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“ব্যবস্থা নং এহ ।” 


প্রথম ভাগ । 


স্ব 


উবিভূতিভুবন চট্টোপাধ্যায় এম্‌, বি প্রণীত। 
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ইউরোপীয় চিকিৎসাশান্ত্রের আদিগুরু মহাআ। হিপক্রিটিস্‌ 
চিকিৎসাশান্রকে অন্ধকারস্থিত ফলভারাবনত বৃক্ষের সহিত 
তুলনা করিয়া বলিয়াছেন বে, চিকিৎসকের! অন্ধকার [ইমধে 
ফল প্রত্যাশায় বুক্ষকে লক্ষ্য করিয়। ক্রমাগত লোস্ী বর্ষণ 
করিতেছেন। অধিকাংশ স্থলে তাহাদের চেষ্টা নৃক্ষল হই- 
তেছে। নব্য চিকিৎসকদিগের কথ! দূরে থাকুক, প্রবীন 
বহুদর্শী চিকিৎসকেরাও এই কথার সত্যতা পদে পদে উপলব্ধি 
করিতেছেন। বস্ততঃ যাহাব! প্রথমতঃ চিকিৎসাকার্য্যে ব্রতী 
হইয়া থাকেন তাহারা রোগীর কোন্‌ অবস্থায় কোন্‌ ওষধ প্রয়োগ 
করিবেন, কিরূপ মাত্রায় কোন্‌ ওঁষধ বিশেষ ফলপ্রদ হইবে, 
রোগী বিশেষে কোন্‌ ওষধই বা অধিকতর উপকারী হইবে 
ইত্যাদি কিছুই ভাবিয়া স্থিক্ধ কবিতে পারেন না। প্রধানতঃ 
নব্য চিকিৎসকদিগের এই সকল অভাব ও অস্থবিধা কিয়ৎ- 
পরিমাণে দূরীকরন মানসে আমার এই ক্ষুত্র গ্রস্থথানি প্রণীত 
হইল। বাঙ্গাল! ভাষা চিকিৎসা! সম্বন্ধীয় ভাল সংবাদ পত্রাদি 
ন। থাকায়, কি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কি অনুত্রীর্ণ নব্য চিকিৎসক মাত্রেই 
অনেক নূতন আবিষ্কৃত ওষধ অথবা! নৃতন নূতন উদ্ভাবিত 
চিকিৎসা প্রনালী সঙ্গদ্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সেই নিমিত্ত এই পুস্তকে 
প্রত্যেক 'রোগে ব্যবহৃত সর্বপ্রকার নৃতন ওষধ ও নৃতন প্রণালী 
সুশূঙ্খলরূপে সন্িবিষ্ট হইয়াছে। সমুদ্র মধ্যে আলো ক্তস্তগুন্ধি 
ঘেমন নাবিকদিগের পথ প্রদর্শনে কিয়ৎপরিমাণে সাহায়তা ফরে, 
আশা করি ইউরোপ, আমেরিক। ও ভারতবর্ষের স্ুপ্রসিদ্ধ চিকিৎ- 
সকগণের এই গ্রস্থ সঙ্গিবিষট ব্যবস্থা পত্রগুলি সেইরূপ নব্য চিকিৎ- 
সকদিগের সহায় হইবে। আরও আশা যে, চিকিৎসা শাস্ত্রে ধাহার 
সামা্ত জ্ঞার্ন আছে, তিনিও এই পুন্তকের সাহায্যে বিশেষ 
উপুকৃত* হইতে পাঁষ্ঈিবেন। 


৮/৩ 

গ্রন্থখানি তিন ভাগে বিভক্ত । প্রথম ভাঁগে কেবল ওষধ 
চিকিৎস্য রোগের ব্যবস্থা পত্র সকল প্রদত্ত হইল। ২য় ভাগে 
সবিস্তার অস্ত্র চিকিৎস্য রোগ্‌, চর্ম রোগ, চক্ষুরোগ এবং কর্ণ রোগের 
ব্যবস্থা পত্র থাকিবে। ৩য় ভাগে স্ত্রীরোগ ও শিষশুরোগের ব্যবস্থাপত্র 
থাকিবে। ১ম ভাগে অন্ন ১২০০ বাবস্থাপত্র দেওয়া! হইয়াছে । 
(১) প্রত্যেক রোগের (18677190610 [706 ) ব্যবহৃত ওঁষধের 
সুচী। (২) 'বৃতন ওষধ ও তাহার মাতা এবং ক্রিয়া । (৩) চিকিৎসা 
সম্বন্ধে অতি প্রযোজনীয় জ্ঞাতবা বিষয়। (৪) হ্থবিখাত 
চিকিৎসকগণের ব্যবস্থাপত্র ইত্যাদি এই পুস্তকে দেওয়! হইল 
ব্যবস্থাপত্র গুলি নানা পুস্তক ও সংবাদপত্র হইতে সঙ্কলিত হই- 
ক্নাছে। চিকিৎস! বিষয়ক টাকাগুলি ছুই, তিনখানি প্রসিদ্ধ নৃতন 
গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। সবিবাম ও স্বল্প বিরাম জরের 
চিকিৎস! বিষয়ক টাকাগুলি কোন পুস্তক হইতে গৃহীত হয় নাই। 

এই পুস্তকে যে যে স্থানে ইন্হেলেশন্‌ (1700.9188100. ) শবটি 
প্রন্নোগ আছে, তাহাতে শ্বাস দ্বারা বাষ্প বা ধুম গ্রহন বুঝিতে 
হইবে। 

উপসংহারে এই বক্তব্য যে, আমার শ্রদ্ধাঞ্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত 
বাবু কেদারেশ্বর আচাধ্য এম্‌, বি, মহাশয় আমার পুস্তকের কোন 
কোন স্থান সংশোধন করিয়া দিয়াছেন তজ্জন্য আমি তাহার নিকট 
ক্ুতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। আরও আমার সুযোগ্য সহকারি 
যুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র পাল ভি, এল্‌, এম্‌, এদ্‌, আমার এ পুস্তক 
প্রণয়ন কার্ষ্যে সহায়তা করিয়াছেন তজ্জন্য তিনিও খন্যধাদার্থ। 
ইতি তাং ১ল! জানুয়ারি ১৮৯৭ সাল। 


প্রস্থকার। 


সুচী। 


শ্বাস যন্্াদিব পীভাসমূহ 
এফোনিযা ( শ্বরভঙ্গ ) 
এজ্ম1 (হাঁপানি বা শ্বাসকাশ ) 
একিউট ব্রস্কাইটিস 
পুবতন ব্রস্কাইটিস চি 
কেটাবু, কোবাইজা, ব্র্থিযাঁল এবং নেজাল 
কফ (কাশ) ] 
এস্ফিসিমা রঃ রা 
রক্তোতৎ্কাশ বা! হিমপ্টিসিন 
একিউট ল্যাবিঞ্জাইটিস 
পুরাতন ল্যাবিঞ্লাইটিস 
নিউমোনিয়া (ফুক্ষ,স প্রদাহ) 
প্লুরিসি ( ফস্কলাববণ প্রদ্ধাহ) 
থাইসিস ( বক্ষাকাশ, ক্ষয়কাশ) 
রক্তসঞ্চালন যন্ত্রে গাম 
ধমনা বর দূ , 
এঞ্জাইনাঁ পেক্টোরিস 
হৃদপিণ্ডের প্রসারণ 
স্বদূপিণ্ডের বিবৃদ্ধি 
সৃদপিও প্রদাহ, বাজার প্রদাহ, ফে 
প্রদাহ রর 
স্বদপিণ্ডের- মেদাপকষ্টতা 
হৃদকপাটের-গ্ীডাঁসমুহ 
পরিপাক যন্ত্রের পীড়াসমূহ 
এসিডিটি বা অস্রোগ 
লস্‌ অৰ্‌ এপিটাইইট বা ক্ষুধামান্দা .. 
পিত্রশিলা বা! বিলিয়াবি জ্শাল্কিউল্লাস 
কলিক*্বা শুলবেদনা নী 


পত্রাঙ্ক ৷ 


১১১ 
১১৬ 
১২২ 
১৩২ 
১৩২ 
১৩৭ 
১৪১ 
৯৫৪ 


বিষয়! 


ফন্কিপেশন বা কোষ্টবদ্ধতা 
প্রবল এবং পুবাঁতন উদবাময় 
তর্ধণ এবং পুরাতন বক্তামাশয়ু 
জীর্ণ বা ভিন্পেপ্সিযা 
ফ্রযাটুলেন্স বা পেটরফফাপা 


পাকাশয় শূল 


পাকীশঙ্ক* প্রদাহ, জারানঃ ও অন্তর পা 


প্রদাহ 
পাকাশয়ের ক্ষত 


প্রবল এবং পুবাতন যক্কৃত প্রদাহ 


ববক্ত বমন 
অন্ত্ক্কমি 
লশ্বক্কমি 
সথত্রকৃমি 
পট্টকমি 


জন্ডিস বা পাগুনোগ 
যকৃতেব ক্রিযাবিকাৰ 


অন্ত্রাবরণ প্রদাহ 


পাইবোসিম বা মুখে জল উঠা 


ভমিটিং বা বমন 


ূত্রযস্ত্রাদির পীডাসমূহ 
এল্বুমিনিউরিষা (মৃত্রে এল্বুমিন বহিমন ) 


প্রবল ব্রাইটম্‌ পীড়া 


পুরাতন ব্রাইটম্‌ পীড়া 


কাইলাস ইউবিন 


বহুমূত্র ( ডায়বিটিস ) 


দশকর মূত্র 
শোথ 
মুন্রধারণে অমমর্থতা 


পত্রাঙ্ক। 


চি ১৬৭ 


২২৭ 


২৩২ 
২৪৩ 
২৪৭ 
ছক ২৫৪ 
5৫৪ ২৫৯ 
২৫৯, ২৬১) ২৬২ 
২৫৯, ২৬১, ২৬৪ 
২৬০ ২৬১) ২৬৬ 
২৬৮ 
5৪৪ খ৭৫ 
২৮০ 
খ্ঢ্ 
রি ২৮৭ 
৪০৬ ৯ 
তন 
২৯ 
রর ৩০ 
৩১১ 
৩১৩ 
তু ৩১৫ 
৩২১ 
৩৩২ 
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বিষয় ) 
আর মুত্র বা মূত্রে রক্তআব 
ল্জিয়া ঝ! রিন্যাল কলিক 
বিমিয়! বা রক্তে ইউবিয়া ব। ইউরিক দ্বার! ব্যাক 

শীয়ুমণ্ডলের পীড়া সমূহ 
শ্সপোপ্লেক্সি বা অন্ন্যান 
'অন্তিষ্ষের বক্তান্নতা রঃ এ 
|কোবিা 
হিষ্টিরিযা বা মূচ্ছ ণরোগ , 
এপিলেপ্সি বা মৃগী **১ রর ্ 
হেডেক বা শিরঃপীড়! রর 
পৈত্তিক বা অজীর্ণবশতঃ শিরঃপীডা 
রক্তাধিক্য হেতু শিবঃপীড। 
বাতজনিত শিরঃপীডা 
স্বাষবীক শিব্ঃপীভ। ডর 
স্বাযুশুলহেতু শিব্পীড। * * 4 
সামথিক শিব্ঃপীডা রি ৪ 
মাইগ্রেণ, হেমিক্রেনিষা বা সিকহেডেক 
ঘেলেরিয'জনিত হেমিক্রেনিযা ১১, 
স্ন।ঘবিক এবং হিষ্টিব্যাজনিত শিব্ঃপীড! রর 
অনিদ্রা বা ইন্সম্নিষা ... 
ইন্স্যানিটি বা উন্মাদ 
উম্পোটেন্স বা ধবজভঙ্গ 
'নিউর্যাল্জিয় বা স্বাবুশূল 
নিউবেস্থিনিয়! 3 
প্যারালিসিস ব! পক্ষাঘাত 
প্রশ্রেসিভ লোকমটর এটাক্সি 
স্পাইন্যাল ইরিটেশন্‌ 
হিক্কা (হিকাপ ) 
বুভ*ডিঅিজেজ্‌ ( রক্টদোষজনিত পীড়াদমূহ ) * 
সক্কীরতা (এনিমিয়া ) পু 


শত্রাস্ক । 


0৪২. 
২৩৪৫ 
৩৪৯ 
৩৪৯ 
৩৫৩ 
৩৫৫ 
৩৫৮ 
৩৬৩ 
৩৭২ 
৩৭৯ 
৩৭২ 
৩৮২ 


৪১৭ 


৪২৯ 
9২৪ 


বিষয়। 
সেরিরো। স্পাইন্যাল মেনিঞ্জাইটিস 
ডেস্থু ফিভাব 
ডিবিলিটি (দর্বলতা) ... ৯, 
গাউট ও ০ 
টন্ফ্র যেঞ্জা 
ইন্টাবমিটেন্ট ফিভাব ( সা বাম জব), 
বেমিটেন্ট ফিভাব (স্বল্পবিবাম জন) 
এন্লার্জড এস্প্রীন (প্লীভাব বিরুদ্ধি ) 
একিউট বিউমাটিজ্ম( তকণ বাতবোগ ) 
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“ব্যব্স্থা-নংগ্রহ 1” 
প্রথম ভাগ । 





শ্বাস যন্ত্রাদিব পীড়াসমৃহ। 


এফোনিয় (স্বরভঙ্গ )। 

ব্যবহৃত ওঁষধের তালিক1।--এমন ক্লোরাইড্‌, গ্রুনাই ভার 
দিন, পটাশ ক্রোরাদ্‌, টি ক্যাপমিকাম্, সেনেগা, এমনিয়া, 
বেঞ্জোয়িক এপিড্‌, এলম্‌, এইপাইন্‌, এসিড নাইটি.ক, কুইনিসল্ফ, 
সোডিমাই বোরাদ্‌, জিন্পাই সাল্ফাস্‌, জিগ্রিবাব, কোঁকেন, 
বেঞ্জোয়িকম্‌ ইন্‌ তেপার, ক্লোবিন্‌ ভেপাব, আইওডিন্‌, জুনিপাঁর। 
টার্পেন্বটাইন । 

সিগারেট (টুরুট )। 

নাইটেই অব্‌, পটাস জলে দ্রব কবিয়া তাহাতে এক খণ্ড পুরু 
কাগজ ভিজাইয়া শু কবিনে, তৎপবে তাহাতে টিংচাব বেঞ্জোইন 
(কোং লাগাইক্! প্রত্যেকট! ৩২ * ১ই ইঞ্চ কবিবা কাটবে, এবং 
তদ্দাবা সিগাঁরেট্‌ প্রস্তত কবিতে হইবে। 


১। লাইকার এমনিম়া এ ,.. ১৭ মিনিষ। 
সিরাপ টনু ৮ ২ দ্রাম্‌। 
ডিকক্শান্‌ সেনেগ! 2 ১৮. ২ উন্দ। 


একমাজা॥ প্রত্যহ তিনমাত্র! সেব্য। 
পৃথিবীর প্রসিদ্ধ ও সুবিখ্যাত যোদ্ধা নেপোলিঘান্‌ বোনাপােকর 


অন্ত ডাঁং ফোরো উক্ত ব্যবস্থা কবিয়াছিলেন। 
্ 


ঘ্যবস্থাসংগ্রহ। 
পটাস্‌ ক্লোবাঁস্‌ ৮৪৭ ** ১০ প্ণ। 


এমন মিউরাস্‌ ০ ১০ গ্রেণ। 

টিং ক্যাপসিকাম... * ২৭ ধিনিম। 

ডিকক্শান্‌ সেনেগা! **. ১২২ ওক । 
একমাত্রা, প্রত্যহ ৩৪ মাত! সেব্য। 

ত। এমন ক্লোবাহিড্‌ টু ১০ ই খন্স। 
লাইকাব স্ীকনিয়া ০, ৮ ১ই ডাম। 
সিরাপ প্রনাই ভাব্জিন ১ ৩ উন্স। 

একডুম মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার সেব্য। 
(ডাং জে, এম্‌, ডেকষ্টা আমেবিক1)। 

$। পটা'স ব্রোমাইড্‌ 5 ৮১ ২ ডাম। খ 
একক্্যাক্টএকোনাইট -** ৮৮২ গ্রেণ। 
এপ্টিম্‌ এটু পটাদ্‌ টার্ট “১. ১. গ্রেণ। 
সিরাপ প্রনাইভার্জ .,, »৮ ২ এন্স। 
পরিশ্রুত জল ৪ ** ২ উন্স। 

২ ভুমি মাত্রায় প্রত্যেক তিন ঘণ্টা অন্তব সেব্য। 
(ডাং এইচ, নিচেল্‌ আমেবিক1)। 
€। পটান্‌ ক্লোবাস্‌ রি *** ১ ডাম। 
কোকেন মিউরাদ্‌ .*. ৮ ত গ্রেণ। 
পরিশ্রত জল রা ১১ ৬ ওন্স। 
এক ওঁন্স মাত্রাষ প্রত্যহ তিনবাঁব সেব্য। 


৬1 বেঙ্জোইক এমিড্‌ টাক্তি . (ই গ্রেণ প্রত্যেকটা )। 
(নার মৌরাল মেকেঞ্জি) বিলাতের প্রসিদ্ধ চিকিৎমক। 


হাবইনিংগ্রহ। তি 


%। এেমন্‌ মিউরাদ্‌ ৩৪৪ ০৯ ২ ওক্স। 
টিংচাবকিউবেব *** **, ৩* মিনিম। 
একোয়! ১... সমষ্টি ৬ ওন্স। 

চারি ড্রাম মাত্রায় প্রত্যেক তিন খণ্টাস্তর সেব্য। 
(ডাং এইচ, তি, সোরেরিপ্রন ) আমেবিকা। 


ইন্হেলেশান (শ্বাস দ্বারা গ্রহণ) ॥ 


৮। জিন্সাই সল্ফ ৪১১ ০৮১০৬ গ্রেণ। 
একোয় ৮১৯ ১১ ১ ৩ওন্স। 
স্বাসদ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে। (ডাং ডেকষ্টা)। 


৯। পাঁল্ভ বেঞ্জোইনি *** *ত ই উন্স। 
ধয়লার অগিতে দিয়া শ্বাশ ছাবা ধূম গ্রহণ কবিতে হইবে । 
(প্রফেসর বিভেলী ) প্যা্িস। 


১০। সোডিক্লোরাইড  *** ***: ৫ গ্রেণ। 
পরিশ্রুত জল তত *০ ১ ওন্স। 
এটমাইজার দ্বার শ্বাস গ্রহণ কবিতে হইবে। 
( প্রফেসব রিভেলী )প্যাবিস। 


১১। . বালদাম ট্গু ৪ *** ৫ ডরাম্‌। 
সাল্ফিউরিক ইথার .. ১ই ওন্স। 
একটি বিস্তৃত মুখ বিশিষ্ট বোতলে বাখিয়া প্রতোক অর্ধঘণ্টা 
স্তর কিছু ক্ষণের জন্ত শ্বীস গ্রহণ করিতে হইবে। 
€ডাং এম। রোজিস্ারী ) প্যারিস। 


খ্যবস্থাসংগ্রহ? 


১২1 একোয়া এমনিযা *** *** ৪ ডাম। 
একোয়া টা **::৪ ডাঁম। 


এক ভুাম্‌ মাত্রায় প্রত্যেকবার ৮* ডিশ্রিব এক পাইপ্ট গবম 
জলে দিয়া বাপ শ্বাস দ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে। (ডোং লেকার্টস্‌)। 


১৩। একোয়া এমনিয়া *** ১৪ ডাম । 
থাইমল -** ,.. ১২ নিনিম। 
মেগ নেশিয়া কার্বা ০১ ,.. ১২ গ্রেণ ॥ 
একোয়া তত জমষ্টি ১ উন্স। 

স্বাসদ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে। (ডাং লেফার্টস)। 

১৪1 অযেল জুনিপার  *** *** ২০ মিনিম। 
মেগনেশিয়া কার্বনেট! ১০:১০ গ্রেণ। 
একোষ রঃ ১০১ উন্স। 


প্রত্যেকবাব এক ডু'ম মাত্রাক্স ১৪ ডিগ্রি উত্তাপ বিশিষ্ট, এক 
পাইণ্ট গবম জলে দিয়া শ্বাসদ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে। 
(ডাং লেফার্টন্‌)। 
১৫। টার্পেন্টাইন এবং ট্যানিন শ্বাসদারা গ্রহণ করিতে হইবে। 
(প্রঃ প্যানকোষ্টস্‌ )। 
১৬। ফেরি ক্লোবাইডু  *** ***. ৩ গ্রেণ। 
একোয়া 8 ০৯১ উচ্দ। 
উত্তপ্ত জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া শ্বাস দ্বারা গ্রহণ করিতে 
হইবে। (ডাং রিনগুস)। 
১৭। আর্জেন্টাই নাইট্রেটিন *** ০০৮ ১7২ গ্রেণ। 
স্বাসছার! গ্রহণ করিতে হইবে । (উপরোক্ত নিয়ষে॥ 


্যবস্থা-মংগ্রহ 

১৮। আদার রদ গরম করিয়! কবল কিতে হইবে। 

১৯। ক্লোরাইভ্‌ অব্‌ লাইম সলিউশনে ডাইলিউটেডু মিউবাঁটিক 
এপিড্‌ ধীরে ধীবে ফোটা ফোটা করিয়া দিয়! ক্লোরিন 
ভেপার শ্বাস দ্বারা গ্রহণ কবিতে হইবে। (প্রঃ প্যানকোষ্ট) 

২০। ৪1৫ গ্রেণ বোরাক্স যুখে বাথিয়। ধীবে ধীবে দ্রব করিতে 
হইবে। 


২১। টিং ক্যাপসিকাম *-, ৮ ১ ড্রীম। 
ডিকক্শন্‌ সিষ্ষোনা .*, ১ ৬ আউন্স। 
দিবসে ৫৬ বাব কবল কবিতে হইবে। (ডাং গ্রেভ্‌দ্‌)। 
২২। নাইটি.ক এসিড ডিল্‌ ৮১৫১৫ মিনিম। 
সিবাপ রত * ১ ডাম। 
একো 4 ** ১ আউন্স 
একমাত্র! 


গাভক দিগেব স্ববভঙ্গে প্রত্যেক মা! 'এৎ ঘণ্টা অস্তব 
সেবনে অনেক সময় বিশেষ উপকাবিতা দৃষ্ট হইবাছে। 


এজমা (হাপানী শ্বাসকাশ )। 


ব্যবহৃত ওষবেব তাঁলিকা।--ইথিল আইওডাইড্‌, এমনকার্বি, 
এট্টিমনি, এমনাযেকম্‌, এস্টিপাইবিন অধিক মাত্রায় (১০ €গ্রণ 
মাত্রার প্রতোক তিন ঘণ্ট।অন্তব ) একোয়া এমনিয়া, আসে 
শিকাম, কফিযা, এসাফেটিভা, বেলাডন। রোমাইড্স্‌, ক্যাক্ষর 
€৩।৫ গ্রেণ ), ক্যানাবিস ইগ্ডিকা, কার্বনিক এসিড গ্যাস, 
ক্যাষ্টোরিয়াম, ক্যাফিন, ক্লোরফরম শ্বীস দ্বারা গ্রহণ, ক্লোরাল, 


- ব্যবস্থা-দংখ্রহ॥ 


কোকেন আভ্যন্তরিক এবং পিচকারী দ্বারা চর্মনিষ়্ে প্রয়োগ, 
কল্চিকাম্‌, ডিভ্রিটেলিস, ইউফর্বিয়া, গ্রিঙিলিয়া বোবাষ্টা, 
আইওডিন, হায়েসায়েমাস, ইপ্সিকাক, জেবরাঁণি, লোবিলিয়া, 
মস্কম্‌, নাইটেটে অব এমিল্‌ নাইট্ুজেন, নাইটগ্রিসিরিন্, ওপিয়াম, 
অক্সিজেন্, শ্বীস ছাবা! গ্রহণ, প্যাবাঁল্ডিহাইড, পিইলিযাম, 
পাইলোকার্পিন, পটাশ ব্রোমাইড, পটাশ আইওাইড়। পটাশ 
নাইই্টান্‌, কুইনি সাঁলফ,, স্তা্ুইনেবিষাই, সিলি, স্পিবেট ইথাবিস্‌ 
কম্পৌজিটাস্‌, ই্বামনিযাম, ষ্টিকৃনিযা, সাঁলযাঁব, ট্যাবাকাম, 
ভিরাট্রামভিনিভি, জিন্সাই অক্সাইড, জিন্সাই সালফাস্, 
জিন্নাই ভেলেবিক্বানস্, এপমফিয়া, ই গ্রেণ উ গ্রেণ মাত্রায় 
পিচকারী দ্বাবা চর্মমনিয়ে প্রনোগ। 

স্থানিক প্রবোগ_-এসিড্‌ সাল্ফিউবাস ভেপাব, আর্সেনিক্যাল 
সিগাবেট, ক্লোবফবম ভেপাব, কোকা পত্রেব ধুম গ্রহণ, পটাশ 
নাইট,স্‌ ধুযগ্রহণ, পাইবিডিন্‌, ্রাযামনিবাই ধুমগ্রহণ, টোবাঁকে। 
ধমগ্রহণ, হেমবযেওস্‌ কিওব ধুম গ্রহণ । 

চিকিৎন। সন্বন্ধীধ টাক1।-_ব্ুক্ষিষাঁল প্রদাহ সহ এজ্মা হইলে 
আক্ষেপ নিবাবক ওঁ সহ কদনিঃসাবক এবং সেলাইন্‌ ওষধ 
প্রয়োগ করিতে হইবে বথা- বেলাডনা, হেনবেন, ক্র্যামনিয়াই 
ইত্যাদি। 

ব্রস্কিষাল গ্রন্থিব বিবৃদ্ধি সহ পুবাতন এজম! বোগে পটাশ 
অ:ইওডাইড্‌ (৫-১৫ গ্রেণ) অথবা আইওডাইড্‌ অব ফোডিক্সাই 
€€ গ্রেণ) ব্যবহার্ষ্য। 

অত্মবশ্ঠকীর উষধ যথা-- 

প্রথমতঃ উত্তেজক-_এলকোহল, ই্ং কফি; নাইট, গ্লিসিবিন, 
ইথার্‌, নাইটেট অব এমিল। 


বাবস্থাসংগ্রহথ। শ 


দ্বিতীয়তঃ, অবসাঁদক- ট্র্যামনিয়াই, বেলেডনা, ইশ্ডিয়ান 
হেম্প, লোবিলিয়া, ধৃতুরা, টোবাকে, ওপিয়াম এবং ইহার বীর্য 

ভেপার _ নাইটার পেপারে ধূম গ্রহণ ; আইওভাইভ্‌ অব. 
ইথিলেব ধূম গ্রহণ; ক্লোবোফরমেব ধুম গ্রহণ। 


হাইপোডাব্মিক ইঞ্জেকশীন-- 
এটোপাইন্‌ বি ০. সত গ্রেথ। 
মবফিয়া *** ্ গ্রেণ হইতে ইগ্রেগ। 
ক্লোবাল 2 ** ৫ শ্রেণ মাত্রায় । 


মব্ফিযাঁ এবং বেলেডনা, সাঁপোজিটবি, সমযে২ বিশেষ ফলপ্রদ। 
ক্লোবাল্‌ হাইড্রান্‌ (১৫২০ গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যেক চারি ঘণ্টাস্তব 
সেবনে ) অত্যন্ত উপকাবী। 


১। টিং লোবিলিষ। রর ১১ ১ ওন্স। 
টিং হাবসাষেমাস্‌ নে ... ১ উন্স। 
শ্পিবিট ইথাবিস্‌ কম্পৌজিটাই ০. ১ ওন্স। 
দিবাপ টলু রর ১০৯ তন্স। 


আক্রমণ অবস্থায শ্বাসকষ্ট কিছু উপশম না৷ হওষা৷ পর্য্যন্ত, 
এক ড্রাম মাত্রযি প্রত্যেক জর্ধবণ্টান্তব সেব্য। (প্রঃ ডেকষ্টা )। 


২। ম্পিবিট ইথাবিস্‌ কম্পৌজিটাই ... ১ ওন্স। 
একস্্যাক্ট ভেলিরিয়ান্‌ ফ্ুইড্‌ *** ১ ওন্স। 


টিং লোবিলিয়া নি ** ইডাম। 
পটাশ ক্লোবাস  *** ৮ ১৯ ডুম। 
সিবাঁপ টলু ১৮১ উক্ত 


ছুই ডরীম মাত্রায় এক ওন্স জলের মহিত প্রত্যহ তিন বার 
সেব্য। (এ) 


৮ ব্যৰস্থা-সংগ্রহ! 


৩। পটাঁশ আইওডাইড্‌ ** ₹ ভুম। 
মফ্চিয়া সালফেটিদ্‌ .*, *১: ই খ্রেণ। 
টিং সিলি রি **১ ১ তন্স। 
টিং লোবেলিযা . *** ১.১ ১ ওন্স। 
সিবাঁপ রঃ “১১ ওন্স। 


এক ড্রাম মাত্রা প্রতাহ তিন বাব সেব্য। € শ্রী ) 


৪1 পটাঁশ আই ওডাইড্‌ ১৪ *** ২০ ত্োণ। 
স্পিবিট ইথাব সালফ্‌ ,» ২৭ মিনিম। 
সিবাঁপ টলু ফি -- ১-২ ড্রামা 


লাইকাৰ মফ্িষা হাইডোকোবেটিস্‌ ১০ মিনিম। 
ডিককৃণান সেনেগা (সমষ্টি) ১ ওন্স। 
একত্রে একমাত্রা॥ প্রত্যহ এইবপ তিনমাত্রা সেব্য। 


৫। পটাশ আইওডাইড্‌  *** ** হই ডাম। 
ম্পিবিট ভাইনাম গ্যালিশিযাই ** ১ই উন্স। 
ডিককৃশান সেনেগা ০ ** ৩ উন্দ। 
সিবাপ প্যাপেবাবিস .*, “১. ১ উন্স। 


চাবি ড্রাম মাত্রায়, আহাবেব এক ঘণ্টা পুর্বে কিছু জলের 
সহিত প্রত্যহ ছুইবাঁব সেব্য। : প্রঃ উসো )। 


৬। পাঁকস্থলীব দৌষ বশতঃ হাঁপানি হইলে-- 


লাইকান পটাশ আর্সেনাইটিস্‌ ৮. ই ড্রাম। 
টিং জেন্সিয়ান্‌ কোং ৮ ৭ই ভাম। 


হই ডাম,মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার সেব্য । (প্রঃ ডেকষ্টা )। 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ ৯ 
৭। ফুদ্ফুস নলীর শ্বীসকচ্ছ, সহিত হাঁপানি হইলে__ 


এসিড অক্জ্যালিক "* ১, ই ডাম। 
পিরাঁপ অরেন্দিয়াই কটিসেস ৮১ ২ খন্স। 
ইন্ফিজান্‌ (ডা) রঃ ৮ ৬ উন্দ। 

৪ ড্রাম মাত্রায় ২৩ ঘণ্টা অগ্তর সেব্য। (ডাং পুলেট্‌ )। 

৮1 একষ্র্যা্ট বেলেডনা -., ১, ১ গ্রেণ। 
পাল্ভ মর ০5, ** ইডাম। 
পাল্ভ ইপিক্যাক ন *০ ই ডামি। 

একত্রে ছত্রিশ বটিকা প্রস্তুত কবিয়া প্রত্যহ তিন বটাকা 
সেব্য। (ডাং লেক্রার্ক ) ফণন্স। 

৯। এমন কার্ব তত *** ২-৩ ডাঁম। 
পটাশ আইওডাইড  *** ৮, ২৩ ডুম। 
টিং বেলেডনা নি .... ১ ভীম । 
স্পিরিট ইথ্যারিস কমপাউণড ১.১ ৯ উদ্ষ। 
একোয়া -* (সমষ্টি) ৪ ওন্স। 

জলেব সহিত ১ ডুম মীত্রা শযনের পূর্বে এবং আহাবের 
মধ্যবর্তী সময়ে সেব্য । (ডাং ইলিংওয়ার্থ)। 


১০। নাইট, গ্রিসিরিন ১ পার্সেন্ট সলুশান .** ১ মিনিম। 
প্রত্যহ ৩৪ বার সেব্য। 


১১।  পটাশ আইও ডাইড্‌.* “৩৫ গ্রেণ। 
লাইকার আর্শেনিক্যালিস্‌ ** ৩ মিনিম। 
এমন কার্ব হর ** ৫ গ্রেণ। 
স্পিরিট ইথাু সাল্ফ, 5০ ২৭ মিথিম। 


রিল ব্যবস্থা-সংগ্রহ 
টিং বেলেডনা রি ,০ ৫-১০ মিনিম। 


পটাশ ব্রোমাইড *** ** ৫১০ গ্রণ। 
সিরাপ টলু ৪ ০৮১২ ভাম। 
ভিককৃশান সেনেগ! (সমষ্টি) ১ উন্ন। 
একত্রে একমাত্রা 
প্রত্যহ আহাবান্তে তিনবাব সেব্য। 

১২। এমন কার্ক ০৯ ০. ১ ডাম। 
একোঁয়া বট *** ** ৯ আউন্স। 
সিরাপ পেপেভেবিস-** ,* ১ আউন্দ। 

আক্ষেপবুক্ত শ্বাসকাঁশে ১ ভাম মাঁত্রাব প্রত্যেক ১০ মিনিট 
অন্তর সেব্য। ( ডাং ভ্যান্স্থইটেন্‌ )। 

১৩। ক্রোটন ক্লোরাল হাইড্রাস ১ গ্রেণ। 


একোযা মেস্পিপ।. ০১, »* ৯ আউন্দ। 
এক মাত্র! বাত্রি শধন কালে সেব্য । 


১৪। পাল্ভ ডিজিটেলিস *** *** ১২ গ্রেণ। 
চি সিলি টস *** ১২ গ্রেণ। 
একট্রাকৃট হায়েসায়েমাদ্‌ *** ১৮ গ্রেণ। 

১২ বটাকা। ২ বটাকা প্রত্যেক ছুই ঘণ্টাস্তব সেব্য। 
(ভাং জয় )। 

১৫। ক্যান্ষর  *** ৮৮, ১০ ৩ গ্রেণ। 
এমন কার্বব ... ঠঠর ১০ ৩ গ্রেণ। 
পালভ্‌ ইপিকাক ৯ *** ১১০ ১ গ্রেণ। 
একটা হায়েসায়েমাস্‌ »*০:৪ গ্রেণ। 
মিউসিলেঙ্গ ৪ *** যথা প্রয়োজন। 


৩ বটাকা। প্রত্যেক বটাক1 ২৩ ঘণ্টাঅস্তর স্ব্যে। (ডোং স্যাতরি) 


ব্যবস্থাসংগ্রন্থ। ই 


৯৬। একট্রাকৃট হাক়েসায়েমাস »*: 8 গ্রেণ। 
টিংচার সিলি ৪ »* ১০ মিনিম। 
এসিড্‌ নাইটি,কৃ ডিল্‌ *** *** ৬ মিনিমা 
একোয়া তত *** ১০ ড্াম। 

একমাত্রা, প্রত্যেকমাত্রা ও নি সেব্য। (ভাং গ্রেগরী)। 

১৭। পাল্ভ ইপিকাক্ *** ১ ১৫ গ্রেণ। 
এপিটাম সিলি টয .. ১ ডীম। 
একোযা মেম্থপিপ, ৪ ,* ১ আউন্ন। 

আক্ষেপ যুক্ত শ্বাস কাশে বমনেব জন্য ব্যবহার্য । (৯) 

১৮। টিং লোবিলিব। 2 ,.. ই আউন্স। 
একোধা এনিথাই রঃ ***. ই আউন্দ। 
একোর়া ৪ ... ৪ আউন্দ ॥ 

ই ড্রাম মাত্রায় প্রত্যেক তিন ঘণ্ট। অন্তব সেব্য। (ডাং হুপার)। 
টিং লোবিলিষা! ইথাৰ *. ২ ডাম। 
মিশ্চ,বা এমিগ্‌ ডেলি ,.. ৬ই আউন্স । 
সকৃকস কোনিষাই **. ই ডাম। 
সিবাপ হেমেডিস্মিস্‌ ... ১ আউন্স । 

২ আউন্দ মাত্রায তিনঘণ্টা অস্তব সেব্য। (ভাং নেলিগন্‌)। 

২০। অক্সিমেল্‌ সিলি তি ** ই ড্াম। 
সিবাপ পেপেবেবিস .*, ১ ১ ডাম। 
টিংক্যম্ফর কোং ** *** ইডাম। 
লোবিলিয়া ইখাব ... চি বুনি! 
মিশ্চ,বা এমনিয়েসাই *** "১ উন্দ। 


গ্লিকমাত্র! প্রত ৩৪ মাত্র' সেব্য। 


৯২ বাবস্থা-সংগ্রহ। 


২১। এ্রকষ্রাক্ট্‌ ্্যামনিয়াই ,** ১ ড্রাম 
কঠিন সাবান ৯৯০ ০১. ২ ডাম। 
পাল্ভ একেশিয়া ৪ *** ২০ গ্রেণ। 

-- গ্রাইসিরেজা *** ,.* ৪০ গ্রেণ। 
মিউসিলেজ্‌ ই্ট্যাগা কান্ধ যথা প্রয়োজন ৬০ বটাকা, প্রতাহ 
তিন বটাকা সেব্য। (সার হেন্বি হ্যাল্ফোর্ড )। 

২২) ফিনা সিটিন্‌ রঃ ... ৬৪ গ্রেন। 
কুইনি সাল্ফ ১, ,.. ৩২ গ্রেণ। 
এমন মিউবাস * ... ১২ ডাম। 
পাল্ভ ক্যাপসিকম্‌  *১* **:৪ গ্রেণ। 
ছিকৃনিষ! সাল্ক ৬ ১৮ ৯ গ্রেণ। 

৩২ পাউডাব, প্রত্যহ ৪ পাউডাব সেব্য | 
ছি.কৃনিযা সাল্ফ 5৪ ১১, ১ গ্রেণ। 
সিরাপ এপিড্‌ হাইড্রিও ডিপাই ,* ২ অউিন্স। 
- হাইপ ফল্ফাস্‌ "১ ২ উন্দ 
১ ডা'ম মাত্রাৰ প্রত্যহ ৪ বাব সেব্য। 
২৪ । পটাশ আই ওডাইড্‌ *** ১ ২ ডীম। 
টিংচাব সিলি ্ ** ই ডাম। 
- স্্যামনিযাই ৮ ১১ ২ ডাম। 
একক্রাক্ট গ্লাইসিরেজা লিকুইড ২ ৩ ডাম। 
ম্পিবিট ইথারিস ১ ড্রাম । 
একোয় ১১৮ উদ্দ। 


7 3 ঠ অন্তর সেব্য। 
(ভা কষে )1 


বাবিস্থা-সংগ্রহ। ১৩ 


২৫। কোকেন মিউরান ** “১১ অংশ। 
উাইচুরেটেড্‌ ক্যাম্ষর ,*, ১৮ ২ অংশ। 
বিশমথ সাব নাইট্াস *** ১৬ অংশ । 


নেজাল শ্বাস কাসে নন্ত গ্রহণ কবিতে হইবে। (ডাং করেল) 


২৬। টিং সে্গুইনেবিষা নি ০ ১ ড্রাম। 
টিং লোবেলিবা * ৯০ ১ উ্রামি। 
এমনিযা আই ওভাইড্‌ *** *ত ১ ড্রাম 
সিবাপ টলুটেনাম্‌ ... ৬ ড্রাম । 


এক ড্রাম মাতাঁষ ২1৩৪ ঘণ্টান্তব সেব্য। (ডাংবার্থলো আমেবিকা)। 


২৭। টিং সিলি রর “১৫ মিনি । 
একট্রা[ই ভাঘসাযেমাঁদ ১১০ ৩ গ্রেণ। 
এসিড্‌ নাইটিক ডিল, ..* ৩* মিনিম। 
একো ».১. ১ আউন্স। 


একত্রে একমাত্রা, প্রতাহ তিনবাব সেবা । (ডাং ট্যানাব)। 


২৮। আক্ষেপযুক্ত শ্বাসকাঁশ হইলে 


টিং এসাফেটিডা তত ই ড্রাম। 
টিং ওপিয়াই ৯০ ** ১৫ মিনিম। 
বুস্পিবিট ইথাবিস্‌ কম্পোজিটা ই ড্রাম। 
একোধা ক্যাম্ফব ০০০ ** ১ই উন্স। 


একত্রে একমাত্র! | 'প্রত্যেক্ক মাত্র! ৩৪ ঘণ্টা অস্তব সেব্য। 
ডাং ডেভিস্‌।) 


সঃ ধ্যবস্থা-সংগ্রহ। 
২৯। হ্ৃদপিতের পীড়া মহ শ্বাসকাশে__ 


এমন কার্ব রি ০৯ ৭ গ্েণি। 
এস্টিমনি এট্‌ পটাশ্‌ টার্ট ৮" ক গ্রেণ। 
একোযা এনিসাই ৮ ই উন্স। 
একমাত্রাঃ প্রত্যহ ৩৭ মাত্রা সেব্য। (ডাং হোপ ।। 
৩০। টিং লোবেলির! ইথাব *** ,১ত ৩ ডীম। 
পিবাপ পেপেবেবিষ্‌ চ্চ৯ *** ৬ ডাম! 
টিং কোঁনিসাই ২-৪ ডাম। 
মিক্,বা এমিগডেলি (সমষ্টি) ৬ ওঁন্স। 
& অংশ মাত্রাঘ প্রত্যেক চাবি ঘণ্টান্তব সেব্য। (ডাঁং ট্যানাব)। 
৩১। টিং লোবেলিযা ইথান ০, ,,* ৩ ড্াম। 
ভাইনাম ইপিক্যাক ** ১ ২ ড্াম। 


মিক্শ্চ.রা এমনিযাসাই (সমষ্টি) ৬ ওন্দ। 
ভেমিকিউলাব এম্কিসিমা৷ সহ শ্বাসকাশেব শ্বাসকষ্ট নিবাঁবণ 


জন্ত এক উন্স মাত্রায় প্রত্যেক ছয ঘণ্টান্তব সেব্য।  (&) 

৩২। টিং ভিরাট্রাই ভিবিডিষৃ ... ৩৬ মিনিম। 
মধিয়! সাল্ফেটিদ্. *** এ. 
সিবাপ্‌ ইপিকাক 5০৩ 22 ৬] ডাম 1 


এক ড্রাম মাত্রা, প্রত্যেক তিন ঘণ্টান্তর সেব্য 
(আমেবিকাব সংবাদ পত্র )। 


৩৩। টিং গ্রেগিলিষা বোবাষ্ট -* ২ বাম 


একোয় ০ “ ১ঙ্দ্দ 
এক মাত্রা, প্রত্যহ তিন মাহা সেব্য। 


৫ 


00091)9610, হা! 


( কন্ষ্রিপেশন ), স্বাভাবিকীকে।ঝ ৭৬৩৮ ০, 
ব্যবহৃত ওঁববেব তাঁলিকা! 

আমণ্ড অযেল, এলোজ, আর্সেনিক এসিড, বেল, বেলাডনণ, 

ক্যাবসিদ্‌ স্যাকাবাদ্‌, প্যাম্ফব, ব্াাষ্টব অযেল, কল্চিকাম্‌, 

কলদিদ্থ, ক্রোটন অনেল, ইলেটিবিবাদ্‌, ইউনিমিন্, ফিগ,, 

গ্যান্বোজ, গ্লিদানিন, হেনবেন্, হাইডা।ভবাই সাঁক্‌ ক্রৌবাইড্‌ঃ 

জেলাপ, পান্ভ লিকপিপ, দেনা, মেগনেশিঘ। সাগ্ফ, নাইটি,ক 


মর 


এপিহ্‌, নল্াভন্িনা, অগিভ অনেল, ওপিঘাঁম, অক্গল, পডঘ।ই- 


লাম্‌, প্রুনাষ, বিযাই, সেলা, শ্যামনি, দোডাষম্দীস, স্টিকৃনিষা। 


এ 


এলোউন (1911), ই-২ £গ্রন মাজা, বিলচক । 


ৰ 

জ্যাঙ্কাশ। ( (7৫82) এবট্রাক্ট লিন্ুইড £-২ ডান মাত, 
মুড বিনেচক। 

ক্যাথাটক এসিড (61107116000), ২ই গ্রেণ মাতা? মুছু 
বিবেচক | 

হাইডাষ্টিদ্‌ (11017915), টিং ২০--৬৭ মিলিম মারা, বরুতের 
উন্তেজক। 

আইবিডিন্‌ (1010), ১৫ গ্রেণ মাত্রা, মৃছ্বিবেচক পিত্ত 
নঃসাবিক। 

লেপ্ট্যান্ড্রিন (15017001750), ₹-২ গ্রেণ মাত্রা, পিত্ত নিঃসাবক । 


গডফাইলটক্সিন (০৫০7)5119০১।০ )। পুর্ণবক্কেব জন্য 8 


হাসংঙ্জ চর 


ইতত--ইজ গ্রেণ মীত্রী বিবেচক । 
/ ২৯ গ্রেণ মাত্রা, বিবেচক 1 
্তন্তি উপাধ। এনিমেটা, গ্লিসাবিন সাপোজিটবী, মাসেজ। 
তাড়িহ। 
চিকিৎসা বিষষক টীক!। 

বৃহদন্বে মল এবং বাঁদূ সঞ্চিত ভইসা অন্ধেব সঙ্গেচিন ক্রিযার 
(60160 8০000), বাঘাত জন্নাইতে না পাবে প্রথমতঃ 
নেই দিকে লক্ষ্য বাখা উচিত তক্তন্ত গ্রিসাবিন এনিম! অথব। 
গ্লিসাবিন সাপোজিটনী, অন্ননাব্রা ক্যাষ্টব অবেজ, খিনাবিন বা 
অলিভ অযেল সমান ভাগ সহ ব্যবহাঁৰ কৰা যাইতে পানে। 

অস্ত্রের মঙ্গেচন ক্রিযার সহানতাৰ জন্তা বেলাভনা বা নক্মভমিক। 
বিশেষ উপকাপী। 

মৃদ্রবিরেচক আবশ্বাক হইলে পান্ভ লিক্নিসি কো কৃন্ত 
ফেক্শন্‌ অব্‌ সেনা বা লালদাব, লিকুইড একট্রাক্ট অন্ কাঙ্কাবা, 
টিংবেলাডনা ও টিং নস্মভমিকা বা পডবাইলিন ব! ইউনিমিন সহ 
ব্যবহাবে ফলগ্রাদ । 

স্বাভাবিক কোষ্টবদ্ধত| হইলে প্রসিদ্ধ চিকিৎমক দ্র 
ক্লার্কেব ৪ নম্বব ব্যবস্থা পত্র ব্যবহাবে উপকাবীতা দুষ্ট হপ। 

বন্তহীন (41৮০106) বোগীৰ ডি লৌহ ঘটি 
ওঁষধ, এলোঁজ এব, নঞ্সভমিক্ক। সহ অনেক দিন বাবহাঁবে উপ* 
কাব প্রাপ্ত হওবা যাম। 


ব এপ্ডু 


অর্শসহ কোটষ্টবদ্ধহায় এলোজ বাবহাৰ কৰা উচিত নভে। 
'বিবেচন আবগ্তক হইলে মুছ্ুবিব্চেক উষধ ঘখা-কন্যেক্শন্‌ 
অব সান্ফার বা সেনা প্রয়োগ করা কর্তব্য । 
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৬৪ । পাল্ভ ইপিকাক *** ৮১ ২০ গ্রেণ। 
আক্রমণের অগ্রে অথবা আক্রমণের প্রথম অবস্থার 'এক 
মাত্রায় সেব্য। 


শুক্ধ হাপানিতে | 
৩৫। লাইকাঁর আইওডাই কোং ০. ৯ ডাম। 
মেলিন্‌ ৪ ১ ২ গুন্স। 
এক ডুাম মাত্রায় তিন ঘণ্টাত্তর সেব্য। (ডাং বিড্‌)। 
৩৬। কোকেন মিউবাস .** *১ ৯৯ গ্রেণ। 


বটিকা অথব। টেব্লয়েটু আকাঁবে সেবন কবিবা মাত্রই 
উপকাব দর্শিবে। 


অনেক দিবস অন্তব হাঁপানি হইলে মধ্য পমযে নিয্নলিখিত 
ওঁষধ গুলি ব্যবহার্য । 


৩৭। ফেবি কার্বনেটিস. *** »,. ১ ডাঁম। 
সিবাঁপ ১. যথা প্রয়োজন । 
কুড়িটি বটিকা৷ প্রস্তুত নী প্রত্যেক বটিকা ছয় ঘণ্টান্ততধ 
সেব্য। (জগদিখ্যাত ভাং নিমাধার )। 
৩৮। জিন্নাই অক্নাইড্‌ র »,১ ২৫ গ্রেণ। 
সিরাপ *** * যথ! প্রযোজন। 
ছড়ি বটিকা, পালা (ধ০ 
আর্জেন্টাই নাইট্রাস্‌ ... ১১ ৩৪ গ্রেণ। 
কন্ফেকশান রোজ *** ১" যথা প্রয়োজন। 


২৪ বটিকা, প্রত্যহ তিন বটিকা সেব্য। (এ) 


১৬ ব্যবস্থা সংগ্রহ 
হাইপোডার্মিক ইঞ্জেকশান। 


(ত্বক নিয়ে পিচকারী দ্বারা ওষধ প্রয়োগ ) 
মিয়া এদিটান ্ ১১ স্বাউ গ্রেণ। 
এটুপাইন্‌ সন্ক **" »*. কুন গ্রেণ। 
একোধা **৮* যথা প্রয়োজন । 
একমাত্রা, আক্ষেপ যৃক্ত শ্বাসকাশে চক্্ম নিগ্নে পিচকাবী ছার! 
প্রয্বোগ কবিতে হইবে। 


সিগারেট (চুরুট ) 


্ামনিমাম্‌ লিভস্‌ ( কস্তব পত্র) সিগাবেটু। 
ধৃত্ুবা পত্রেব পিগানেটু বা চুরুট। 
একট্টাণাক্ট্‌ ওপিযাই "* ২ ৯৯ গ্রেণ। 
নেলেডনা ফলিষা নু ১. ১ ডঁম। 
কিঞ্চিৎ জলে একক্র্যাক্ট মিশ্রিত কবিযা উহাতে বেলেডনা 
পত্র ভিজাইবে, পবে শুষ্ক করিযা টুকট প্রস্তত কবিতে হইবে। 


ইন্হেলেশন্‌ (শ্বাসদ্বার গ্রহন )। 


৩৯1 শর্কব! ০৮, ১১ ইঅংশ। 
পটাশ নাইট্রাস্‌ ** ** ২২ অংশ। 
পাল্ভ বেলাডন! ফোলিযা -. ই অংশ। 
পাল্ভ স্ট্যামনিয়াই ফোলিয়া ১. ৫ অংশ? 


নাইটারের স্তাচুরেটেড সলুশন (যে পরিমাণ জলে নাইটার 
ড্রব হইতে পারে সেই পরিমাণ জলে মিশ্রিত করিলে স্যাচুরেটেভ্‌ 


ব্বস্থা-সংগ্রহ। ১৭ 
সলগুশন হয়।) প্রস্তুত করিয়া উক্ত পাউডার মিশ্রিত করণাস্তর 
শুষ্ক করিয়া লইবে, তৎপরে গুড়া করিয়৷ উহাতে শর্করা মিশ্রিত 
করিতে হইবে। কিছু পরিমাণে একখানি টিন পাত্রে রাখিয়া 
প্রজ্বলিত কবণান্তর শ্বাস বাবা! গ্রহণ করিতে হইবে। 


৪০। পাইবিডিন রঃ ».*. ১ ড্রাম। 
একটী প্রকোষ্ঠ মধ্যে একটা গবম পাত্রে বাখিয়া পুনঃ পুনঃ 
শ্বাস দ্বাব। ধুম গ্রহণ কবিতে হইবে। 


৪১। এমিল্‌ নাইট্যাস | ***. ৫ মিনিম। 

একখানি রুমালে বাখিযা শ্বাস দ্বাৰা গ্রহণ কবিতে হইবে। 

৪২। সাল্ফিউবিক ইথাব .., ০. ৩০ অংশ। 
এসিড্‌ বেন্জোষে সাই - ১৫ অংশ। 
বাল্স।ম পেরু বু *** ৮ অংশ। 

অধবা। 

৪৩। সাল্ফিউবিক ইথাব ... ১৮ ২ অংশ। 
স্পিবিট টেবিবিস্থিনি ৭১, ১১১১৫ প্র 
বেঞ্জোইক্‌ এপিড্‌ *** ১৮১৫ 
বালসাম পেক ** ১১৮ এ 


একটা বিস্তৃত মুখ বিশিষ্ট পাত্রে এ মিশ্রনটা বাখ, হাতের 
স্বাভাবিক উত্তাপেই উহা! বাস্পাকাবে পবিণত হইবে । আবশ্তক- 
মৃত প্র বাম্প ৪ অথবা অধিক বার গ্রন্যহ ধুম গ্রহণ কবিতে 
হইবে। 
৪৪। একটি গ্লাশে বাইকার্বনেট অব্‌ সোডিয়াম এবং এসিড, 
টার্টারিক একত্র জলে মিশ্রিত করিলে উলিয়! উঠিবে 


৯৮ ব্যবস্থাসংগ্রহ। 


এবং তাহা হইতে উদ্ভূত কার্বনিক এসিড্‌ গ্যাস্‌ শ্বাস দ্বারা 
গ্রহণ করিতে হইবে। 


লিনিমেন্ট (মর্দন )। 


৪৫1 ক্লোবোফরম ই গুঁন্স। 
অএল্‌ টেবিবিস্ক ৫ ০৮১ ওন্ন। 
স্পিবিটু বোজমেবি ** ,, ১১ উন্প। 


একত্রে, মর্দন কবিতে হইবে। 





একিউট ব্রস্কাইটিস। 

বাবজত উবদেব তালিকা ।_-একোৌনাইট্‌, লাইকব এমনি 
এসিটেটিস, এমন ব্রোমাইড্, এমন কার্ধ, এমনি এট পটাশ 
টাটাস, (প্রভিমাত্রা ইন গ্রেণ হইতে ক গ্রেণ। , এপমর্ফিযা, ক্লোবাল, 
ক্লোবফবম, সিমিসিফিউগা, কল্চিকাম,। ইপিকাক, গুলিষস্্‌ 
বিপিনি, ওপিশাম, অস্কিঙ্েন গ্যাস, পাইল কার্পিন, স্যাঙ্গুইনেবিষ| 
সেনেগ,, সিলি, টলু, টার্পিন, ভিবাট্রাম ভিবিডি, উদ্ভেজক গুঁষধ 
সমহ, উষ্ণ জলে বাষ্প, এমনিষা, টিং বেগ্চেইন কোং, মাষার্ড 
স্তানিক। ( লোক্যাল ) ফোমেণ্টেশন, এবং মাষ্টার্ড ও মসিনাব্র 
পোলটিশ। 

চিকিতসা সন্বন্ধীধ টাকা. 

শ্রেম্মা নিঃসবণ আবপ্ত হইবাব পুর্বে ইপিকাক সহ ঘর্মকারক 
গীষধ। 

শ্রেম্মা নিঃদবণ স্পষ্টৰপে আবস্ত হইলে এমন কার্ব, ম্পিবিট 
ক্লোবফবম্, ইথাঁব, সেনেগা, কেস্কেবিলা ব্যবহার্য্য। 

কাশ নিবারণের জন্ত ওপিষম বিশেষ স্তর্কতার সহিত ব্যবহার 
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করিতে হইবে। কোন কোন সময় কশি নিবাঁরার্থ ওপিয়ঘ 
ব্যবহারে কফনিঃসরণ হ্রাস হয় এবং ব্রঙ্কিয়াল টিউবে কফ 
সঞ্চিত হইয়! বোগীব জীবন সম্বন্ধে বিপদ ঘটাইতে পাবে। 
অক্দিমেল্‌ সিলিৰ সহিত ক্লোরাল হাইড্াস ব্যবহারে প্রাষশই 
কাশ নিবাবিত হয। 

নিদ্রাব অভাব হইলে ক্লৌবাঁল হাইড়ুপ ব্যবহাৰ করিতে 
হুইবে। 


এলকোহল ঘুক্ত উত্তেজক ওঁষধ বোগেব প্রথম অবস্থার পর 
হইতে ন্নাধিক মাত্রায় ব্যবহার কৰা উচিত। বৃদ্ধ বযস্ক বোগীর 
পক্ষে ইহা এমন কার্বা সহ ব্যবহাব কব! বিশেষ প্রযোজন। 

বোগের তকণ অবস্থা অন্তরিত হইলে পব অত্যন্ত কফনিঃসব্ণ 
হইলে ফেবি এমনিষা সাইট্রেটিস, অথবা ইথাবেব সহিত টিং 
ফেবিপাঁৰ কোবাইড ব্যবহাঁৰ কৰা! যাইতে পাঁবে। 

টার্পেন্টাইন গরম জলে দ্য! শ্বাস দার! গ্রহণ কর নিতান্ত 
প্রযোজনীষ । 

বাতযুক্ত ব্রঙ্কাইটিসে কল্চিকম্‌ এবং ক্ষাবযুক্ত ওবর্ধ 
বাবহাধ্য । 

হৃদপিণ্ডের বোগ সহ ব্রঙ্কাইটিদ্‌ হইলে ডিজিটেলিন্‌। 

সতর্কতা--এই বোঁগে উগ্র উত্তেজকেব বাহ্যিক প্রয়োগ এবং 
অবদারক ওষ, বিশেষ মতর্কতাঁব সহিত ব্যবহাধ্য। 


১। লাইকাঁব এমনিযা এসিটেটিস্‌ .. ২ ডাম্‌। 
ভাইনাম্‌ ইপিকাকৃ ... ১ ২০ নিনিম। 
একোয়া ৮»... (সমকি) ১ ওন্স। 


একড্রাম হইতে ছুই ডাম মাত্রায় প্রত্যেক চাবি ঘণ্টান্তর 
সেব্য। (ডাং ফেন্ছুইক )। 


২৪ ব্যবস্থী-সংগ্রহ। 
২। ভাইনাম এ্টিমোনিয়ালিস্‌ 
লাইকার এমনিয়া এসিটেটিদ্‌ 
সিবাপ্‌ টলুটেনাম্‌ 
একোয়া 


২ ডাম। 
১ ন্না 
৬ ডাম। 
৪ ওন্ম। 


একডাম হইতে ছুই ড|ম মাত্রায় প্রত্যেক চাঁবি ঘণ্টান্তর 


সেব্য। 


৩। এমন্‌ মিউবাঁস্‌ 
স্পিবিট্‌ ক্লোবৌফবম্‌ 
ভাইনাম্‌ এপ্টিমনি 
একোযা কান্ষৰ্‌ 


(সেম) 


( ডাং ফেন্ুইক ) 


** ১০ গ্রেণ। 
, ২০ মিনিম। 
*** ১০ মিনিম। 

১ শঁন্ন। 


একত্রে একমাত্র, প্রত্যেক মাত্রা ৪1৬ ঘণ্টান্তব সেব্য। (পু) 


৪) জাইকা গ্রমনিয। এদিতেটিষ 
স্পিবিট ইথাব নাই্িক 
ভাইনাম্‌ এটিমনি 
সিবাপ্‌ টলুটে নাম্‌ 
মিকশ্চ,বা এমিগডেলি 


৯ ভা) 
*** ২০ মিনিম। 
* ১০ মিনিম্‌। 
১ ডাঁম। 


১ ওন্ন। 


একমাত্রী, প্রত্যেকমাতরা ২৩ ঘণ্টান্তব ন্ব্যে। (ডোং কোপ্লাগ)। 


৫। টার্টএণ্টিমনি 
পটাদ্‌ নাইটাস্‌ 
মিকৃশ্চ,বা এমিগৃডেলি 
টিং ক্যাম্ষর কোং *** 


১ গ্রেণ। 
২ ডাম। 
* ১২ উন্স। 
ইওন্দ। 


র্দ উন্দ মাত্রায়; দুই,ঘণ্টান্তর প্রতি ডোজ সেব্য। (ডাং গ্রেতস্ট। 


হ্যবস্থাসংগ্রহ। ২১ 


৬। ভাইনাম্‌ ইপিক্যাক্‌ ** ২ ডাম। 
লাইকার পটাসি সাইট্িস্‌ ১১৪ ওন্স। 
টিং ক্যাম্ষব কোং. *** ,.. ১ জন্স। 
সিরাপ একেপিষা রঃ ১১১ উন্দ। 
প্রবল ব্রহ্কাইটিসের প্রথম অবস্থাষ চাবি ডাম মাত্রার প্রত্যহ 
তিনবার সেব্য। (প্রঃ ভেকষ্টা )। 


৭। ক্যাপিলাবি ব্রস্কাইটিস্‌হইলে _ 


এমনকার্ধ ছা ১৪ গ্রেণ। 
ডিককৃশান্‌ সিঙ্কোনা ১১, ১১১১ ২ন্ন। 
একমাত্রা, প্রতি মাত্রা ৩৪ ঘণ্টাত্তব সেব্য। 
অথবা । 
৮। এমনকার্ধ ৪ ০৪ গ্রেণ। 
ম্পিবিটু ক্লোবোফবম *** .. ১৫ মিনিম। 
ইন্ফিউজান্‌ সেনেশা। ..১.. সেমষ্টি) ১ ওন্ন। 


একমাত্রা, প্রতিমাত্রা ২৪ ঘণ্টান্তব সেব্য। (ভাং ফেস্ছুইক) 


৯। টিং ওপিযাঁই ক্যাম্ফবেটা ... ১৫ মিনিম। 
টিং দিলি রর .. ১০ মিনিম। 
ইনফিউজাঁন সেনেগা :,, . ১ ২ন্প। 


একমাত্রা, প্রতিমাত্র! ৩ ঘণ্টান্তব সেব্য । 
বড় বড় শ্বাসনালী হইতে নিংসর্ণ তরল এবং অবিক হইলে 
ইহা অত্যন্ত উপকারী। 


২৪ বাবস্থাসংগ্রছ। 


১০। অক্জিমেল সিলি ০ »* ইডাম। 
স্পিরিট ইথাব্‌ নাইটি,ক ২০ মিনিম-ই ভাম। 
টিং ক্যাম্ষব কোং ই ডাম-১ ডাম। 
মিক্শচবা এমিগ্ডেলি ... *. ৯ উদ্। 
একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা ৬ ঘণ্টান্তব সেব্য। প্রঃ চার্টারেস) 
১১। ভাইনাম ইপিক্যাক ** ১০ ১২ ভাম। 
পিবাপ সিম্প্লেকৃস্‌ রা .** ইউন্ন। 
টিং ক্যাম্ষব কোং ** ৩ডাম। 
লাইকাৰ এমনি সাইট্রেটি*, ,. $শন্স। 
একোয়া ১.১ সমষ্টি) ২ উন্স। 
জব থাকিতে একড্রাম মাত্রাঘ প্রত্যেক ছুই ঘটান্তব সেবা। (প্র) 
১২। এমন কার্ধ ই *** ১৬ গ্রেণ। 
স্পিবিটু ইথাব কম্পোিট! ..* ১ই ডীম। 
দিবাপ টলুটেনাম্‌ *** ১ উন্স। 
একোয়! 2 »১১. ১ উন্স। 


এক ড্রাম মাত্রায় প্রত্যেক ছুই ঘণ্টান্তব সেব্য। এক বসব 
ধয়স্ক বালকেব ছুই সপ্তাহে ব্রঙ্কাইটিন্‌ নিবারণ সম্বন্ধে ইহা উত্তণ 


উত্তেজক কফ্‌ মিকৃশ্চাব ( প্রঃ ডেকষ্টা )। 
্রস্থিয়াল শর্দি স্পষ্ট প্রকাশ হইলে-- 

২৩। টিং ভিরাট্রীই ভিরিডিস্‌ ১৮ ৯ ড্রাম 
এমন মিউরাদ্‌ 2 **. ২ ড্রাম। 
মিকৃশ্চ,বা গ্লিসিরেজা কোং * ,৩ুন্স। 
সিরাপ প্রনাই ভার্জিন ১০ ৭ ভীম । 


জ্লসহ এক ডুম মাত্রায় প্রত্যহ চারিবাব সেব্য। (প্র) 


বাবস্থী-সংগ্রহ। ২৩ 
১৪। ক্ষিয়া এসিটাস্‌ ৪2 ১৮১ গ্রেণ। 


পটটাদ্‌ এসিটাস্‌ ৪ *** ৩ ডাম। 
লাইকার এমনিয়া এসিটেটিস্‌ ১ ৩ উন্স। 
সিবাপ টলুটেনাই ** ১১১১ ওন্স। 
ছুই ডুম মাত্রায় প্রত্যেক তিন ঘণ্টাস্তর সেব্য। ইহ! আব- 
শ্তকীয় ক্ষারসংযুক্ত ঘর্মকারক মিকৃশ্চাব। (প্রঃ ডেকষ্টা) 


৯৫। এমনি এট্‌ পটাশি টাট্রাস্‌ »* ১৪ শ্রেণ। 
লাইকাব এমনিয়া এদিটেটিদ্‌ ১৮ ২ উন্স। 
সিবাপ টলুটেনাই রা ১১০১ উন্স। 
একোষা ৮ ১১১ ওন্দ। 


৪ ড্রাম মাত্রাব প্রত্যহ ও বাধ সেব্য। (ডাং জন্সন্, লগ্ন ) 


৯৬। এমন্‌ কার্ধ ্ »* ১২ ড্াম। 
ম্পিবিটু ক্লোবোফবম ১, *,৫ ডাম। 
সিবাপ একে শিয়া শত “১.২ উন্ন। 
একোয৷ ১১৪ উন্স। 

পীড়াব দ্বিতী অবস্থায় ২ ডাম মাত্রা প্রত্যহ ৩ বার সেব্য। 
(এ) 

৯৭। কুইনাইন সল্ফেটিস্ *** ৮১ ১৬ গ্রেণ। 
জিন্সাই সল্ফেটিসু. ... », ১ ডাম। 
এসিড্‌ সল্ফ এখে'মেটিক ১. ৫ ডাম। 
একোয়া মেস্পিপ ,, ত২ন্প। 


& ডাম মাত্রায় প্রত্যহ তিন বাব সেব্য। 


২৪ ব্যবস্থা-সংগ্রহ | 


৯৮1 এপ মফিয়। মিউবেটিস্‌ **" * উই গ্রেণ। 
এসিড মিউবেটিক্‌ *** ***. ৫ মিনিম। 
সিবাঁপ *** ৮.১ উদ্ন। 
পবিশ্রুত জল ** (সমষ্টি) ৪ উন্স। 


এক ড্রাম মাত্র ছুই ঘণ্টান্তব সেব্য।  (ভাং ডেম্বিজ )। 


১৯! এপ মিয়া হাইডোক্রৌবাদ্‌ ৮০ ই গ্রেণ। 
ইন্ফিউজান সেনেগা .., ৮.১. ৫ ড্রাম। 
সিবাপ 5 ১০৫ ডাঁম। 
পবিশ্ত জল *" ১০৪ উন্স। 


অত্যন্ত কাঁশে বালকদেব পক্ষে এক ডঁম শাত্রায ই ঘণ্টাস্তর 
সেব্য। (ডাংন্মিথ)। 


২০1 একট্র্যাক্ট সিমিসি কিউগা লিকুইড ,.. ২ উন্দ। 
টিং গপিয়াই ড্রাম। 
নিবাপ *** ১০ ড্রীম। 


চা 


এক ড্রাম মাত্রাগ্ প্রত্যেক চাবি ঘণ্টান্তৰ সেব্য। 


২১ লাইকাঁৰ এমনিষ! এসিটেটিস ৪ উন্দ। 


স্পিবিট্‌ ইথাব নাইটিক্‌ '* ৯ ইচ্গ। 
এমন কার্কব *** **ত ১ ডাঁমি। 
টিং সিলি রঃ ১ ও ওক্স। 
একোঁয়া ক্যাম্মব **, ৩২ গুন্স। 


অর্ধ ওম্স মাত্রায় ৩৪ ঘণ্টান্তব সেব্য । 


(০ 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ২৫ 


পুরাতন ব্রঙ্ক ইর্টিস্‌। (0,:001৩ 0:0201165) 
ব্যবহৃত ওষধের তালিকা । 


এসিড্‌ কার্কলিক, এদিড্‌ হাইডুসিয়েনিক, এসিড হাইড 
ত্রোমিক্‌ ডিল্‌, এলম্‌্, এমন কাধ্ব, এমন ক্লোরাইড্‌, একঞ্জিলিকা, 
এপ মফিনা, আর্সেনিক্যালিস্‌, এসাফেটিডা, বাল্সাম্‌,পিকু, 
বেঞ্জোইনি, বেঞ্জোরেউন্‌, ক্যাল্সিযাই-ফদ্ফাস্‌, (দিবসে অনেক 
বাব ১ গ্রেণ হইতে ২ গ্রেণ মাত্রা), সিমিসিফিউগা, সিঙ্কোনা, 
কোপেব, ক্রিয়েজোটু, কিউবেব, ডিজিটেলিস্‌, সিবিযাই অকৃজিলাস্ঃ 
গ্র্যাপ্ডেলি বোবাষ্টা, ইউকেলিপ্টাস্গ্রব, ফেবি মিক্শ্চব! এবোমেট্ঃ 
জেল্সিমাম্‌, আওডোফবম, ইপিক্যাক, স্তাপ্থালিন্, কড্লিভার 
অয়েল্‌, ওপিযাম্‌, মফ্িষা, পেটোলিন্, পিলোকপ্রিন্, পিক্স্ 
লিকুইডা, প্রন্থাই এসিটাস্‌, পটাসক্লোবান্‌ লাইকাব্‌ পটাঁসি, 
পটাস্‌ 'জাইগডাইড্‌, প্রুনাইভার্জিন্, পল্পেটিলী, ফিল, সেনেগা 
সোডিহাইপোফস্ফাস্‌, সোডি হাইপোসাল্ফাস, ই্ট্যামনিযাই, 
স্রীকৃনিধা, টার্পিন্‌, কোমেস্‌, ল্যাবিক্ম ইউবোপিষা। 

ইন্হেলেশান (শ্বাস ছানা ধূম গ্রহণ )_ এলম, বাল্সাম্‌ টলুঃ 
বাল্সামীপক, কার্বনিক্‌ এপিড্‌, ক্লোবিন্, ক্লোবোফব্ম্‌, কোনি- 
ঘাম ভেপাব, ক্রিবেজোটি, আইওডিনূ, অলিবেনাম্ফিউ মিগেশান, 
টাব-ভেপাঁব, নাইটাবপেপারধূম, সাল্ফিউবাস এগ স্প্রে, ট্যানিক 
এপিড্‌, তার্পিন্‌, উষ্চজলোৎপন্ন বাষ্প, সাল্ফেটু অব্‌ জি্ক। 

বাহ্যিক প্রযোঁগ__লিনিমেন্ট এমনিয়া, লিশিমেন্ট ক্রোটনিস্‌, 
টার্টার এমেটিক্‌ মলম, তার্পিণ লিনিমেপ্ট, আইওডিন্, পিচ, 
ল্যাষ্টার ৷ 


৯৩ ব্যবস্থা সংগ্রহ । 


পুরাতন ্রস্কাইটিস। 


নূতন ওষধ। 
সিমিসিফিউগা (লিং একট্রাক্ট ২--২ ড্রাম) আক্ষেপ নিবারক, 
বৃদ্ধবয়সে কাশে বিশেষ উপকারী । 
ইউকেলিপ্টাস্‌ গ্লবিউলাঁদ (টিং ১৫ মিনিম--২ ভাম) পচন 
নিবারক, ছু্বন্ধহারক। 
গ্রোণডলিয়! (লিঃ একষ্টান্ট ১ ডাম ), আক্ষেপ নিবারক। 
নেপ্থালিন (১--২ গ্রেণ ) পচন নিবারক । 
পিলকার্পিন (হঃ-ই গ্রেণ) ঘর্ককাঁরক, অবসাদক। 
নাই ভার্জিন (ধিবাপ ২_-২ ডম ) কফ নিঃসারক। 
পল্সেটিল! (টিং ১-৫ মিনিম ) আক্ষেপ নিবারক, অবসাদক 
টার্পিন (২--৬ গ্রেণ) পচন নিবারক, কফ নিঃসারক। 
ইয়ার্বাসেপ্ট! (লিঃ একট্রাান্ট ১ ড্রাম ) কফ নিঃসারক। 
চিকিৎসা সন্বন্ধীয় টীকা ।-_ 
অত্যন্ত উপকাঁবী কফ নিঃসাঁরক ওঘধ সকল যথা 
এমন কার্ব, ইপিকাঁক, সিলি, সেনেগ! কেস্কেরিলা, ক্লোরফরম্‌। 
যখন মিউকাশ, মেম্বেন অত্যন্ত উত্তেজিত হয় ও শ্লেক্মা 
নিঃসরণ কম হয় তখন ওপিয়াম, ক্লোবাল হাঁইডাস্, হেনবেন, 
এবং হাইডুসায়েনিক এসিড, ব্যবহাঁধ্য। 
আক্ষেপ থাকিলে--গ্রীমনিয়াই, ইথার, লোবিলিয়া, ক্যানাবিস্‌ 
ই্ডিক] ব্যবহারে উপকারে দর্শে। 
কফ নিঃসরণ অধিক হইলে--কুইনাইন, কড্লিভার অয়েল, 
লোহা এবং জিঙ্কের প্রিপারেশন সমূহ । 


ব্যবস্থা সংগ্রহ! ২৭ 


ধাতগ্রস্থ রোগীর পুরাতন ব্রঙ্কাইটিদ. হইলে-.. 

কল্চিকম্‌, ক্ষারযুক্ত এবধসমূহ, পটাশ আঁইওডাইভ, মিনা- 
রেল জল । 

টর্নিড্‌ (আড়ষ্ট) লিভাঁরসহ পুরাতন ব্রঙ্কাইটিসে লবনাস্ত- 
বিরেচক সহ বু পিল ব্যবহার্য্য। 

হৃদপিণ্ডের পীড়া থাকিলে লৌহ্ঘটিত ওষধ সহ ডিজিটেলিস্‌ 
ব্যবহাঁব করা! কর্তব্য । 

ইন্হেলেশন্স (শ্বাসদ্বারা গ্রহণ) আইওভিন্‌, ক্রিয়েজোট, 
বাম্প ইত্যাদি। 


১1 টিংসিলি রর ... ১৫ মিনিম। 
স্পিরিট ইথাঁব নাইটি,ক ১ ড্রাম।' 
লাইকার এমনিয়' এদিটেটিস্‌. *.* ১ ডাম। 
টিং হায়েসায়েমাস্‌ ,*, **. ইড়ীম। 
একো! রন নি ১ ওন্স। 


একত্রে একমাত্রা, প্রত্যহ তিন বার সেব্য। (ডাঃ জর্জ)। 


২। কঠিন লক্ষণগুণি উপশমিত হইলে পর-- 
এদিড্‌ নাইট্রো! মিউরেটিক ডিল *** ১০ মিনিম। 
টিং হায়েসায়েমাস -- ». ২ ডাম। 
টিং সেনেগ। রর নর ই ডম। 
ইন্ফিউজান্‌ জেন্দিয়েন কোং (সমষ্টি) ১ ওন্স। 


একত্রে একমাত্র, প্রত্যহ তিনমাত্র সেব্য। (3) 


২৮ 


৩। 


৪1 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


এমন কার্ধ ০ ** ৫ গ্রেণ। 
টিং সিলি *্* *** ১৫ নিনিম। 
টিং ক্যাম্কব কোং *** *** ১৫ মিনিম । 


ইন্ফিউজান সেনেগা ***. (নমষ্টি) ১ ওন্স। 


একত্রে একমাত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্র সেব্য। (ডাং জর্জ ) 


এপিড্নাইট্রমিউবেটিক ডিল ... ১৭ মিনিম। 
টিং ক্যাম্ষব কোং ... ** ১৭ মিনিম। 
ভাইনাম্‌ ইপিক্যাক ***. ৬ মিনিম। 
ইন্ফিউজান্‌ জেদ্সিযান্‌ কোং (সমষ্টি) ১ গন্দ। 


একমাত্রা, আহাবেব পূর্বে প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য । আহা” 


বাস্তে ২ -২ ড্রাম মাত্রায় কড্লিভার অঞল্‌ সেব্য। (এ) 
৫। বুদ্ধবষসে পুবাঁতন শর্দি হইলে _ 


পটাদ্‌ নাইটাস ... ** ৩৬ গ্রেণ। 
টিং কোনিষাই মু ১১. ইস্তন্স। 
শ্পিবিটু ইথাব নাইটি.ক ০ ৬ডীম। 
অক্জিমেল্‌ সিলি **, -.. ৬ ডাম। 
ডিককৃ্শান সেনেগা (সমষ্টি) ৬ খন্স। 
চাবিডাম মাত্রায় প্রত্যহ তিন বার সেব্য। (ডাংম্যাক্লকৃলযা গ)। 
৬। পটাঁস্‌ এসিটাস্‌ *** ই উন্স। 
এসিটাম্‌ সিলি হু ***. ৬ ডাম। 
স্পিরিট ইথার নাইটিক্‌ , ৬ডীম। 
টিং ওপিয়াই ক্যাম্ষবেটা +.* ই উন্ন। 
লাইকর এমনিধ! এসিটেটিস্‌. ..* ৩২ গঁক্প। 
দিবাপ অবেন্িরাই **. ৬ ড়াম। 


চারি ডাম মাত্রায প্রত্যহ তিনবাঁর দেব্য। (ডাঃ ষ্টোক্‌'। 


ব্যবস্থা-সংগ্রহছ। ২৯ 


ভাইনাম ইপিক্যাক্‌ *** ১০ মিনিম। 
এমিড্‌ নাইট্মিউরেটিক্‌ ডিল *** ১০ মিনিম। 
টিং হায়েসায়েমাস্‌ ... »* ২০ মিনিম্‌। 


টিং জেন্দিয়ান কোং ... ২-২ ড্বাম। 
একোক্ক »*.. (সমষ্টি) ১ উন্দ। 
একমাআ, প্রত্যহ তিন মাত! সেব্য। (ডাঃ শ্রীনহাঁও । 
৮। পটানদ্‌ আইওডাইড্‌ *** **. শডাম। 
টিং ওপিযাই ক্যাম্ষবেটা ৮, ইষ্ন্স। 
ডিকক্শান ষেনেগ! ০৮৪ উন্ন। 
পিবাপ্‌ টলুটেনাম ... **০ ১২ উন্ম। 


১ ডাম মাত্রায় প্রত্যহ ছইবাব সেব্য। 
€ ডবলিনেব প্রসিদ্ধ প্রঃ উইলিয়ম ষ্টোক )। 


৯। টিং ওপিয়াই ক/।ম্বেট। ** ইতন্ন। 

ইথাবিস্‌ *** *** ২ ডাঁম। 

টিংটলু টেনাই *** ২ ডাম। 

উতৎকাশি নিবারণার্থে, কিঞ্চিং পবিমিত উষ্ণ জলে ১ ড্রাম 

মাত্র'য সেব্য। (এ) 
১০। টিং ওপিয়াই ক্যান্ষবেটা! ০০ ১ই ভাম। 

টিং সিলি হি ..* ১ই ডাম। 

এমন কার্বনাঁস ১১১৮ গ্রেন। 

ডিকক্ট সেনেগাঁ .. ০৪ উন্স। 

সিরাপ টলুটেনাঁম -** ***. ইতন্স। 


পুবাতন ব্রঙ্কাইটিস্‌ বোগে প্রদাহ অবস্থা অপগত হওয়া পব, 
১ ড্রাম মাত্রায় ২৩ বার সেব্য। (এ) 


৩৪ ব্যবস্থীসংগ্রহ। 


১১।  এসিড্‌ বেঙ্জোইক *** ১৮ ইড্রাম। 
এমনিয়েসাই * ** ইড্ম। 
সেপোনিস্‌ ০ *** যথা প্রয়োজন । 

একত্রে কুডি বটিকা প্রস্তৃত করিয়া, চাঁবি হইতে আট বটিক! 

২৪ ঘণ্টায় সেব্য। (এ 

১২। ফেব্রিসালফ ৪ ১১ ২ গ্রেন। 


ইন্ফিউশান্‌ রোজি কো: (সমষ্টি) ১ উন্প। 
একমাত্রা, ব্রঙ্কাইটিন্‌ বোর্গীব কফ নিঃসবণ অবিক হইলে 


প্রত্যহ তিনবাঁব সেব্য । (ডাঃ ট্যানাব )। 

১৩। এমনিয়েসাই ৮৪ ১৮ ১৫ গ্রেন। 
এমন্‌ কার্ব ৮ ০১১৫ গ্রেন। 
ইপিক্যাক্‌ পালভ ** ৪ গ্রেন্‌। 
মঞ্িয়া মিউরাস্‌. ,,. '" ১২ গ্রেন। 
মিউসিলেজ একে শিয়া * যথা প্রয়োজন । 


ক্লোবৌফবমে, বাঁল্সাম্‌ টলু দ্রব করিয়! তন্দারা আবরণ প্রস্তত 
করতঃ দশটা বটিকা প্রস্তত করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকাল ও সন্ধা- 


বেলাঘ এক এক বটিকা! সেব্য। (ডাঃ উইলিয়ম লগ্ন )। 
১৪। স্পিরিট ক্লোরোফরম :., ** ২৭ মিনিম । 
এপিড্‌ হাইড্ব্রোমিক উিল্‌ ২: ই ডাঁম। 
সিরাপ সিপি '** ১ ড্াম। 
একোয়া ১০ (সমষ্টি) ১ খন্স। 


এক মাত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য। 
(প্রপিদ্ধ ডাং ফদাঁর গিল লগুন)। 


ব্যবস্থাপংগ্রহ। ৩৯ 


১৫। এমন্‌ কার্ক *** * ৩ শ্রেন। 
টিং সিলি ও **১ ২০ মিনিম। 
টিং সেনেগা সহী ** ২০ মিনিম। 
টিং ওপিয়াই ক্যাম্ফরেটা ** ১৫ মিনিম। 
পিরাপ টলু *** ১ ডাম। 
একোয়৷ রি (সম) ১ ওন্স। 

একত্রে একমাত্রা, প্রত্যহ ৩৪ মাত্রা সেব্য। 

১৬। এমন ক্লোরাইড ,.. ১ ২ ডুমি। 
স্পিরিট ইণাঁব্‌ কম্পোজিটা ... ২ ড্রাম । 
একষ্টাক্ট গ্লাইসিরিজা ১ ১ ডাম। 
ডিককৃশান সেনেগ! সেমষ্টি) ৬ ওন্স। 

চাবি ডম মাত্রায় প্রত্যেক ১৩ ঘণ্টাস্তর সেব্য। 
(ডাঃ ডেবিস্‌)। 

১৭ একক্ট্যাক্ট ইযারবিসেপ্টি ৮ ২ আন্স। 
পিবাপ প্রুনাই ভাজিন্‌ ১ ২ ওন্স। 
গ্লিসিরিন্‌ ত **১ ১ উন্ন। 


ছুই ডাম মাত্রায় প্রতাহ তিন বাঁব সেব্য। 
(ডাঃ পার্ক এবং ডেভিম আমেবিকা ) 


১৮।  এমন্‌ ক্লোরাইড *** ** ২ ডাম। 
পটাস ক্লোরাস্‌ 5 *** ১ ডাঁম। 
টিং হায়েসাযেমাস ** ই ওম্স। 


একাকি, প্রনাই রসি লিকুইড, » ২২ ক্স ।" 
ছুই ডা মাত্রায় প্রত্যহ ৩৪ বার সেব্য। (প্রঃ ডেকষ্টা)। 


৩২ ব্যবস্থা-সংগ্রহ 


১৯। পটান্‌ ক্লোরাস " ** ২ ডাম। 
টিং সিলি ০ »১ ২ ওন্স। 
মিকৃষ্চ,বা গ্রাইসিরিজা কোং.” ২২৩৭! 

ঢুই ডাম মাত্রায় প্রত্যহ ৩৪ বাব সেব্য। (ডাঃ ফিলিন্সি)। 


বৃদ্ধবযসে পুবাতন ব্রস্কাইটিস হইলে-- 
২০1 এমন কার্রি এ ,** ৩০ গ্রেণ। 
স্পিরিট ইথাবিস ..* ** ৩ ডাম। 
টিং সিলি সঃ ২ ড্রাম। 
টিং ক্যাম্কব কোং ১--৪ ড্রাম । 
টিং ল্যাভেগ্ডিউলি কোং -** ৬ ডাম। 
ইনফিউশান্‌ সেনেগা (সমষ্টি) ৮ ন্স। 


এক ওন্স মাত্রাষ প্রত্যেক ঢাবি ঘণ্টান্তব সেবা । (ডাঃ ট্যানাব) 


২১। স্পিরিট এমন এবোমেট্‌ ১৮৪ ডাম। 
স্পিবিট আর্মবেসি কোং ১ ১ ড্রাম 
টিংচাব সেনেগা 0 ১ ৬ ডাম্‌। 
একোধা ক্যাম "৮ (সমষ্টি) ৮ উন্স। 


১ এন্দ মাত্রায প্রত্যেক ছয় ঘণ্টান্তব সেব্য। ফোন কোন 
্রঙ্কাইটিদ্‌ রোগীর পক্ষে ইহ! অতি উত্তম উত্তেজক কফ নিঃপাবক 
ওঁষধি | (&) 


২২1 টিং সিলি 3 ১০ ২ ডাম। 
একট্ট্যাক্ট ওপিয়াই লিকুইড. ২*--৩* মিনিম। 
সিখাপ টলুটেনাম্‌ .*. *** ৬ ডাম। 


বাবস্থাসংগ্রহ 1 তত 


মিক্শ্চ,বা এমনিয়ে সাই. (সমষ্টি) ৬ ওন্প। 
২ অংশ মাত্রায়, প্রতি দিবস তিন মাত্রা সেব্য। অধিক বয়স্ক 
পুরাতন ব্রস্কাইটিস বোগাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে ইহা অবসাদক কফ 


নিঃসাবক ওউধধি। (ই) 

২৩। ভাইনাম্‌ ইপিক্যাক্‌ ,.. ১২ ড্রাম । 
ম্পিবিটু ইথাব নাইটিক ১. ৬ ডুীম। 
সক্কাই কোনিয়াই *** ৮ ৩ ড্রাম। 
ইন্ফিউশান দেনেগ! **. ৮ উন্স। 


পুবাতন ব্রঞ্কাইটিদ্‌ বোগে অবসাঁদক কফ নিঃসাবক ওষধি 
আবশ্যক হইলে, ঁ অংশ মাআষ প্রত্যেক ছয ঘণ্টান্তব সেব্য। 


(ডোঃ ট্যানাব)। 

২৪। এাঁসড্‌ বেঞ্জোইক ,.* ৪০ গ্রেন। 
সিবাপ সিলি ১ ১. ১২ শ্ীন্স। 
সিবাপ বিষাডস রর ** ১২ গন্ন। 


গাঢ অবলেহ প্রস্তুত কবিযা এক ডঁম মাত্রায় প্রত্যেক চাবি 
ঘটান্তব সেব্য। পুবাঁতন ব্রঙ্কাইটিন বোগে লিভার খাবাপ 


থাকিলে ইহা অত্যন্ত উপকাবী। (ডাঃ ট্যানার )। 

২৫। সিবাঁপ সিলি রঃ -* ২ উন্স। 
টিং কোনিয়াই ১৮ ২ ডীম। 
টিং ক্যাম্কর কোং. *** ৪ ড্াম। 


গাঁ অবলেহ প্রস্তন কবিয়! অত্যন্ত উৎকাশি হইলে এক ড্রাম 
মাত্রায় সেবা। (&) 


৩৪ ব্যবস্থা-মংগ্রহ। 


২৬। এসিড বেঞ্জোইক্‌ নর ০১:১৮ গ্রেণ। 
শর্করা রা »*১ ডীম। 
অয়েল এনিসাই টা ,.* ৬ হিনিম। 

একত্রে ছয় পুরিয়া, প্রতি পুরিয়! তিন ঘণ্টাত্তর সেবা । 
€ডাং নিয়াল ) 

২৭। মিক্শচরা এমনিয়েটা *** ১৮ ৭ উন্দ। 
অক্সিমেল সিলি ৫ ৪ ভীম । 
টিংক্যাম্ফর কোং .** »*::৪ ডাম। 

এক ওন্দ মাত্রায় ৩৪ ঘণ্টাস্তর সেব্য। 
(সন এইচ হাঁলফো্ড)। 

২৮। এন্টিমনি টার্ট ০০" ১১. গ্রেণ। 
মিকৃশ্চবা এমিগডেনি *** ১২ ওন্ন। 
পটাস্‌ নাইট্রাস ** ** ২ ডাম। 
টিং হায়েসায়েমাস ১১ ১২ াম। 
টিং ডিজিটেলিস্‌ ডঃ ১৮. ই ডাম। 


অর্ধ গন্স মাত্রাঘ, ছুই ঘণ্টান্তর সেব্য। 
্রঙ্কাইটিশ রোগে বক্ষে শোথ হইলে এই ওঁধধি ব্যবহাধ্য | 
€(ডাং গ্রেভস্‌) 


বরঙ্কাইটিস্‌ বোগে শব্দী বশতঃ শোথ হইলে-- 
২৯। মিকৃশ্চরা এমনিয়াটা .+* ». ৪ ডুম। 
সৌঁডা বাইকার্ব 4৫ ... ১০ গ্রেণ। 


টং ক্যাপররষকাং $ ** ১ ড্ীম। 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ৩৫ 
টিং হায়েসায়েমাস .. ই৯ মিনিম। 


ভাক়নাম ইপিক্যাক ... ,... ৫ মিনিম। 
একমাত্রী, প্রত্যহ ৩৪ মাত্র! সেব্য। (ডাং গ্রেতস্‌) 
3৭। টিং ডিজিটেলিস ০৪ ,.. ১০ মিনিম। 
অক্সিমেল দিলি তত *** ই ডাম। 
একোয়া ক্যাম্ষব রর ০৮৮১ উন । 
একমাত্রা, হৃদপিণ্ডের পীড়া সহ পুবাতন ক্রঙ্কাইটিস্‌ রোগে 
দৈনিক তিন বার সেব্য। (ডাঃ জয় ) 
৩১। এসিটাম সিলি ** ***: ২ উন্ন। 
অক্জিমেলিস ন ,,* ১ উন্ন। 
গাঢ অবলেহ প্রস্তুত কবিয়া। মাত্রা-অর্ধ ওন্স। 
(ডাং হুপাঁর ) 
৩২। সোডা বাইকার্ব ১ ২০ ১০ গ্রেণ। 
ভাইনাম্‌ইপিক্যাক্ক .*. ৫_-১০ মিনিম । 
টিং সিলি ০৮ ,১১ ২০ মিনিম। 
একো ৪48 ১ ১ উক্স। 
একমাত্রা, দৈনিক তিনবার সেব্য। (ডাং বাড) 
₹৩। লাইকর এমনিয়া এঁনটেটিস. *** ১ উন্দ। 
মিউসিলেজ একেশিয়। . ১ উদ্স। 
সিরাপ পপেবারিস্‌ ১৮১১ উক্ন। 
ডিকক্সান্‌ সেনেগ! ১১ ৩৩ন্স। 


এক ওঁন্দ মাত্রায় প্রত্যহ ৩)৪ বার সেব্য। (ডাং হুপার ) 


৩৬ ব্যবস্থ-সংশ্রহ। 


৩৪। পটাস্‌ আইওডাইড্‌ **. ৫ গ্রেণ। 
এমন কার্ক ০*ত ১৫ গ্রেণ। 
টিং বেলেডন! হঃ »** ১০ মিনিম। 
ম্পিবিট ক্লোবোফবম্‌ ** ১০ মিনিম। 
ভাইনাম্‌ ইপিক্যাক্‌ ১,১১৭ মিনিম। 
ইন্ফিউশান্‌ জেন্দিয়ান। ৮১১ ন্স। 

এক মাত্রা, প্রত্যহ তিন বাব সেব্য। (মিঃ স্পার্ষিন)। 

৪৫। টিং বেপ্োইনি কোং ₹.* ১. ২ উন্স। 
পাল্ভ একেশ্যি। তত *** ই ন্স। 
পালভ ট্যাগাকান্থ | ১ ডাম। 
একোয়া সিনামোমাই "১, ১৯১ উন্ধন। 
একো রা ** ২২ উন্দ। 


এক গুঁন্স মাত্রাষ প্রত্যহ তিনবাব সেব্য। (ডাং হুপাব )। 


৩৬।  একস্র্যাক্ট কোৌনিযাই *** ই ডাম। 
পাঁল্ভ সিলি ১০ গ্রেণ। 
পাল্ভ ইপিক্যাক্‌ ৪ ১৯৫ গ্রেণ। 

একত্রে দশ বটাকা, প্রত্যহ তিন বটীক! সেব্য। 
ক্রীং গ্রিগোবী) 
লিনিমেণ্ট (মর্দন )। 

৩৭। স্পিবিট্‌ টেবিবিন্থ ** ৩ উন্স। 
এসিড এসিটিক *** ৮৮ ই ডাম। 


ডিস্ব কুসুম দঃ ***১টা। 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ৮৮ 


একোয়া রোজ :., ৮০ ২ই ওদ্প | 
ওলিয়াই লিমনিস্‌ ..৮ »১* ই ডাম। 
প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে বক্ষঃস্থলের উপরিভাগে এবং 
পৃষ্ঠোপরি মর্দন করিতে হইবে । 
( এডিনববার প্রস্থ ডাঁঃ প্রফেশর এট্‌কিন্‌]। 


€ 10170910800 800 ৪:য ) 
শ্বাসদ্ারা ধূম গ্রহণ এবং স্প্রে 


স্প্রে। 

৩৬। এসিড্‌ কার্ধলিক ** ২০ মিনিম। 
সোডি বাইবোবাদ্‌ *** ও ডাম। 
ফোড়িফদৃফেটিদ ... .. ২ ডুাম। 
গ্লিসিরিন্‌ রা ১ উন্স। 
একোয়া | ,.. ৬ ওন্স। 

শ্্রেদ্বাবা গ্রহণ করিতে হইবে ।  (ভাঃ অরৈষ্টক্রুক) 
ইন্হিলেশান,। 

৩৭। পাল্ত এলম্‌ ১০ হ গ্রেণ। 
টিং ওপিয়াই দু ** ১০ মিনিম্‌। 
পবিশ্রুত জল ৪ **. ১ উক্স। 

উত্তপ্ত জলে দিয় এটমবাইজাঁর দ্বার ধুম গ্রহণ করিতে হইবে । 
(ডাঃ বিগেল) 

৩৮। এসিড ট্যানিক *** ২৮ ৩ গ্রেণ। 
এক্ট্র্যা হায় সায়েমাস্‌ ১.৮. ২ গ্রেণ। 
পরিক্রত জল 2? ১ ১ ওন্প। 


উত্তপ্ত জলে দিয়। প্রাতঃকালে এবং রাত্রিতে ধুম গ্রহণ কবিতে 
হইবে। (শর) 


৪ 


৩৮ ব্যবস্থা-সঃগ্রহ। 
৩৯। এসিড কার্বলিক ফ্রুইড্‌ ১০_-১৫ মিনিম। 
একোয়া বয়েলিং. *+, »৮* অর্থ পাইন্ট। 
দুর্গন্ধযুক্ত নিত্রবণ ক্রিয়া এবং ব্রষ্থিয়া সংক্রান্ত সন্দী থাকিলে, 
স্বাসদ্বারা ধুম গ্রহণের অন্ত সাধাবণতঃ ব্যবহৃত বোতলে, উক্ত 
ওষধি রাখিয়া দিবসে ৪ বাব ব্যবহাঁব কবিতে হইবে । 


(ডাঃ মিগস্) 
৪০1 এসিড কার্ধলিক ফ্রুইড ৮১৫১৯ শ্রেণ। 
টিং কোনিযাই রঃ ১-_ ২ ওন্স। 
পবিশ্রত জল টা ২ পাইন্ট। 
শ্বাসদ্বাবা ধূম গ্রহণ কবিতে হইবে । (ডাঃ ছিল) 





ক্যাটার, কোরাইজা', ব্রস্িয়াল, এবং নেজাল- 
ক্যাটার, (69৮০1 097089) 13000010191 
810 1২899 09৮0১) 
ব্যবহৃত গবধেব তাঁলিক1। 
এসিড কার্বলিক, একোনাইট, এক্টীয়া, এমনিয়েকাম, 
আর্সেনিক, এট্পিয়াসাল্ফ, [শিমথ অক্সাইড হায়েসায়েমাস, 
ইপিকাক, ওপিনামের প্রযো?নপ, পটাঁশ ক্লোরাদ, সিলি, সেনেগা। 
নৃতন ওউষধ। (দ 7১০7000105 ), 
হাইডাষ্টিস কেনেড়েন্সিস্‌ (টিং ৩০-_-৬৭ মিনিম ) সম্কোচক 
ও পচন নিবাবক। 
প্রুনাই ভার্জিন (সিরাপ ই-২ ডাঁম) কফ নিঃসাবক। 
পল্সেটিলা (টিং ১--৫ মিনিম ) শ্ঠৈম্সিক বিল্লির প্রদাহ নিবারক। 
জিন্দাই সাল্ফ কার্বলাস €স্থানিক প্রয়োগ ৫--১০ গ্রেণ ১ ওন্দ 
জলে দ্রব কবিয়! ) পচন নিবারক। 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ৩৯ 


ধাহ্যিক প্রয়োগ (1,002] 20011088100, 

আর্জেপ্টাই নাইট্রুস, কোকেন, বেঞ্জোইন ধুম গ্রহণ, বেঞ্জোইন 
এবং ওপিরাম ধূমগ্রহণ, আইওডিন বাম্প, অক্সিজেন গ্যাস, 
সাল্ফিউরাস্‌ এসিড্‌ ধৃম গ্রহণ। 

চিকিৎস। বিষয়ক টাকা । 

সামান্ত সর্দি বোধ হইলে ফুট-বাঁথ এবং গরম পানীয় ব্যবহারে 
উপকার দর্শে। 

অত্যন্ত স্দিবোঁধ হইলে বেদনা! নিবাবক ওষ্ধ সহ জরক্্ 
শুঁষধ ব্যবহার্য্য। 


কাশ নিবাঁবণ জন্ত টিং ক্যান্ষর কোঃ বিশেষ উপকাবী ৷ 
নাধবীয বেদন! অনুভব হইলে সোডা এসিড মিশ্রিত উচ্ছলন- 


কাবী জল সহ স্পিবিট এমন এবোমেটিক ব্যবহার্য । 

১। লাইকর এমনি এপিটেটিস ১৮. ২ ড্াম। 
স্পারট ইখাব নাইটি,ক ,.. ই ডুম। 
টিং ক্যাম্ফব কোঃ. ... ১৮. ১ ডাম। 
মিউসিলেজ একেশিয়া ... ... ২ ভুমি 
সিবাপ টলু ** ৯ ডুম। 
একোয়া ক্যাম্ষব নি সমষ্টি ১ ওন্প। 


একমাত্র, পুবাতন সর্দিতে প্রত্যহ ৩৪ মাত্রা সেব্য। 
(ডাঃ কোপ্ল্যাওড ) 


২। লাইকর এমনি এসিটেটিস ১. ১ ডম। 
ভাইনাম এন্টিমনি  *** *** ১০ মিমিম। 
সিরাপ টলু রঃ ১ ডাম। 
একোয়! টি ০১ উল্স। 


একমাত্রা) প্রত্যেক মাত্রা তিন ঘণ্টাস্তর সেব্য। (ডাঁঃ গ্রেগরী) 


ঞ* ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


৩। এমন কার্ক **ত ০ € গ্রেণ। 
টিং সিলি ** *** ২০ মিনিম। 
সিরাপ পেপেবেরিস ₹*, ১৯১ ডাম। 
ডিকক্শাঁন্‌ সেনেগা ... ০ ৬ড়াম। 


একোয়া ক্যাম্ষর .*, *** ৬ ডাম। 
একমাত্রা, প্রত্যেক মাজা ৪ ঘণ্টাস্তব সেব্য। (ডাঃ ট্যানার) 


৪। মিশ্চুরা এমনিয়েসাই .*. ** ৪ ডাম। 
-- এমিগ্ডেলি ** »** ৪ ডাম। 
এসিটাম্‌ লি ৯৯% *** ১ ড্ৰীম। 
টিং ওপিয়াই ** *** ৩ মিনিম। 
একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা ৪ ঘণ্টান্তর মেব্য। (ডাঃ গ্রেগবী ) 
৫। এমন ক্লোরাইড *** "১ ড্াম। 
একষ্রাক্ট গ্লাইসিরেজ! লিকুইড. ,.* ১ ভ্বীম। 
সিরাপ এল্থি ,.* ৬ম । 
অক্মিমেল, সিলি রঃ ,.. ভড্বাম। 
একোয়! ক্যাম্ফর নু সম ৬ওন্স। 
১ ওন্স মাত্রাক় প্রত্যহ তিনবাব সেব্য। (ডাঃ কোপল্যাণ্ড) 
৩। মিশ্চ,রা এমিগডেলি **. ১৮৫ খুন্স। 
লাইকর এমনি এসিটেটিস ১১১১ উন্স। 
স্পিবিট ইথার নাইটি.ক ১৮ ২ ড্রাম। 
টিং ক্রোকাই ১. ১ ড্রাম। 


৯ ওন্দ মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার সেব্য। (ডাঃ ক্লাটারবাঁক্‌) 


ব্যবস্থী-সংগ্রহ। ৪১ 


৭। মিশ্চবা এমিগডেলি *** ১ ৭ খন্স। 
মিউসিলেজ একেশিযা ... ০৯ উন্দ। 
ভাইনম ইপিকাক **. ১ ডাম। 

১ দ্প মাত্রায় ৩৪ ঘণ্টাস্তব সেব্য। (ডাঃ ল্যাদাম্‌) 

৮। সিবাঁপ টলু ০১, ১ ১ ওন্দ। 
মিউসিলেছ্‌ একেশিয়া ... ১১৮৪ খন্স। 
মিশ্চবা এমিগডেলি ৪ ওঁন্ন। 

১ উন্স মাত্রাষ তিন ঘণ্টান্তব সেব্যা। (প্রঃ নিমান্‌) 

৯। একষ্রাক্ট বেলাডনা ... ৮ গ্রেণ। 
ভাইনম ইপিকাঁক  ,*, ,.. ১ ডাম। 
সিবাপ টলু টি ,.. ৩ই উন্স। 
টিং সেনেগ। ই ,১ ই উন্স। 


১ ডুম মাত্রাষ প্রত্যহ ৩৪ বান পেব্য। (ডাঃ এলিস্‌)। 


১০। এমন কার্ধ ও ১ ২০ গ্রেণ। 
মরিয়া সাল্ফ রর ১, শু গ্রেণ। 
মিশ্চুবা এমিগ্ডেলি ০, ১০:৪8 উন্স। 

১ গুন্প মাত্রায় তিন ঘণ্টান্তব সেব্য। (ডাঃ হোবেস্‌ ডুবেল)। 
১১। টিং একো নাইট ৫ ,... ৮-১৬ মিনিম। 
একোয! ১৮. ২ উন্দ। 

১ ড্রাম মাত্রায় ই অথবা ১ ঘণ্টান্তব সেব্য। (ডাঃ রিঙ্গার)। 

১২। সিরাপ সিলি ৫ ১০ ৬ ড্রাম । 
এসিড নাইটি.ক্‌ ডিল্‌ (০ ই দামি। 


টিং হায়েসায়েম্রস রঃ ৩--৬ ড্রাম। 


৪২ হ্যবস্থা-সংগ্রহ। 


স্পিরিট ক্লোররম্‌ *** ১৮ ২ ভুম। 
ডিকক্শন সিঙ্কোনা ১১৮ উন্স। 
শ্বরবদ্ধ এবং হূর্বলতা সহ পুরাতন সর্দিতে ১ উন মাত্রায় 
প্রত্যহ তিনবার সেব্য। (ডাঃ ট্যানার)। 
১৩1 সিরাপ সিলি 4 ১১ ৬ ডুীম। 
ম্পিবিট এমন এবোমেটিক ১০. ৩ ডাম। 
লাইকব মফ্রিযা হাইড্র ৮ ১ ডম। 
ইন্ফিউশন সার্পেন্টারিয়া ... ৮ উন্দ। 
পুবাতন সর্দিতে ১ প্ন্দ মাজীষ গ্রতাহ তিনবাঁব সেব্য। 
(ডাঃ ট্যানাৰ )। 
১৪। পিঙগ্সিলি কোং কঃ ১” ২৫ গ্রেণ। 
একট্রার্ট কোনিয়াই .*. ১ ২৫ গ্রেণ। 
১২ বাকা, পুবাঁতন শর্দিতে ২ বটাক1 মাত্রায় রাত্রিতে শয়ন 
কাঁলে এক মাত্রা সেব্য। (ডাঃ ও )। 
১৫। এম্নিবেসাই তত .... ২ ডরাম। 
এসিড্‌ নাইটিক ডিল ১ ২ ড্রাম। 
মিশ্চ,রা একেশিয়া »* * ৮ শন্স। 
১ ওন্স মাত্রায় তিন ঘন্টীস্তর সেব্য। (ডাঃ নেফি )। 
১৬। সিরাপ সিলি ৯৬ ০০৬ ডাম। 
স্পিরিট ইথার নাইটি.ক ০১ ৩ ড্রাম। 
টিংহায়েসাষেমাস  ** ১১ ৩ ডুাম। 


ইনফিউশান রোজি এসিড সমষ্টি ৮ ওন্প। 
১ উন্স মাত্রায় ৬ ঘণ্টাস্তর সেব্য। (ডাঃ ট্যানার )। 


ব্যবস্থাসংগ্রহ। ৪৩ 


ভাইনম ইপিকাক *** "২ ড্রাম । 
সিবাপ হেমে ডি্মিস্‌ 28 উদ 
ইনফিউজান্‌ লাইনাই সমষ্টি ৮ শুন্প। 
১ ওন্দ মাত্রায় ৪ ঘণ্টান্তর সেব্য ।-- 
ইহা কিপ্ধকারক এবং কফ নিঃসাঁবক ওষধ। 


১৮। পাল্ভ্ মব্‌ *** ১ই ড্াম। 
_- দিলি ঠা “৮ ই ডাম। 
একষ্রাক্ট হায়েসায়েমাস ১, ৪০ গ্রেণ। 


৩০ বটীকা, ২ বটাকা মাত্রাধ প্রাতে এবং সন্ধ্যাকালে সেব্য। 
(মিঃ সেভবী )। 


১৯। টিংক্যান্কব কোর ** "১ উন্স। 
ভাইনম এন্টিমণি .. ***. ২ ড্রাম । 
পাল্ভ একেশিস্সা রঃ ৩ ভুমি? 
একক্াক্ট গ্লাইসিবেজা! -*, ১০ ৩ জাম। 
একোয়া ৬ ওন্স। 

হ গুন্স মাত্রায় ৩৪ বি (ডাঃ ভিডি 

২০। সিরাপ পেপেবেবিসা " ** ৬ ডাম 
অক্দিমেল দিলি *** *** ৩ ড্রাম। 
বার্লী ওয়াটাব 5৪৫ ৬ গুন্স। 

১ আভা ভি রাঃ এন্সলি)। 

২১। অক্সিমেল সিলি ও ১৮ ই উন্দ। 
ম্পিবিট ইথার নাইটি.ক ০ ই উন্দ। 
টিংক্যান্ষর কোং *** ১ ই উদ্দ। 


২ ড্রাম মীত্রায় ৩৪ ঘণ্টান্তব সেব্য। (ভাঃ গ্রেগরী )। 


৪৪ বাবস্থা সংগ্রহ । 


২২। অক্সিমেল্‌ সিলি 8৪ এ. ই গুন্স। 
মিউসিলেজ একেশিয়া .. & গন্দ। 
পিবাপ টলু টি *০ হই উন্ন। 
টিং ওপিযাই রঃ ,** ২৭ মিনিম। 

১ ডঁম মাত্রা সদী সর্ধদা সেব্য। (ডাঁঃ গ্রেগবী )। 

২৩। ডিককৃশন সেনেগ' * »** ৬ই উন্স। 
মিউসিলেজ্‌ একেশিবা ৮- ৪ ডাম। 
সিবাঁপ টলু , ,১ ১ উন্স। 

নিঃসব্ণ অধিক এব দ্র্ধতা। থাকিলে ১ই উন্ন মত্রীঘ 
প্রতাহ তিনবার সেবা। ( ডাঃ জম )। 


101121007 ( শ্বাসদ্াবা গ্রহণ )। 


২৪1 এসিড কার্ধলিক £ .. ৫ ডাম। 
লাইকব এমন ফোর্ট ৫ ড্রাম। 
এলকোহল ৪ ২ ওন্স। 


শিব প্রাবন্তে ৩৪ ভাজ বুটিং কাগজে কষেক ফোটা ঢালিঘা! 
যতক্ষণ গন্ধ পাওযা ঘাষ চক্ষু মুদ্রিত কবিধা ততক্ষণ টানিতে 
হইবে) (ডাঃ ব্রা ভিয়াসি)। 


00):01010 18500, (৮ (পুবাতন নেজাল ক্যাটার)। 


২৫। আর্জেণ্টাই নাইট্রাস " ৮৮১৩০ গ্রেণ। 
পৰিশ্রত জল 2 ১১১১ ওন্স। 
স্বীত ্লৈত্মিক বিল্লিতে তুলী দ্বারা লাঁগাইতে হইবে। 


4 পঃ নিমায়ার )। 


ব্যবস্থা-দংগ্রহ। ৪৫ 


২৬। কোকেন মিউরাস. .** ,.* ৪ ভাগ। 
পরিশ্রত জল হি ... ৯৬ ভাগ। 
স্পেন্পে ব্যবহার করিতে হইবে। (শর) 
২৭। ফেবিয়ার্স স্নাফ₹ (ডাঃ ফেবিয়াঁব নাস) 
মফিয়! মিউবাঁস হী ১৮ ২ গ্রেণ। 
পাল্ভ একেশিয়া 3 ১, ২ ডাম। 
বিশমথ্‌ সাব্নাইট্রাস ১৮ ৬ ডাম। 


মিশ্রিত কবিয়া ₹:২ অংশ ২৪ ঘণ্টায় নস্য ব্ূপে ব্যবহাষে 
বিশেষ্ব ফল পাওয়া যায়। 


২৮। হাইড়াজিরাই সাব্ক্লোরাইড্‌ ১. ১২ গ্রেণ। 
8১12 ২২ গ্রেণ। 


শর্রা ***. ই উন্স। 
অধিকবযস্ক বোর্গীদের না নেজাল ক্যাটারে নস্য ব্যব- 
হারে অত্যন্ত উপকাঁরী। (প্রঃ নিমায়ার)। 
২৯। পবিষার শর্কবা মু »** সমভাগ | 
ক্যাম্ষর *** সমভাগ । 


নস্যরূপে ব্যবহারে কবিতে হইবে। (ডাঃ ব্রাউন সিকোয়ার্ড)। 


৩০। পাঁল্ভ বেলাডন। ফোলিয়! ,, ২০ গ্রেণ। 
মফিয়! সাল্ফ রঃ ২ গ্রেণ। 
পাল্ভ একেশিয়া টু ১১ ই ন্স। 


তরুন শঙ্দিতে নস্য রূপে ব্যবহাঁৰ করিতে হইবে। 
(ডাঃ লেফার্ট )। 


৪৬ 


৩১। 


৩২ । 


হই 


৩৪। 


৩৫ 


ব্যবস্থী-সংগ্রহ। 


পাল্ভ ক্যাম্ষর রঃ ০৮ ২ ডীম। 
এসিভ্‌ ট্যানিক্‌ *১, ৮ ২ ড্রাম । 
ক্ষির শর্করা ** সমষ্টি ই ওন্স। 
নস্য রূপে ব্যবহার্য্য। ভোঃ লেফাট)। 


ওলিয়াম ইউকেলিপ্টাস্‌ শ্বাস দ্বাবা গ্রহণে বিশেষ উপকার 
পাওয়া যায়। 


আইওডাঁই রর ১১ ২৪ গ্রেণা 

পটাশ আইওডাইড ** ***:৪--৮ গ্রোণ। 

একোয়! রঃ ১ ৬ গুন্স। 
নাসিকা হইতে দুর্গন্ধ যুক্ত নিঃসবণ হইলে পিচকাঁরী করিতে 
ব। (প্রঃ নিমাযাব)। 

7১০৪৮ ০৭] ০৮৮শ। পোষ্ট নেজাল ক্যাটার)। 
এপিড্‌ কার্বলিক রঃ *ত:১. গ্রেণ। 
সোডি বাঁইকার্ 5৪ ১* ২ গ্রেণ। 

__ বাইবোবাস ৪ ২ গ্রেণ। 
গ্লিসিবিন রর ১১. ২ খন্স। 
একোয়া তর ১০১ ওন্স। 


পিচকাঁবী দাবা নাসিকা মধ্যে প্রবেশ কবাইতে হইবে। 
(ডাঃ এস্‌, বারুস্‌)। 


। সোঁডি বাইকার্ক ঠ ** ১ ডুম। 
- বাইবোরাস র্ »*. ২ ড্রাম। 
এসিড, কার্বলিক তত *** ১৫ মিনিম। 


ব্যবস্থা'সংগ্রহ। ৪৭ 


গ্লিসিরিন রঃ ৮০১ তন্স। 
একোয় »*.. সমষ্টি ৪ ওুন্স। 
ইহাতে এক কোর্ট জল মিশ্রিত কবিয়! দিবসে অনেক বার 
নাকদিযা টানিতে হইবে । (ডাঃ ভূবেল )। 
৩৬। অন্তুষেন্টাম পিট্রলিন ..* ১.১ উদ্ম। 
আইডোঁফবম্‌ রঃ ৮৫ গ্রেণ। 
ঞ ইথার সাল্ফ হর ** যথা! প্রযোজন । 


ইথাবে আইডকবম দ্রব কবতঃ অঙ্গুয়েপ্টাম মিশ্রিত করিয| 
ব্রাশ বাবা প্রাতেং এবং বাত্রিতে লাগাইতে হইবে । 
(মিঃ লিনো ব্রাউন )। 





কফ, কাশ । (০০881. 

ব্যবহৃত ষধেব তাঁলক।__ এসিড হাইড্ব্মিক, বেলডিনা, 
বেঞ্জল, টিং ক্যাম্ফব কোং, ক্লৌবাঁল হাইডুীস, কৌঁডিন, কোনি- 
যম, জেল্সিমিনাঘ্‌, মর্ফাইন লিংটাঁস, মর্ফাইন লোঁজেঞ্জ, মফিয়া 
এবং ইপিকাক্‌ লোজেগ, ওপিয়ামেব প্রযোগবূপ। ক্রিষেজোট 
শ্বাস ছ্বাবা গ্রহণ। 

নূতন ওষধ। 

ত্রাইওনিষা (টিং ১১০ মিনিম মাত্রা) কাশ নিবাবক। 
হেলেনিন (ইউ-_-২ গ্রেণ মাত্রীযঘ) অত্যান্ত শ্রেম্মা নিঃসবণ হস 

কারক। 
নার্সিনা ( ৯--১ গ্রে মাত্রায় ) নিদ্রীকারক। 
পিকৃম লিকুইড (২ ১০ গ্রেণ মীত্রাষ) পচন নিবারক, কফ 

নিঃসারক। 


৪৮ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


প্রনাই ভার্জিনিয়া (সিরাপ ১২ ড্রাম মাত্রায়) কফ নিঃসারক। 
টার্পিন হাইড্রেট (২--৬ গ্রেণ মাত্রাক্স ) কফ নিঃসারক। 
টার্পিনল (১--মিনিম মাত্রায় ) কফ নিঃসাঁবক, সৌগন্ধকাঁরক। 
চিকিৎসা বিষয়ক টাকা । কাশের প্রথম অবস্থা হইতেই 
অবসাদক ওষধ দ্বাবা চিকিৎসা করায় অনেক সময় কুফল দেখা 
যার়। সকল অবস্থাতেই ইহার কারণ নির্দেশ কবিয়া চিকিৎস! 
করা উচিত। অনেক সময় অলি জিহ্বা এবং টন্সিলেব বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে প্রবল শুষ্ক কাশী দেখা যা, এ অবস্থায় অন্য 
ওঁধধ প্রযোগ না কবিষ! কেবল কষ্টিক লোশন স্থানিক প্রঙোগে 
রোগ উপশমিত হয। লেবিংসেব শ্শৈম্মিক বিল্লিব রক্তাধিক্য 
থাকিলে সাল্ফেটু অব জিঙ্ক (১০ গ্রেণ--১ আঃ) দ্রব স্থানিক 
প্রয়োগে অথবা আইওডিন ম্পিবিট বা অলিঙ্ছ অয়েলে দ্রব করিয়া! 
লাঁগাইলে বিশেষ ফল দর্শে। যদি শ্বাস যন্তরেব শ্লৈষ্মিক বিল্লির্‌ শুষত! 
অথবা রক্তাধিক্য দৃষ্ট হয তাহা হইলে শীতল জলপান অথব! 
যষ্টিমধু বা মসিনা গবম জলে ভিজাইয়া পাঁন কবিলে উপকার দর্শে। 
গ্লেম্সা জনিত গলক্ষতের সহিত কাশ বর্তমান থাকিলে পটাস্‌ 
ক্লোরাস বা গ্লিসিবিণ ট্যানিন অথবা আর্জেন্টাই নাইট্রাস ড্র 
(২০ গ্রেণ__১ উন্স) স্থানিক প্রয়োগে বিশেষ ফল দর্শে। যদি 
নিঃসরণ তরল কব! আঁবশ্তক হয় তাহা হইলে দিলি, ইপিকাঁক, 
টার্টার এমেটিক (অল্প মাত্রায়, এমন কার্ক, এবং সাইটিক 
এসিড্‌ প্রয়োগ কবিলে বিশেষ উপকাব পাওয়া যায়। সদা সর্বদা 
শু্ধ খুস্‌ খুসি কাশ হইলে টিং একোনাইট্‌ ৩ মিনিম মাত্রায়, জেল্‌- 
পিমিনাম্‌, মর্ধাইন ইহ গ্রেন মাত্রায়, কোনিয়াম অথবা কোনিয়াম 
সহ মফণইন, হাইডুসায়েনিক এসিড্ডিল্‌, ইয়ান হেম্প, ক্লোরালেনর 
সহিত ব্োমাইড ওষধ ইত্যাদি প্রয়োগে উ-ক্ষার পাওয়! যায়। 
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আক্ষেপ যুক্ত কাশ হইলে এমন ব্রোমাইড, বমন করার জন্য 
ইপিকাঁক, অথবা! সালফেট অব্‌ জিঙ্ক বিশেষ উপকারী । কাশিতে 
কাশিতে বমি হইলে অল্পমাত্রায় টিং ক্যাপ্সিকাম্‌ আক্ষেপ নিবাঁ- 
রক ওুষধ ষুহ প্রয়োগে ফল প্রদ। নিয্বলিখিত ওষধেব ইন্হেলেশন্‌ 
(বা বাম্প গ্রহণ ) বিশেষ উপকাঁবী ষথা,_-আইওডিন, ক্লোরফরম্‌ 
(১০১৫ মিনিম কিঞ্চিৎ ইউডিকোলন্‌ সহ মিশ্রিত কিয়! 
ক্ষমালে ঢালিয়া তাহার বাম্প গ্রহণ), হেন্বেন, কোনাগ্লাম, 
ক্যাম্ফর, সাল্ফিউবিক এবং কার্বলিক এসিড এবং টিং আইও- 
ভিন (১৫ মিনিম মাত্রায় ২ গন্দ গরম জলে মিশ্রিত করিয়! 
তাহার বাম্গ গ্রহণ )। 


১। এপিড্‌ হাইডূসাঁধেনিক ভিল্‌ ১ ২ মিনিম | 
মিশ্চ,বা এমিগডেলি ,., ১০৯ উন্ন। 
একমাত্র, প্রত্যেক মাত্রা ৩৪ ঘণ্টাত্তব সেব্য। 
হ। এসিড হাইডুসাষেনিক ডিল্‌ ৮ ২ মিনিম। 
সিরাপ পেপেবেবিস্  »** »** ই ড্রাম। 
একোরা তত *-১. ১ উন্ন। 


একমাত্র, ক্ষমকাঁবী কাঁশে প্রত্যেক মাত্রা ২৩ ঘণ্টান্তব সেব্য। 
(ডাঃ গ্র্যান্তিল্‌) 


ও। মিউদিলেজ একেশিষা **- ১ ড্রাম। 
পর্রিক্রত জল +০, ১ উন্ন। 
সিরাপ টলু রর »*. ৯ ডাম। 
এসিছ হাইড্সায়েনিক্‌ ডিল্‌ ** ২ মিনিম। 

একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা তিন ঘণ্টান্তর সেব্য। 


(ডাঃ এস, জি, যর্টন)। 


4 ব্যবস্থাসংগ্রহ। 


৪। সিবাঁপ টলু ** ** ১ তক্স। 
স্পিবিট ইথাব নাইটি.ক **. ১ উষ্ম। 
১ ডম মাত্রায় রোগের প্রবলতা অনুসারে ২১ ঘণ্টাস্তর সেব্য। 
(ডাঃ হুপাব )। 
«| এমনিয়েসাই * ,** ই ডুমি। 
পিল্সিলি কোং ন্‌ *** ই ডুম। 
একষ্টাক্ট হাযেসাধেম'স .. ১২ গ্রেণ। 


২৪ বটাক1, পুবাতন কাশ বোঁগে প্রত্যহ তিন বটাকা সেব্য। 
(ডাঃ বয়েষ্বেগন্‌ )। 


৬। মিশ্চবা এমিগ্ডেলি -** ১ ১০ ডাম। 
ভাইনম্‌ ইপিকাক্‌ ** ***. ৬ মিনিম। 
সিবাপ পেপেবেবিন্‌ ৮, **-. ই ডাস। 

এক মা, শর্িযুক্ত কাশে প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য। 
(ডাঃ গ্রেগৰী )। 

৭ এটুপিয়। তত ৮০ সত গ্রেণ। 
অকৃসিমেল্‌ দিলি রি ১৫- ৩০ মিনিম। 
একো! ড় ১ খুন্স। 

একমাত্রা, শুষ্ক খুন্‌ খুমি কাশে প্রত্যহ তিনমাত্রা সেব্য। 
(ডাঃ জয় )॥ 

৮। একট্রাক্ট কোনিযাই *** ০০ ৩২ গ্রেণ। 
পাল্ভ ইপিকাঁক তত ***: ৪ গ্রেণ। 
মফিষা৷ হাইডরক্লোবাস ... ৮5 গ্রেণ। 


৮ বটীকা, ক্ষয়কাবী কাশে প্রতাহ তিন বটাকা! সেব্য। 
€ ড্-হথাচিন্সন্)। 
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৯। টিং সিলি পপ ১. ৮ মিনিম। 
এপিভ্‌ নাইটি কৃ ডিল্‌ »,* ৬ মিনিম। 
একট্রাক্ট হাগ্েসায়েমাস *৯:৫. গ্রেণ। 
সিরাপ পেপেবেরিসা *** ১০১ ডাম। 
একোয়! টা **০১ উন্দ। 


এক মাত্রাঃ প্রত্যহ তিনমাত্র| মেব্য। (ডাঃ প্যারিস )। 


১০ মিশ্চ,বা এমিগ্ডেলি ** ১... ১ ন্স। 
পটাশ নাইট্রাম্‌ রি ০২৫ গ্রেণ। 
টিং ক্যাম্ব কোং রন **. ১ ডাম। 
-_হায়েসারেমাস .* ই ডাম। 

কষ্টকর কাশে এক মাত্রা সেব্য ৷ 

১১। ভাইনন্‌ ইপিকাক্‌ **ত “২ ুন্স। 
সিবাপ টলু দু ১ ৬ গুন্স। 
মিউসিলেজ একেশিয়া সমষ্টি ১৬ ওন্স। 

পুবাতন কাশ বোগে এক ড্রাম মাত্রায় 'প্রত্যেক ৪ ঘণ্টান্তব 
সেব্য। (ডাঃ জয়)। 

১২। পাঁল্ভ ডোভাবিস্. *- ** ১ ডাম। 
মিশ্চুবা এমিগ্ডেলি .. ১১ ৭ ওন্ন। 
খিউসিলেজ্‌ একেশিগ্না *** “১ উন্দ। 

শদদি যুক্ত কাশ রোগে এক ওন্স মাত্রায় ৪ ঘণ্টান্তর সেব্য। 
(ডাঃ লেখাম্‌)। 
১৩। ইন্ফিউজন লাইনাই কোং '. ৪ই উন্স। 


টিং ক্যাম্ষরু৫কাং ., “৩ ডাম। 


€২ ব্যবস্থ-সংশ্রহ? 
একোয়া অবেন্দাই ফৌরিস ) 


বা ইন্ফিউজান সেনেগা ] 
কিশ্ধকারক রূপে ১ ওন্স মাত্রায় ৩1৪ ঘণ্টান্তর সেব্য। 
(ডাঃ গ্রেগরী)। 


৯ ডাম। 


১৪। লাইকব ওপিধাই দ্িডেটাইভাস্‌ ... ১ ডাম। 
টিং হায়েসায়েমান্‌ ০৯5 ১. ২ ডুম। 
লাইকর এমনি এন্সিটেটিস *** ১২ উন্স। 
সিবাপ টলু '" ২ ডাম। 
একোয়া কণন্ষব ৪ “৪ তন্স। 

অত্যন্ত কষ্টদাষক কাশে ১ উন্স মাত্রায প্রত্যহ তিন দাগ 
সেব্য। (ডাঃ মর্গান )। 

১৫। িবাপ পেপেবেবিন *** ১৮২ ওন্স। 
মিউদিলেজ একেশিয়! ... ১২ শুন্স। 
কন্ফেকৃশন্‌ বোজ ত* ১. ১ ওন্স। 
এসিড্‌ লাল্ফ ডিল তত ৮ ২ ডাম। 

১ ড্াম মাত্রায় সর্বদা সেব্য। (ডাঃ কপল্যাও)। 

১৬। পিল্সিলি কোং ৫ ১১. ই ডাম। 
একক্রাক্ট কোনিয়াই **' **. ই ডাম। 

১২ বটাকাঁ, প্রত্যহ তিন বটীকা সেব্য। (ডাঃ সেত্ররী )। 

১৭। পিল্সিলি কোং রঃ +৭*. ই ছা! 
পাল্ভ্‌ ইপিকাক কোং »০ ২৪ গ্রেণ। 
কুইনি সাল্ফ ৮, ৪ গ্রেখ। 
মিউসিলেজ রঃ »** ষথা প্রয়োজন । 


১২ বন্রীকাঁ, প্রত্যহ তিন বটীক] সেব্য।.... 
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১৮। এসিটাম্‌ সিলি ০০ ১ ডুমি। 
সিরাপ ক্রোকাই তত ১১ উন্দ। 
ডিককৃশন্‌ হর্ডিয়াই (বার্লীওয়াটার ).. ৫ ওঁক্ম। 

২ ওন্দ মায় প্রত্যহ ৩৪ বাব সেব্য। (ডাঁঃ গ্রেগরী )। 


১৯। ডিকক্শন্‌ সেনেগা  *" “৮ ৩ তন্স। 
মিশ্চ,রা এমিগডেলি ** ১, ৩ উন্দ। 
টিং ওপিয়াই ** ... ৮ মিনিম। 

পুবাতন কাঁশে ২ উন্দ মাত্রায় প্রত্যহ তিন মাত্র! সেব্য। 
(ডাঃ বেলি )। 
২০ মিশ্চবা এমিগডেলি *** "৮৪ ভম। 
- এমনিয়েসাই .১ ৪ ড্রাম। 
এসিটাম্‌ সিলি ** ০" ১ ড্রাম 
টিং ওপিয়াই রি *** ৩ মিনিম। 
একমাত্রা, শর্দিধুক্ত কাশে প্রত্যেক মাত্রা ৩৪ ঘণ্টান্তব মেব্য। 
ডোঃ গ্রেগবী)। 


এম্ফিপিমা 12000010550709, 
ব্যবহৃত ওঁষধেব তালিকা--সাল্ফিউবিক্‌ ইথাঁর, আইওডিন 
ভেসিলিনে দ্রব কবিয়া বক্ষ-স্থলে বাহ্যিক প্রয়োগ, ওলিষাম্‌ টেবি- 
বেস্থিনি, ওপিয়াঁম, ্্যামোনিয়াম্‌, ট্যাবাসাই, পটাশ আইওডাইভূ, 
পটাশ ক্লোরাস্‌, উত্তেজক কফ নিঃসারক, হাইপফল্ফাইটন্‌। 
নৃতন গুঁষধ। 
গ্রিগডলিয়া (লিকুইড একষ্রাক্ট ১০--৩০ মিনিম মাত্রা)। অবসাদক 
ও আক্ষেপ নিআবক । 


স্্ত ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


হায়েসায়েমহইিন্‌ ( উহ গ্রেণ মাত্রা) নিড্রাকারক ও আক্ষেপ 
নিবারক। 
কুইবেকো (লিকুইড একক্রাক্ট ২-১ ড্রাম মাত্রার ) আক্ষেপ নিবা* 
রক, (শ্বাসকষ্ট নিবারণে বিশেষ উপকাবী )। 
চিকিৎসা বিষষক ট্রীকা__অল্প মাত্রায় অধিক দিন লৌহ ঘটিত 
উধধ ব্যবহাবে বিশেষ উপকার দর্শে । 
কুইনাইন এবং তিক্ত বলকরেক ওষধ সমূহও বিশেষ উপকারী। 
বাতসংঘুক্ত এ্ফিসিমাতে কড্লিভাব অধেল, ছিকনিয়! 
এবং পটাশ আইওডাইড্‌ ব্যবহার্ধ্য । 
বঙ্কাইটিদ্‌ উপদর্গ বর্তঘান থাকিলে, উত্তেজক কফ নিঃদারক 
উষধ এবং লৌহ ঘটিত ওঁষব, বিশেষ ফলপ্রদ। 


শানকাশ (যাহা এম্ফিসিমাষ প্রাঘ বর্তমান থাকে ), নিবারণ 

জন্য পূর্ণ মাত্রাঘ পটাস আইওডাইড্‌ এবং ষ্র্যামনিযাম্‌ ভেপার 
শ্বাস দ্বাবা গ্রহণ কবিলে, বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। 

ক্লোৌবফরুম্‌ এবং অকমিজেন বাম্প, শ্বাস দ্বাবা গ্রহণে বিশেষ 

ফলপ্রত্ন। 

১। সিবাপ হাইপফল্ষাপ কোং ১৯ ৩২ উন্ম। 
এপিড্‌ ফক্ষবিক. ডিল্‌ ২ ওক্স। 

এক ডাম মাত্রাষ, প্রত্যহ তিন্বাব সেব্য। (ডাঃ ধার্থোলো)। 


২। ই্টিকৃনিয়া ৪ **ত ১. গ্রেণ। 

এসিড্‌ মিউবিষাঁটিক.ডিল্‌ ১১ উপ্ধ। 
জলের সহিত ৫ মিনিম ১০ মিনিম মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার 

সেব্য। শর) 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ ? ৫ 
শ1 পটাশ ক্লৌরাস্‌ *** .. ১২ ডাম। 


টিং বেলাডন! রঃ ০ ১২ ওক্প। 
একস্রাক্ট প্রনাই ভাঞজিন লিকুইড. **. ২ ওুন্স। 
টিং সিক্কোনা কোং. ,.* ১২ কনা 
পুরাতন ব্রস্কাইটিদ্‌ সহ এন্ষিসিমা হইলে ২ ড্রাম মাত্রায় 
প্রত্যহ চারিবার সেব্য। (ডাঃ ভাকষ্টা )। 
৪। পটাশ আইওডাইড **, ০ ২ ড্রাম 
একট্রাক্টি সেনেগা লিকুইড, ১১ ওন্দ। 
পিরাপ প্রুনাই ভাঞ্জিন ১১ ২ উন্স। 
এক ডাম মানায় প্রতাহ তিনবার সেব্য। (এ) 
৫। পটাশ আইওড়াইড় ১, ১৮ ২ ডাম। 
সিবাপ ইপিকাক . ,., ১৯ ই উদ্ম। 
টিংচাব সিলি *** ** ই উন্দ। 
সিবাপ ১১১২ উন্স। 
একডু।ম মাত্রায প্রতাহ তিনবান সেব্য। € ক ) 
৬। পাঁগ্ভ ডিজিটেলিস্‌ 6 ৮১, ১০-২০ গ্রেণ। 
একোধা রঃ »,::৪ ওন্স। 
ইন্ফিউজন প্রস্তত করিণা ৪ ড্াম মাত্রায় প্রতাহ তিনবার 
সেব্য। (প্রঃ নিমাযাঁব)। 
৭। এন্ফিসিমা সহ ড্পসি (জলসঞ্চয ) থাঁকিলে। 
এসিটাম্‌ সিলি * * ০১ উন্স। 
পরিশ্রুত জল রে ১০৬ উন্স। 


পটাশি ক্ার্বনাস যে পরিমানে দ্রব হয়। 
৪ ড্রাম মাত্রায় প্রত্যেক ছুই ঘণ্টাস্তর সেব্য। (প্রঃ নিমায়ার)। 


৫৩ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 
৮। এন্ফিসিমার আক্ষেপ যুক্ত কাঁশে। 


টিং লোবিলিয়া রর **. ২ ডাম। 
স্পিবিট ইথার সাল্ফ ... ০১ ৩ ডাম। 
টিং কোনিয়াই -** ২ ড্রাম। 
মিশ্চবা এমিগ ডেলি সমষ্টি ৬ ওন্স। 


ইওন্স মাত্রাম তিন ঘণ্টান্তৰ সেবা। (ডাঃ ঢাটেবিন্)। 
লিনিমেন্ট (মর্দন ) (1:010778)। 


৯1 ক্লোবোকবম ২ উন্স। 
লিনিমেন্ট এমনিয। ১২ উন্ন। 
_ সেপনিস্‌ ১১ ন্স। 


প্রাতে এবং সন্ধ্যাকালে বুকে নালীন কবিতে হইবে । 
(ডাঃ ডেকষ্টা )। 





(11 0১10011581৭), 
হিমপ্টিসিদ্‌__রক্তোৎকাশ । 

বাবহ্ৃত 'উষবেব তালিকা এপি. এপিটিক্‌ ডিল্‌, এসিড, 
গ্যাপিক্‌, এলম্‌, এমনিধাই ক্লোবাইড, আর্জেন্টাই অক্যাইড, 
ক্লোবোফবম্‌, কুপ্রাই সাল্ফ, ডিজিটেলিস্‌, আর্গটিন্, ফেবাম্‌, 
হাইডসায়েনিক্‌ এসিড ডিল্, হেঞ্জিলিন্, মেটিকো, ওলিষাম্‌ 
টেবিবিস্থিনি। ওপিয়মেব প্রযোগবপ, ফম্ফাবিক্‌ এসিড ডিল্‌, 
প্রন্থাই এসিটাস্‌, পটাস্‌ সাইট্রাস্‌, সোডিয়াই র্োেরাইডাম, এসিড, 
সাল্ফিউবিক্‌ ডিল্‌, এসিড, ট্যানিক্‌, ভিবাট্রাই ভিরিডি। 

বাহ্যিক প্রয়োগ_বক্ষঃস্থলে, মেরুদণ্ডে এবং হৃদপিত্োপরি 
বরফ প্রয়োগ কবিলে উপকার দর্শে। 

নৃতন ওষধ। 

এসিড, পাইরগ্যালিক (৯ গ্রেণ মাত্রায় ১ ঘ্ণটন্তর ) সন্কোচকা 


ব্াবস্থাসংগ্রহ। ৫৭ 


এসিড, শ্লিরটিক (২ গ্রেণ মাত্রায় ত্বক নিক্কে পিচকারী দ্বার! 
প্রয়োগ ) রক্তরোধক। 

এ্টিপাইরিন (৪-_-২০ গ্রেণ মাত্রায়) রক্তরোধক 

এট্পিয়! (৮-উহণ গ্রেণ মাত্রায় ত্বক নিয়ে পিচকাঁরী দ্বারা 
প্রয়োগ ) পেশীস্থত্রের সঙ্কোচক । 

ভেমেমিলিস ভার্জিনিকা (লিকুইড একক্রীক্ট*২*_ ৩০ মিনিম 
মাত্রায় ) সঙ্কোচক। 

হাইডাষ্টিস্‌ ক্যানাডেন্সিস্‌ (লিকুইড. একট্রাক্ট ২০_-৩* মিনি 
মাত্রায়) দঙ্কোচক। 

জিরানিয়াম্‌ মেকিউলেটাম্‌ (লিকুইড. একক্রাক্ট ১ ড্রাম মাত্রায় )। 
সঙ্কোচক। 

ইপিকাক (২০ গ্রেণ মাত্রায় সাপৌঁজিটবী ) রক্তরোধক । 


চিকৎস। বিষয়ক টীক।। 

অত্যাবপ্ত কীষ সন্কোচিক ওঁষধ গুলি যথ1-_-এসিটেটু অব. লে, 
(৪ গ্রেণ), এলম্‌ (২০ গ্রেণ) সহ এসিড্‌ সালফিউরিক ডিল্‌ 
৩০ নিনিম, গ্যালিক এসিড. (২০-_-৩০ গ্রেণ ), ছুদ্ধ অথব! শর্করা 
মিশ্রিত মিউপিলেজ সহ তার্পিন তৈল ৩০-_-৬০ মিনিম, একক্ট্যাক্ট 
আর্গট লিফুইড,ই_-১ ভাম, লাইকার ফেরিপার নাইট্রোটিস, 
১*--১৫ মিনিম, লাইকার ফেরিপার্সাল্ফেটুস ৩০-_-৪* মিনিম। 

উল্লিখিত ওষধ গুলির মধ্যে-_-এলম্‌, সালফিউরিক্‌ এসিড, 
গ্যালিক এসিড এবং আর্গটই সর্ধোত্ক্্ট। যদি বৃহৎ ধমনী 
হইতে রক্তোদগম্‌ হইতে থাকে সেই অবস্থায় আর্গট বা আর্গটিন 
২২ গ্রেণ মাত্রায় চর্ম নিম়্ে পিচকারী দ্বারা প্রয়োগে বিশেষ 
উপকার দর্শে। ্মাড়ী মোটা হইলে অথবা স্ুরাপায়ীদিগের 


৫ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


বক্তোতকাশে টিং ডিজিটেলিস অবিক মাত্রায় (২০ মিনিম) ব্যব- 
হাব করা যাইতে পাঁবে। পোর্টাল সিষ্টেমে রক্তাধিক্যতা বশতঃ 
বক্তোৎকাঁশে সাঁল্ফেট অব্‌ মেগ্নেশিয়া, সালফিউবিক এসিড. ও 
ডিজিটেলিন্‌ সহ প্রযোগে বিশেষ উপকাব পাঁওযা যায়। রক্তাল্পতা 
জনিত রক্োৎকাঁশে লৌহঘটিত উষধ বিশেষতঃ টিং ছিল, পটাঁশ 
ক্লোবাস এবং গ্রিসিরিণ সহ ব্যবহাঁবে অতাত্কৃষ্ট ফল দর্শে। এই 
বোগে বরফ বিশেষ উপকাবী। ইহা চুষিযা খাইলে এবং বক্ষ, 
স্থলে প্রয়োগ কবিলে অত্যন্ত উপকাব পাও! যায়। 


১। ফেরি এমনিযা সাম্ফেটিস্‌ 
৩০-_-৬০ গ্রেণ। 


(অথবা এমনিষা আযবণ্‌ এল্ম ) 
একোর! ডিষ্টিলিটা (পবিশ্রুত জল)... ৮ গুন্স। 
একতে ছ্যমাত্রা, প্রতিমাত্রা ৬৮ ঘণ্টান্তব মেব্য। 


€জং টানার ) 
২। প্রন্থাই এসিটাদ্‌ রি ১, ২৩ গ্রেণ। 
একট্টাক্ট ওপিয়াই  ,,, ১৮ উই গ্রেণ। 
কন্ফেক্সিও বোজ, *** “১. যথা প্রয়োজন । 


একত্রে এক বটিকা, নিম্নলিখিত ওঁষধ সহকারে প্রত্যেক 
বটিক। ২৩ ঘণ্টান্তর সেব্য। 


৩। এসিড এসির্টিক ডিল্‌ ... ৮০ ২ ডুাম। 
একোয! সিনামনাই  **- ৬ ডাম্‌। 
একত্রে একমাত্র! । 


৮ 0) 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ ৷ ৫৯ 


৪81 এসিড, গ্যালিক, ৮৮ ১০-৮২* গ্রেণ। 
একমাত্রা, রক্তোৎকাশ নিবারণ না হওয়া পর্্যস্ত ২১ ঘণ্টা 
পর পুনঃ পুনঃ সেব্য। (ডাঃ ডেকষ্টা ) 
৫ | অএল্‌ টেবিবিস্থিনি *** ১০--২ৎ মিনিম। 
মিশ্চবা এমিগডেলি “১ ওন্স। 
একত্র একমাত্রা, প্রতিমাত্রা এক ঘণ্টাস্তব সেব্য। 
(ডাঃ ট্যানাব ) 
৬1 এসিড, গালিক, 5 ১৫ ২৫ গ্রেণ। 
এপিড, সাল্ফ এবোমেটিক ১৫_-২০ মিনিম। 
টিং সিনামন ১. ১ ড্রামি। 
পবিশ্রত জল **. (সমষ্টি) ১ ওন্স। 
একত্রে একমাত্রা, বক্তোতকাঁশ নিবাবণ না হওযা পর্য্যন্ত 
এতিমাত্র, এুত্যেক চাবি ঘণ্টাপ্তব বেবা। (ডাঃ ট্যান্ার ) 
৭। কুপ্রাই সালফ রং ১১ উ শ্রেণ। 
ফেবি সান্ফ রঃ ৮ ২ গ্রেণ। 
একট্ট কট হাবেসাষেমাদ -., ০০১ গ্রেণ। 
একত্রে এক বটিকা, ফুন্কুম্‌ সশন্ধীষ অল্প ও অনিবার্ধ্য বক্ত- 
আবে প্রত্যহ তিন বটিক! সেবা । (ডাঃ ডেকষ্টা ) 
৮। টিং ডিজিটেলিস্‌ রর *** ১২ ড্াম। 
অয়েল, টেবিবিস্থ রঃ ১৮ ৩ ডাঁম। 
অফেল, মেস্থপিপ. রঃ *** ১০ মিনিম। 
এসিভ, সাল্ফ একৌমেটিক ৩ ডাম। 


এলকোহল -, * (সম) ২ উন্দ। 


1৯ 


৬* ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


বক্ততাবের প্রাবল্য অনুসারে প্রত্যেক ছুই, তিন, অথবা চারি 
ঘণ্টাস্তব ৪০ হইতে ৬০ মিনিম মাত্রায়, কিঞিৎ শর্করা সহ উত্তম- 
রূপে মিশ্রিত করিয়া এক ওন্স জল সহ সেব্য। (ডাঃ বার্টলেট্‌ ) 


৯। এলুমেনাই এট্‌ পটাদ্‌ সাল্ফ ** ৯ ডাম। 
মফিয়া মিউবাদ্‌ রর ১০ সী গ্রেণ। 
শকব! ৮১ ভাম। 


একত্রে বাটি পুবিব! প্রস্থৃত রি রক্তোৎকাশ সময়ে 
প্রত্যেক পুবিষ! এক ঘটান্তব সেব্য। 
(সিদ্ধ চিকিৎসক প্রঃ নিমান্বাষ ) 


৯০। এসিড গালিক ্ ১১. ১ ডাম। 
আর্গটিন্‌ * *** ২০ গ্রেণ। 
ডিজিটেলিস্‌ পাল্ভ *** ২০ ২০ গ্রেণ। 

একত্রে ২« বটক', এীত্যেক বটকা' চারি ঘন্টীত্তব সেবা? 
(ডাঃ স্থিথ ) 

৯১। এলুমিনাই -* ৪০ গ্রেণ। 
এপিড্‌ সাল্ফিউবিক ডিল্‌ » ২ই৪ডরীম। 
ম্যাগ্রেসিয়া সান্ফ ঠা -** ৪ জুপল। 
একোযা তত ১১৫ ওন্স। 

জল সহ চাবি ডুঁম মাত্রাষ প্রত্যেক তিন ঘণ্টাত্তব, অথবা 
আবশ্যক অন্ুসাবে ঘন ঘন সেব্য। (ডাঃ সিমন্স্‌) 

৯২। এমন ক্লোবাইড, | ০ ১ই ডাম। 
এসিড, মিউবিএটিকু ... ১ ই ডাম। 


ভিককৃশান হডিযাই (বালীওযাঁটব) ১ পাইন্ট। 
অন্ন এবং অধিক দিন স্থায়ী বক্তোৎকাশ বোৌগে এক ওন্দ 
গাত্রায় প্রত্যেক ২৩ ঘণ্টান্তর সেব্য। (ডাঃ কোগল্যাওড ) 


য্যবস্থাসংশ্রহ। ৬$ 


১৩। একট্ট্যাক্ট আর্গট লিকুইড, ১০ ৩ ডীম। 
টিং ওপিম্বাই রঃ »০: ই ডুম। 
ভাইনাম ইপিক্যাকৃ *** »*. ইড্াম। 
একঁ ডা মাত্রায় অর্ধ অপ্টান্তন সেব্য। (ভাঃ বার্ধোলে!) 
কাশির সহিত অধিক পবিমাণে রক্ত উঠিলে । 


১৪। আগটিন (একটা ) *'* »*১ ২০ গ্রেণ। 
পাল্ভ ইপিক্যাক্‌ ০ ১ ১০ গ্রেণ। 
এসিড. গ্যালিক্‌ তত *** ২০ গ্রেণ। 

একত্রে ২০ বটিক।) প্রতি বটিকা ২১ ঘণ্টান্তব সেবা । 
(শর) 

১৫। একট াক্ট আর্গটু লিকুইড, »** ৩৭ মিনিম 
হেজিপিন্‌ *** ১ ১ ড্রাম 
একোয়। পিনামমাই  **, *৮ ১ উন্ন। 

একত্রে এক মাত্রা» বোগেব প্রাবল্য অনুসাধে এতোক মাতা 

৩৪ ঘণ্টান্তর সেব্য। নর 
ইন্ফিউজান বোজি কোং যে উন্স। 
এসিড, সাল্ফিউরিক ডিল্‌ *** ৩৭ মিনিম । 
সিধাপ *** ১ ড্রাম। 

একত্রে একমাত্রা, প্রত্যেক মাহা চাবি ঘণ্টা অন্তব সেবা । 
(ডাঃ গ্রেগবী ) 
ইন্ফিউল্লান্‌ বোজি কোং ,* ৫ই উদ্স। 
এসিড, সাল্ফিউরিক্‌ ডিল, *** ২ ড্রাম। 
একস্ট্যাক্ট কোনিক্বাই ... ০ ১২ গ্রেণ। 
সিরাপ্‌ 2 .৮. ৩ ডুমি। 
--১ উন্দ মাত্রা£৬৪ ঘণ্টান্তর সেব্য। (&) 


ঙ 


৬২ ব্যবস্থংস্নংগ্রহ ॥ 


৯৮। এসিড, ট্যানিক রা ১, ই ডুম। 

কন্ফেক্শিও বোজ  *** »* যথা প্রযোজন। 
একত্রে ৯৮ বটিকা, দৈনিক তিন বটিক' সেব্য। 
(ডাঃ কটাবো)। 

১৯। ম্াগ্রেদিয়া সাল্ফ ঠ ৮. ২৮১ ডম। 
একৌোযা বোজ ্ ২১১ উন্স। 
এসিড, সাল্ফিউবিক্‌ ডিল, »* ১০ মিনিম। 
এসিড্‌ হাইড্রসিধানিক্‌ ডিশ্‌ .. ৩ মিনিম 


একমাত্রা, প্রতি মাত্রা চীবি ঘণ্টান্তন সেব্য। 
ডোঃ খিওফিলীস্‌ টম্সন্)। 


২৭। অযেলটেরিবিস্থিনি ** ১ ২ ডুীম। 
মিউসিলেজ একেশিমা! ১. ২ উন্স। 
ইন্ফিউজান্‌ মেটিকো। অথবা একোয়া 

সিনামোমাই ১১৮৪ ওন্স। 
টিং ক্যাপ্সিকাম্‌ 52 *** ৩০ মিনিম্‌। 
এক গুন্স মাত্রায় সময়ে সমযে সেব্য। (&) 

২১। কুইনি সাল্ফ ই ৬০ গ্রেণ। 
একষ্র্যাক্ট পিকেলি কর্ণি উটম্‌ ১. ৩০ গ্রেণ। 
এসিড টার্টারিক্‌ যথ! প্রযোজন । 


৬* বটাকা, ২ বটিকা মাত্রাঘ প্রত্যহ ২৩ বার সেব্, মেলে, 
রিয়। জনি রক্তোত্কাশে বিশেষ উপকাবী। 
(ডাঃ ফেস্কলিন একলা, স্ইইডেন )। 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ৬৩ 


একিউট, ল্যারিঞ্জাইটিস্। 
( তকন কঠনলী প্রদাহ ) 4০০০ [.2772901৮5. 


ব্যবস্ৃত উষধেব তালীকা1-_টিং একোনাইট, লাইকর এমনি 
এসিটেটিস্‌, এস্টিমনি, বেঞ্জোইক ধুম গ্রহণ, কেলমেল, জুনিপাব 
ধুম গ্রহণ, থাইমল ধুম গ্রহণ, পল্সেটিলা, ট্যানিক এসিড. এবং 
এলম্‌ কবল। 

নৃতন ওষধ। 

(ইথিল আইওডাইড. ৮১০ মিনিম কমালে চালিযা শ্বাসদ্বাব! 

গ্রহণ )আক্ষেপ নিবাবক। ( ইডিমা হইলে ) 

স্থানিক গ্রযৌগ--এসিড্‌ ল্যাঁকৃটিক্‌, গ্রিসিরিন এসিড ট্যানিক, 
আজেন্টাই নাইট্রাস। 

চিকিৎসা বিষপনক টাকাঁ--বোগেব প্রথম অবস্থায কষ্টদাঁধক 
কাশ থাকিলে ঘর্কারক ওঁষধ সহ অল্প মাত্রায় মফিয়া এবং ভাইনম্‌ 
এন্টিমনি ৪1৫ মিনিম প্রত্যেক ৩1৪ ঘণ্টান্তব ব্যবহাঁব কবিলে 
বিশেষ উপকার দর্শে। টিং বেঞ্জোইন কোং ১ ডাম ১ পাইন্ট উত্তপ্ু 
জলে ঢালিযা! দ্রিব৷ তাহাব বাষ্প গ্রহণ করিলেও কাশেব বিশেষ 
উপশম হয়। যদি লেরিংস স্কীত দেখা যাঁয় তাহা হইলে বোগীকে 
সদাসর্বদা ববফ চুষিনে দেওয়! বিশেষ উপকাবী। রোগীব অত্যন্ত 
শ্বাস কষ্ট হইলে ততক্ষণাৎ কঠ্ঠনলী ছেদন কব! €( ট্রেকিওটমী) 
কর্তব্য। অনেক সময়ে শিশুদিগেব জুপ বোগ ল্যাবিষ্রাইটিদ্‌ 
বলিয়া! ভ্রম হইয়া থাকে। এ অবস্থায বমন কাবক ওষধ ও 
পোল্টিস্‌ প্রয়োগে বোগনির্ণষেব ভ্রম দূর হইবে। 


১। ভাইনম এণ্টিমনি  .* ».. ১০ মিনিম। 
- ইপিকাক দঃ »* ১০ মিনিম। 


৬৪ ব্যবস্থা-সংগ্রহ 1 
সা 
পটাঁশ এসিটাস ৯১৪ *** 5০ গ্রে । 


স্পিরিট ইথার নাইটি.ক ৮ ই ড্রাম? 
পটাশ নাইট্রাস্‌ ০5 ** ১০ গ্রে । 
একোয়া- গা ৮ ই তক্দ। 


একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা ৪ ঘণ্টাস্তব সেব্য । 
(ডাঃ হইপ্ঞ্যান )। 


২। এমন ক্লৌবাইড্‌ রি *১ ১০২০ গ্রেণ। 
টিং ওপিয়াই ক ***. ৫ মিনিম। 
ডিককৃশন সিক্কোনা ১১ ওঁক্স। 

একমাত্রা, প্লৈ্মিক ল্যাবিঞ্জাইটিস্‌ বোগে প্রত্যহ ২৩ মাত 
সেব্য। (ভাঃ লিনো ব্রাউন, | 
ইনহ্লেশন, স্বাসদ্বাবা গ্রহণ । 

৩। টিং বেঞ্জোয়েন কোং ১০৩ ওন্স। 
ক্লোবফবম্‌ 5৮ *** ২৫ মিনিম। 


১৪০ ডিগ্রি উত্তাপ বিশিষ্ট ১ পাইপ্ট গবম জলে ১ ড্রাম মাত্রা 
দিষা প্রত্যেক বাব শ্বাসদ্বাবা গ্রহণ কবিতে হইবে । (&) 


৪। টিং আইওডিন 5৯5 »***3৫ মিনিম। 
উত্তপ্ত জল না *১:১০ ওন্স। 
সদীসর্বদ। শ্বাসবাবা গ্রহণ কবিতে হইবে। 


৫। এসিড্‌ হাইডুসায়েনিক্‌ ডিল .* ১৫ মিনিম। 
স্পিরিট ক্লোরফরম  *** ১৮ ৩ ডম। 
উত্তপ্ত জল রা ১০ ৮ উন্ন। 

শ্বাসছাব৷ গ্রহণ করিতে হইবে।  (ডাং হকস্‌ ট্যানার )। 


স্বাবস্থাসংগ্রহ। ৬৫ 


৬। টিং বেঞ্জোইন কোং ** ,.. ১ ডাঁম। 
উত্তপ্ত জল পি ,১১ ১০ ওন্ন। 
সদাসর্বদা শ্বাসদ্বার! গ্রছণ কবিতে হইবে! (লগুন হাসপাতাল)। 





ক্রনিক ল্যারিগ্রাইটিস্‌। 


(015:0010 14975105 ) , 
(পুবাঁতন কণ্ঠনলী প্রদাহ )। 
ব্যবস্ৃত ওধধেব তালীকা_ এলুমিনা, এমনি ক্লৌবাইড্‌, আরজে 
ণ্টাই নাইট্রাস, বাল্সাম্‌ পেক, বেঞ্জোইকম্‌, গোষেকাম্‌, পটাশ 
ক্লোবাস, কুইনাইন, পৌড়িবাই ক্লৌরাইডম্‌, সাঁল্ফাব, ভিবাট্রাই 
ভিবিডি, জিন্াই ক্লোবাইড্‌, বিসমথ সবনাইট্যাস নস্যবপে, বিসমথ 
অকনি ক্লৌবাইড কম্‌ মিযা! নদ্যপে, ক্যালামাস, কেটিকিউ, 
কলিন্দোনিষা ক্যানেডেন্সিস্‌, ক্রিয়েজোট বাষ্প, ইউকেলিপ্টাস্‌ 
গ্রমাই নস্যবূপে, জুনিপাব বাম্প, পাইনাই সিলতোষ্টিস্‌।__ 
বাহ্যিক প্রযোগ শৈত্য, নিপ্ললিখিত গুধধেব শ্বাসদ্বাবা ধুম 
গ্রহণ ঘথা,_-এমন ক্লোবাইড্‌, বাল্সাম্‌ পেক এবং টলু বেঞ্জোইন, 
হাইডুসিয়ানিক এসিড ডিল, আইওডিন, ওলিবেনাম, সালধিউবাঁম্‌ 
এপিড্‌, উত্তপ্র ভিশিগাব, উত্তপ্ত জলেব বাষ্প। ট্রেকিওটমী 
€ কণ্ঠনলী চ্ছেদ)। 
নূতন গুষধ। 
ক্রোমিক এসিড €১ অংশ পবিশ্রত জল ৪০ অংশ) স্থানিক 
প্রয়োগে প্রদাহ নাশক । 
ল্যাকৃটিক্‌ এসিড্‌ (১৫ মিনিম পবিশ্রত জল ১ উন্দ) স্থানিক 
প্রয়োগে প্রদাহ লাশক। 


উ্উ ব্যবস্থাসংগ্রহ। 

মেস্থল-শ্বাসদ্বারা গ্রহণ, পচন নিবারক, প্রদাহ নাঁশক । 

আইওডল (১ ভাগ গ্রিসিবিন ৩৪ ভাগ )স্থানিক প্রযোগ। পচন 
নিবাবক, প্রদাহ নাশক । 

পাল্ভ ইউকেলিপ্টাস গাম্‌ এবং ্টার্চ প্রত্যেক £ গ্রেণ ফুৎকার 
বাবা প্রয়োগ । 

ওলিযাই পাইনাই - সিল্ভেষ্টি,স্‌ বা পাইন অযেল ১৪০* ডিগ্রি 
উত্তাপ বিশিষ্ট ১ পাইণ্ট গণ্ম জলে এক ডু'ম দিস! বাস্প শ্বাস 
দাবা গ্রহণ। প্রদাহ নাশক, পচন নিবাৰক। 


চিকিতসা বিষষক টাকী--সক্কোচক লোশন তুলি দ্বীনী কণ্ঠনলীন 
হিতব লাগাইতে হইবে । এই জন্য ক্লোবাইড অৰ্‌ জিঙ্ক (৩০ গ্রেণ 
১ গু জল) লোশন বিশেষ উপকাবী। ইহাতে উপবীব না 
হইলে আার্জেন্টাই নাঁইট্ান লোশন (১০--৪০ €গ্রণ জল ১ উন্ম )। 
শয়োগ কলিতে হইবে। 


১। টিং গোষেসাই এমনিবেটা ১ ৩ ডাঁম। 
লাইকব পটাশি *** ৮ ৩ ডাম। 
টিং ওপিবাই রর ১০ ২ ডাম। 
একোদা সিনেমোম ০ সমষ্টি ৮ উন্স। 


প্রত্যেক ঘণ্টান্তব কবল কবিতে হইবে। (ডাঃ গার্ণার)। 


ভিন ডি- 5.5 
পবিশ্রুত জল টি ৪৪৪ ৯ ওন্স। 


এক সপ্তাহ যাবত প্রত্যহ স্থার্নক প্রযোগ করিতে হইবে 
ততপবে এক দিনাস্তব এক দিন প্রয়োগ করিতে হইবে। 


(প্রঃ চার্টারিস্‌)। 
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৩। ক্রিয়েজোট টা ১ ৩ ভুম। 
মেগ্নেশিয়া কারক *** **. ১২ ড্রাম। 
একোয়া ৪ ৮৩ এন্ন। 

অথবা | 

৪ এসিড বর্লিক্‌ *** ০০১ উন্ন। 

একোঁষা মা ,. ৭ ওম্ন। 
১৫৭ ডিগ্রি উত্তাপ বিশিষ্ট ১ পাইণ্ট গবম জলে ১ ভীম দিঘ!, 

স্বীস দাবা গ্রহণ কবিতে হইবে! (ঞ) 

৫। এসিড ট্যানিক *** ১ ই উন্স। 
গ্রিসিবিন্‌ ০*, ১৮৪ ওন্স। 

প্রাদাহিক স্থানে তুনি দ্বাবা লাগাইতে হইবে। ($) 

৬। সোডিনাই বাইবোবাস ৮.৯ ডাম। 
গ্লিসিবিন্‌ ১১১২ খন্ন। 

ভিতবে ক্ষত হইলে লাগাইতে নে! (৬) 
৭। মেন্ল্‌ এ ** ১ ডাম। 
অলিভ অধেল 2৮ ৮৮১ ওন্ন। 


ক্ষত স্থানে তুলি দ্বাৰ। লাগাইতে হইবে। 


৮1 গুলিযাই ক্যালামি ১. € মিনিম। 
মেগ্নেশির! কার্ধ 2 ১. ইত গ্রেণ। 
একোঁযা *্** *** ১ উক্স। 


১৪০* ডিগ্রি উত্তাপ বিশিষ্ট জলে ১ ড্রাম দিয়া শ্বাস দ্বাব! গ্রহণ 
করিতে হইবে। (ডাঃ লেফার্ডস্‌) 
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৯। পটাঁশ ক্রোবাস ০৮ ২ গ্রেণ। 
একষ্ট্যাক্ট ইউকেলিপটাস্‌ ১ গ্রেণ। 
পাল্ভ কিউবেব 4 »*. $ শ্রেন। 

কন্ফেক্শিও ফা,ক্টাস্‌- যথা প্রযোঁজন এক লজেঞ্জ, প্রত্যই 

৩1৪ লজেঞ্জ সেব্য। (ডা*লিনো ব্রাউন )। 

১০। মফচিযা মিউবাঁস টি *** ভষই গ্রেণ। 
পাল্ভ ইপিকাঁক %: উই গা 
কন্ফেকশিও পোজ ০, “* যথা প্রযোজন। 


এক লজেগ্, প্রতাহ ৩1৪ লঙেঞ্জ সেব্য। 


১১) টিং বেপ্তোইিন কোণ ০০, **. ১ ডাম। 
মউদিলেজ * 8 ৬ রাম 
সিবাঁপ পেপেবেবিস্‌ ঠা ১ যি 
একোধা সিনেযোম তি ১ ৬ ড্াম। 


একমাত্রা, ইমান ল্যাবিষ্তাইটিস হইগে প্রত্যহ ৩৪ মাত্রা 
সেবনে বিশেষ উপকাব দশে । 


নিউমোনিয়া, ফুস্ফ,স প্রদাহ (1১090100018) | 


ব্যবহৃত উঘধেব তালিকা- এমন ক্লোবাইড, একোনাইট, 
এমন বার্ন, এণ্টিমনি, এট্রপির়া, ক্যাম্কব, ক্লোবফবম্‌, সিঙ্কোনা, 
আর্গট, কুপ্রীই, ডিজিটেলিন্‌, হাধেসায়েমাস, ইথাৰ, ইপিকাক, 
ওপিক্লাই, ওপিবমের প্রযোগবপ, প্লমবাই এসিটাস, লাইকৰ 
পটাসি, কুইনি সাল্‌₹, সেনেগা, সার্পেন্টাবী, ্িকৃনিযা, টার্পিন- 
টাইন, ভেলেরিানি, ভিবাট্রাই, ভিবাট্রাই ভিরিডি, সিলি, 
উলুটেনাম্‌। 
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নূতন উঘধ। 
এ্রমনিয়া আইওডাইভ (৩--২০ গ্রেণ) আক্ষেপ নিবারক, কফ 
নিঃসাবক | 
এন্টিপাইবিন (৪_-+২০ গ্রেণ ) উত্তাপ নিবাবক। 
চেলিডনিযাম (01791900177 ) মুত্রকাবক, কফ নিঃসারক, 
ও মৃদু বিবেচক । 
ক্যাল্সিযাই ক্লোরাইড (0৮197 0010714০) পচন নিবাঁরক, 
দুর্গন্ধ হারক। 
ইউকেলিপ্টাস্‌ (টিং ১৫-__২০ মিনিম) পচন নিবাবক। 
মন্ধেরিন (৯-২ গ্রেণ) ঘর্দ্মকারক। 
সেঙ্কুইনেরিযা (৩০--৬০ মিনিম টিং) অল্পমাত্রায় উত্তেজক, বল- 
কারক, অধিক মাত্রায় অবসাদক কফ নিঃসাবক। 
।মোভি জ্যালিসিলাস (১০--৩০ গ্রেণ ) ঘর্দকাঁরক। 
বাহ্যিক প্রয়োগ--বাঁথ, ফোস্কা উৎপাদন, পোল্টিস্‌, স্থানিক 
উগ্রতাসাধক (কাউন্টার ইবিটেন্টস্‌্), মসিনার পোল্টিম্‌, 
মসিনা এবং মাষ্টার্ড পোলটিস্‌, টার্পেন্টাইন দিয়া গরম জলের স্বেদ। 
চিকিৎস! বিষরক টীকা-__যদি অতি প্রথম অবস্থায়, কোষ্টবন্ধ 
সহ অপবিষষার জিহ্বা, বিবমিষা বা পাকস্থলী উগ্রতাব লক্ষণ 
বর্তমান থাকে তাহা হইলে কেলমেল বা ব্রুপিল এবং তৎনহ, 
কলসিন্থ প্রয়োগ বিশেষ উপকাবী। কিন্তু বিবেচক ওঘধ ব্যবহার 
না করাই কর্তব্য। 
প্রথম অবস্থায় জব প্রবল থাকিলে লাইকর এমনি এসিটেটিস, 
পটাশ নাইট্রাস, ইত্যাদি ব্যবহাধ্য। 
বেদন। নিবাঁবণ জন্য গরম জলের স্বেদ, মসিনার পোল্টিস্‌, 
বিষ্টার (২ ইঞ্চি * ২* ইঞ্চি) প্রয়োগ করা৷ উছ্িত। অসহ্য 
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বেদনা হইলে ত্বক নিষ্বে মর্ষিঘা পিচকাবী ছ্াঁবাঁ প্রয়োগ উপকাবী | 

অত্যন্ত কাশ বর্তমান থাকিলে লাইকর মর্ফিয়া হাইড্ক্লোবান্‌ 
২৪ মিনিম সহ ক্লোবিক ইথাব, ভাইনাম ইপিকাক্‌, পটাশ, 
রোমাইড এবং হাযেসাধেমাস প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার 
প্রাপ্ত হওয়। যায। 

হৃদপিণ্ডের অবসাদনেব কোনও চিহ্ন লক্ষিত হইলে ব্রাণ্ডি 
(২৪ গুন্স) প্রত্যহ, এমন কার্ব, ডিজিটেলিস্‌, এবং বার্ক ব্যব- 
হাব করা কর্তব্য। 

উত্তাপ নিবাবণের জন্য কুইনাইন বিশেষ উপকাবী, উত্তাপ 
কম থাকিলে ৩৫ গ্রেণ মাত্রাব ব্যবহার্য্য। 

নিউমোনিয়াষ বিকাবসহ প্রলাপ লক্ষণ থাঁকিলে বাহক 
শৈত্য প্রয়োগ , ত্রাণ্ডি, সোডা বা পটাশ ব্রোমাইভ্‌ এবং 
বেলাডনা বিশেষ উপকাঁবী। কোন কোঁন অবস্থায় অপিষাম 
অতি অল্প মাত্রার ব্যবহ।ণ কব! বাইতে পাবে। 

নিউমোনিযা সহ ত্রক্কিযাল ক্যাটাব বর্তমান থাকিলে অল্প 
মাত্রাধ ইপিকাঁক্‌, এমন কাঁর্ধ, এবং সেলাইন ওঁধধ প্রযোগ করা 
কর্তব্য। 

বোগের আবোগ্য অবস্থাঘ এমনিযা, পিক্কৌন!, কুইনাইন, 
লৌহঘাটিত ওঁষধ এবং কড্লিভার অযেল ইত্যাদি 'উষধ ন্যবহার্ধ্য। 

সতর্কতা-জর অবস্থা একোনাইট, এন্টিমনি, ভিবাট্রাম 
ভিবিডি, এবং উত্তাপ নিবাঁবক নূতন ওষধ যথা-_ এপ্টিপাইন্রিন, 
এন্টি ফেত্রিন, বিশেষ সতর্কতার সহিত ব্যবহীর্য্য। সাঁগান্য মাত্র 
দুর্বলতার চিহ্ন প্রকাশ পাইলে উক্ত ওষধ ব্যবহার নিষিদ্ধ! 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। দঃ 
৯। পটাশি পাইট্রাঁস রর ১০ ১০ গ্রেণ। 


লাইকর এমনি এসিটেটিস ১৯ ড্রাম । 

স্পিবিট এমনি এবোদেটিক ** ১৫ মিনিম। 

টিং একে (নাইট ক ... ২ মিনিম। 
একোথা রি সমষ্টি ১ উন্ন। 

একমাত্রা, নিউমোনিযাব প্রথম অবস্থাব প্রত্যেক মাত্রা ৩ ঘণ্টা 
অস্তব সেব্য। (ডাঃ টানাৰ) 
হ। এমন কার্ব *** ১৮ ৩০ গ্রেণ। 

স্পিবিট ক্লোবফবম  *** ** ৩ ডাম। 
লাইকব এমনি এদিটোটস ৮ ৩ ড্রাম । 

টিং ডিজিটেলিম্‌ ২০_-৩৭ মিনিম। 
একোথ। সমষ্টি ৮ ন্দ। 

ছষ মাএ, তিন্‌ ঘণ্টা অন্তব প্রত্যেক মাত্রা সেবা। (এ) 
৩। এমন কার্ধ *** ৪-_-৫ গ্রেণ। 
টি* ডিজিটেলিম্‌ ৩--৫ মিনিম। 
সিবাপ টলু ১--২ ডাম। 
অক্সিমেল গিলি ৮*১ ডাম। 
ডিককৃশন সেনেগা সমষ্টি ১ গুন্ন। 
একমাত্র, ৩৪ ঘণ্টা অন্তব প্রতোক মাত্রা সেব্য। 
ট। এমন কার্ধ ১১৪ গ্রেণ। 

স্পিবিট ক্লোরফবম *** ২০ মিনিম । 
একো য়া ক্যাম্ফব *** ১০ ডাম। 


একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা ৩৪ ঘণ্টান্তর সেব্য। 
( ডাঃ ওযাটারম্‌, লিভাবপুল) 


২ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


£। এমন কারক ০ *১: ৫ গ্রেণ। 

স্পিরিট ক্লোরফবম রঃ ** ৩০ মিনিম। 

টিং ডিজিটেলিস রি »* ৫ মিনিম। 
ইনফিউজান সেনেগা *** ১৮ ১ । 

একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা! ৩৪ ঘণ্টান্তর সেব্য। 
(ডাঃ ফাদাৰ গিল ) 

৬। স্পিবিট এমনি এবোঁমেটিক ১. ২০ মিনিম। 
দিবাপ সিলি 5 ১০ ১ ড্রাম। 
-- পেপেবেরিন **৮* ১ ড্রাম । 
লাইক এমনি এসিটেটিস্‌ ১-২ ডাম। 
ডিককৃসাঁন দেনেগা ১১, সমষ্টি ১ ওন্স। 


একমাত্রা, প্রতিমাত্রা ২৩ ঘণ্টা অন্তব সেব্য। 
( ডাঃ ইভাবসন্‌ এবং মন্ষেল ) 


৭1 এমন কার্ধ নর ১৫ গ্রেণ। 
মোডি বাইকার্কর *** " ৯০ গ্রেণ। 
ভাইনম ইপিকাক এ **: ৫ মিনিম। 
সিবাঁপ বিয়াডাস্‌ ** ৪, উ-ডামও 
টিং সেনেগ! ৫ -** ২০ মিনিম। 
ম্পিবিট ক্লোবকবমা ২. ».* ১০ মিনিয়। 
একোয়া ক্যাম্ষব * ১০৭১ উক্স। 
একমাত্রা, প্রতি মাত্রা ৩৪ ঘণ্টান্তব সেবা । ডডোঃ ট্যানার ) 
৮। পটাশ বাইকার্ধ ক ১ ১৩ গ্রেণ। 
এসিটাম্‌ সিলি ৫ **১ ডাম। 


শ্পিরিট ইথাঁর নাইটিক ১৮ ২০ মিনিম। 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ ৷ নত 


স্পিরিট এমন এরোমেটিক ০ ২০ মিনিম। 
একোয়া ১৮ ১ ঝল। 
একমাত্রা, প্রত্যেক মাএ! ৩৪ বট অন্তর সেব্য। (ডাঃ গ্রেগৰী) 
৯। স্পিবিট ক্লোরফরম ১ »* ২২ ডুম। 
এমন মিউবাস ৮০০ ১3 ডাম । 
একক্্যাক্ট গ্লাইসিরেজা লিকুইড »*. ৩ ড্রাম । 
পবিশ্রুত জল চর সমষ্টি ৮ ওন্দ। 
এক ওঁন্স মাত্রায় ২৩ ঘণ্ট। অস্তুর সেব্য। 
(সার জর্জ লিফিবাব) 
১০ এমন মিউরাস ৫ ২৮ ৩ ডুম। 
মার্ঘা সাল্ফ ০ *** ৩ গ্রেণ। 
সিবাপ গ্রাইসিরেজা ১৭ সমষ্টি ৪ ওন্স। 
ম্পিবিট ক্লোরুফরম -. ১গুন্দ। 


১ ডন মীত্রীফ ৪ ঘণ্টাস্তর সেব্য। 
(প্রঃ নেথাঁন ডেভিম্, আমেবিকা 1) 


১১। ডিককৃশন সেনেগা  ** ১ হই ডাম। 
একস্্যাক্ট ওপিয়াই ১.১. গ্রেণ। 
সিরাপ এল্থি টি ১. ৫ ডুাম। 


অত্যন্ত দুর্বলতা না থাকিলে উৎকাশী নিবাবণ এবং কফ, 
নিঃসবণেব জন্তঠ এক ডাম মাত্রায় ৩৪ ঘণ্টা অন্তব সেব্য। বালক- 
দিগেব জন্য ওপিয়াম ব্যবহার নিষেধ। 


(াঃ ইউগ্গিনি গ্র্যাড্জাব ) 
১২1 কুইনি সাল্ফ তত ০২. ২ গ্রেণ। 
এমন কার্ব রা **5 গ্রেণ। 


একমাত্রা, শারীরিক উত্তাপ কম থাকিলে সেব্য। 
(প্রঃ নেথান ডেভিন্‌, আমেরিকা ) 


৭৪ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


১৩। কুইনি সাল্ফ রি ১ ৩০ গ্রেণ। 
ডোভার্ পাউডার নর *০১:৪৭ গ্রেণ। 
হাইভুর্জিরাইকম্‌ ক্রেটা ... .. ২০ গ্রেণ। 

২০ পুরিষাঁ, অত্যন্ত বেদনা থাঁকিলে প্রত্যেক পুরিয়া ৪ ঘণ্টা 
অস্তব সেব্য। (ভ্ডাঃ কার্টাৰ ) 
১৪। স্পিবিট এমন এরোমেটিস্থ ১৫-+২৭ মিনিম। 

অথবা, এমন কার্বা ০. ৪--৫ গ্রেণ। 
স্পিরিট ক্লোবকরম ২. ১০--২০ মিনিম। 
টিং বেলাডন! রা ৫ মিনিম। 
সোডি, বা, পটাশ ব্রোমাউড্‌ ৫--১০ গ্রেণ। 
টিং ডিজিটেলিস টা ,**.৫ মিনিম। 


ভিককৃশন সেনেগা  ,.. সমষ্টি ১ ওন্দ। 
একমাত্র, বিকার অবস্থায় অত্যন্ত প্রলাপ থাকিলে প্রতিমাত্র! 
৩৪ ঘণ্টাত্তব সেব্য। 


১৫। স্পিরিট এমন এবোমেটিক ১৫৩০ মিনিম। 


_- ক্লোবফবমা ১, ১৫-৮৩০ মিনিম । 
টিং বেলাডনা ৪ ,. ৫ মিনিম। 
 মাক্ক ৪ ২০--৩০ নিনিম। 
-_ ডিজিটেলিস্‌ ২ ৩--৫ মিনিখ। 

সেনেগা! রম ২০--৩ৎ মিনিম ' 
পিবাপ টলুবাসিলি -... ১ ডাম। 
ডিকক্দান সেনেগা। **, ১১১ উন্স? 


একমাত্র, প্রত্যেক মাত্র! ১৩ ঘণ্টান্তব সেব্য। 


এস 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ৭৫ 


প্ররিসি। ফুস্ফ,সাবরণ প্রদাহ । 
(51909 ). 


ব্যবন্বত ওঁষধের তালিকা__লাইকর-এমনি এসিটেটিস্‌, একো- 
নাইট্‌, এন্টিমনি-এটু পটাঁশ টার্টনস্‌, ত্রাইওনিয়া, বেঞ্জোইনি, 
ডিজিটেলিস্‌, আইওডিন্‌, মেগ্নেশিযা-পাল্ফ, মিয়া, মফিয়াৰ 
প্রয়োগরূপ, পটাশি এসিটাল্‌, পটাশি আইওডাইঙ্, কুইনি সাল্ফ, 
পলা, ট্যানিক এসিড্‌। 

নৃতন ওষধ। 

এপসাধেনাম (টিং ৫--৩০ নিনিম ) মূত্রকাবক। 
ব্রাইওনিক্া (টিং ১--১০ মিনিম ) কাশ-নিবারক। 
পাইন কার্পিন হে __ ২ গ্রেণ) মৃত্রকারক। 
পোডি দেনিসিলাস (১০--৩০ গ্রেণ ) মূত্রকাবক। 


চিকিৎসা বিষয়ক টীকা 

তরুণ প্লবিসিতে আক্রান্ত পাশ দৃঢ়বপে ট্যাপ করিলে এবং 
প্রতোক ৬৮ ঘণ্টা অস্তব পাল্ভ ডোভার্স ৫ গ্রেণ সহ পাল্ভ 
এণ্টিমনি ৩ গ্রেণ প্রতি বাবে সেবন করিলে বিশেষ উপকাৰ 
প্রাপ্ত হওয়। যায়। 

অত্যন্ত ব্েন! হইলে মফিয়। (৯ গ্রেণ মাত্রায়) ত্বক 
নিম্নে পিচকাবী কবা! কর্তব্য । 

জবরেব জন্য লাইকর এমনি এসিটেটিস্‌ (২--৪ ডাঁম), কিন্থা 
সেলিদিলেট অব্‌ সোড € ১০ গ্রেণ মাত্রা ) ব্যবহাধ্য। 

অতি তরুণ অবস্থায় বিবেচক গুঁষধ প্রয়োগ কর! উচিত নহে। 
বিরেচন আবশ্যক হইলে কেলমেল বা সেলাইন ব্যবহার করা 
যাইতে পাৰে। 


৭৬ ব্যবস্থাসহগ্রহ। 


আভ্যন্তরিক জলসঞ্চয় ( এফিউধন্) আরম্ত হইলে পাঁল্ভ 
ডিজিটেলিস্‌ ১ গ্রেণ ততসহ পিল হাইড্রার্জিরাই " গ্রেণ বটাকা- 
কাৰে প্রত্যহ ছুইবাৰ দেবন এবং টিং আইওডিন কিন্বা বিষ্টাব 
বাহ্যিক প্রযোগ করা কর্তব্য। 


বক্ষাকাঁশ সহ ফুক্ষ,সাববণ মধ্যে জল সঞ্চয় হইলে পাল্ত 
সিলি ১ গ্রেণ ও পাল্ভ ডিজিটেলিস্‌ ১ গ্রেণ বটাকাকাঁবে সেবনে 
উপকাব দর্শে। 

জল সঞ্চয হাঁস হইলে বলকাবক ওঁষধ থা লৌহ ঘটিত ওষধ, 
তিক্ত বলকারক, এবং কড্লিভাব অযেল ব্যবহার্ধ্য। জল 
সঞ্চয বুদ্ধি হইলে ট্রৌকাৰ কেনিউলা অথবা এস্পিরেটব ছা! 
জল বাহিব করা উচিত। 


১) পটীশ এসিটাদ্‌ 2 ১০ ১৫. গ্রেণ। 
ম্পিবিট ইথাব নাইটি.ক .. ই ড্াম। 
ভাইনম্‌ইপিকাক ... ..৮. ৩ মিনিম। 
সিবাপ টলু রা ১৯. ই ডাম। 
একোয়া সু সম ১ ওন্স। 

একমাত্রা, প্রত্যহ ৪ মাত্রা সেব্য। প্রবল প্র,বিসির প্রারস্তে 
বিশেষ উপকারী । (ডাঃ ডেকষ্টা 

২। পটাশ নাইট্রাস *** ১. ৩০-৬০ গ্রেণ। 
ম্পিরিট ইথাব নাইটি,ক *০ ৩ ডাম। 
লাইকাঁর এমনি এসিটেটিন্‌ *** ১২ ডাম। 
একোয়া ক্যাম্ষর টা সমষ্টি ৮ ওন্দ। 


৬ মাত্রা, প্রত্যহ ৩৪ মাত্রা সেব্য। (ডাঃ ট্যানার)। 


ব্যবস্থা-সপ্গ্রহ। ণ 


ও। পটাশ এসিটাস তা *০ ই উন্স। 
মফিযা এসিট।স 2 ২. ই গ্রেণ। 
লাইকব এমনি সাইট্টিস্‌ অথব! এসি- 
টেটিস্‌ ১ ২ই উন্স। 
সিবাপ টলু ১ ১১১ ই উন্স। 
শুষ্ক প্বিসিতে ছই ডাষ মাত্রা তিন ঘণ্টাত্তব সেব্য। (ডাঃ ডেবষ্টা) 
৪। পটাশি সাইট্রা্ নর ৯ ঈ-উ্রমি 
লাইকব এমনি এসিটেটিস্‌ *** ১২ ডাঁম। 
স্পিবিট এমনি এবোমেটিক ১ই_২ ডাম। 
টিং একোনাইট ট .. ১২ মিনিম। 
একোয। টু ১১ ৬ উন্প। 
হ মাত্রা, ৪৬ ঘণ্টান্তব প্রত্যেক মাতা সেব্য। (ডাঃ ট্যানাব)। 
₹1 পটাশ এসিটাস্‌ রি ১০১ উদ্স। 
টিং ডিজিটেলিস্‌ ৪১ ১০০: ২ ড্রাম । 
একক্রাক্ট সিক্ষোনা লিকুইড অথবা টিং 
সিঙ্কোনা কোং ৪ ১১১ উন্স। 
একোষা ২ ওন্স। 
ফুস্ফুদাববণে জল সঞ্চয (প্লবিটিক এফিশন্) হইলে ১ ড্রাম 
মাত্রায় প্রত্যহ তিন বাব সেব্য। (ডাঃ ডেকষ্টা )। 
৬। পটাঁশ আইওডাইড -.** *-. ২ ডাম। 
টিং সিলি »* ৬ ডুাম। 
টিং ক্যাম্ষর কোং রা ,১১ ১ই উন্ন। 
মিশ্চুধ! একেশিক্স( “৬ ড্াম। 


পুরাতিন প্লুরিসিতে ১ ভা মাত্রায প্রত্যহ চারিবার সেব্য। (এ) 


৭৮ ব্যবস্থা সংগ্রহ । 


৭। টিং একোনাইট রী ১: ২ ড্বাম। 
-_ ওপিযাই ৮ ৬ ডাম। 

জল সঞ্চঘ হইবাৰ পূর্বে ৮ মিনিম মাত্রাব জল সহ ১২ ঘণ্টা 
স্তব সেব্য। (ডাং বার্থলো)। 


প্বিসিতে অত্যন্ত বেদনা হইলে। 
৮। মধিযা সাল্ফ ৬ , ১৬ গ্রেণ। 
পপিশত জল ন্‌ -. ১ উন্ন। 
মিশ্রিত কবনান্তৰ ফিটাৰ রা ৫--১০ মিনিম মাত্রা 
জ্রক শিন্ধে পিচকালী কবিতে হইলে! (ডাঃ ন্যাফি আমেবিক। ) 


৭1 এপিদ্‌ ট্যানিক ২. ২ গ্রেণ। 
কনস্ফক্শিও বৌজ -* বথা প্রয়োজন । 
এক বটাকা, প্রত্তাহ ৪_-৮ বটাকা সেব্য। ডাক্তাব ডুবইঈ 
কুক্দ,সাববণ মধ্যে পুনঃ সঞ্চয় যুক্ত ১১টী বোগীকে উক্ত ওঁষধ ব্যন 
হাবে বিশেষ ফল পাইযাছেন। 


থাইসিস,, বক্ষাকাশ, ক্ষয়কাশ। 
(10776101515, ) 
ব্যবহৃত ওষধেব তালীকা--এসিড্‌ কার্বলিক, এসিড ট্যানিক, 
এসিড ল্যাক্টিক, একোনাইট, এলকোহল, এট্রোপিধা, ইথাব 
আর্সেনিকাম্‌, আর্সেনিঘাস্‌ এসিড, অবাম্‌, বিশমথ, বেঞ্জোষেটাস্‌, 
ক্যাফিন্‌, ক্যাল্সিষাই ক্লৌবাইডম্‌, ক্যালসিষাই ফক্াস্‌, ক্যালসিস্‌- 
হাইপফক্ষাইট্দ, লগউড, মব্, ফিবাম প্যান্ক্রিষাঁটিক্‌ ইমাল্সন, 
ক্রিবেজোট, ডিজিটেলিস, গ্রিসিবিন্, আইওডিন্‌, স্মাইভফবম্‌, 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। চা 


কড্লিভাব অয়েল, মিউবিবাঁটিক এসিড্‌, ওপিয়াম, পেপসিন্‌ 
প্যান্ক্রিয়াটিন্‌, প্রশ্বাই এসিটাস্‌, পটাশি ক্লোবাদ্‌, পটাশি আইও- 
ডাইড, কুইনি সাল্ফ, মেলিসিন্‌, সোডি হাইপঘস্বইট্, সোডি- 
সাল্ফ-কার্বধলাস্‌, সাল্ফাব, জিন্সাই অক্সাইড, উত্তেজক-কফ 
নিঃসাবক। 
নৃতন ওঁধব। 
ইখিল আইওডাইঢ্‌ (৮১০ মিনিম কমালে ঢালিন) শ্বাসদ্াবা 
গ্রহণ । আক্ষেপ নিবাবক। 
এসিড এগাবিক্‌ (ইহ--উ গ্রেণ মাত্রা) ঘন নিবাবক | 
এমন আইওডাইড্‌ (৩--২০ গ্রেণ মাত) কফ নিঃসাবক। 
পবিবর্তক। 
এন্টিপাইবিন (৪--২০ গ্রেণ মাঁ্রী ) উত্তাপ নিবাবক | 
টি” কোটে। ( উদবামযে ১০২০ মিনিম মাত্রা ) ধাবক 1 
পিক্রটকৃসিন্‌( ইহন__ইভ গ্রেণ মাত্রা) ঘণ্ম নিবাবক। 
পাইল কার্পিন (ইহ-হ শ্রেণ মাত্রা ) ঘশ্মকাবক, অবসাদক। 
প্রুনাই ভার্জিনিঝ। ( সিবাপ ১--২ ডাঁম মাত্রা) কফ নিঃসাবক। 
কুইব্রাকো (টিং ৩০৬০ মিনিম মাত্র!) গাক্ষেপ নিবাবক । 
সেলিসিলিক এসিড (৫ গ্রেণ মাত্রা ) পচন নিবাঁবক। 
একক্রাক্ট পিলিভিবা লিকুইড (২ নিনিম ২ ড্রাম মাত্রা), 
অবসাদক। 
টেবিবিন (১০ মিনিম মাত্রা )। 
গোষেকল্‌ কার্বনেট (৫--১৫ গ্রেণ মাত্র) সম্কোচক; পচন 
নিবারক। 
স্তালল্‌ (৫--১০ গ্রেণ মাত্রা), সঙ্বোচক, পচন নিবাবক। 
শ্বাস দ্বুব! গ্রহণ «আর্সেনিকাম, বেঞ্জোইক এসিড, ন্যাপ্থি, 


৫ ব্বস্থী-সংগ্রহ। 


ফার্বালিক এসিড্‌, ক্লোরফরম্‌, ক্রিয়েজোট, ইউফেলিপৃটস, আইও- 
ডাম, আইডফরম্, ওপিয়াম, অক্সিজেন্‌, পিকৃসললিকুইডা, টার্পে- 
প্টাইন। 

বাহক প্রয়োগ_-এসিডূ এসিটিক ডিল্‌, এমনিয়া আইও- 
ডাইডাম্‌ মলম, টার্কিশ বাথ। 

কাউণ্টারইরিটেপ্টন্‌-_. উগ্রউন্তেজকেব বাহক প্রয়োগ) 
একোয়া এমনিয়া, টার্টার 'এমিটিক মলম, কেলমেল এবং আইও- 
ভিন মলম, ক্রোটন অয়েল মর্দন, টিং আইওডিন্‌, ইলিক্টি,সিটি, 
পিচ প্র্যাষ্টাব। 

চিকিৎসা বিষযক টাকা-_যক্ষাকাশেব উষধ সকল ৪ শ্রেণীতে 
বিভক্ত কৰা! যাইতে পাবে। 

(১ম) ধক্ষা নিবাঁবক ষর্থা_-লৌহ ঘটিত ওষধ, কুইশাইন, 
আর্সেনিক, ধাতব অস্ত্র, এবং কড্লিভাব অধেল, ইহাদেব মধ্যে 
কড্লিভাঁর অয়েল সর্ধোত্কৃষ্ট। কড্লিভাব অযেল, দুগ্ধ, লেবুব 
বস এবং অবেঞ্জ ওযাইন্‌ সহ সেবন কবিলে ভ্ুরগন্ধ দৌষ ছুব 
হয়। তিক্ত বলকাবক ওুঁষধ যথা-_জেন্সিরান, কলম্বা, কোয়াসিয়া, 
নঝ্সভমিকা, ছ্টি.ক্নিয়া, কেমমাইল, এবং কেস্কেবিলা সহ অন্ত 
বা ক্ষাব সহকারেও ব্যবস্থা কবা যাইতে পাবে। 

(২য়) পচন নিবাবক ওঁষধ বথা_কবেসিভ. সাঁবৃলিমেট, 
আইওডিন্‌, কার্বলিক এসিড$ বৌবিক এসিড্‌, ক্রিয়েজোট, 
ফেনিল এসিটিক্‌ এসিড, ফেনিল প্রোপিওনিক্‌ এসিড্‌, সোডি 
সাল্ফ কার্ধলান। 

(৩য়) প্রদাহ নিবাবক ওঁষধধ (ক) এবং তাপনিবারক ওষধ 
(খ)। (ক) সেলাইন ওুঁষধ, বিষ্টার, আইওডিন, মাষ্টার্ড 
এবং মসিনার পোলটিসু। (খ) ফিলাজোন, (১:১৫ গ্রেণ 


ব্যবস্থা সংখ্রহ।. ১ 


মাত্রাফ ৪ ঘণ্টাস্তর ); জর কালীন এপ্টিফেব্রিন এবং ফিনাসিটিন 
(প্রত্যেক ৫--১০ গ্রেণ মাত্রায় ৪ ঘণ্টাস্তর ); টিং একোনাইট 
(২--৫ মিনিম মাত্রায় ) ডিজিটেলিস সহ ব্যবহার্য । 

(৪র্থ) পেলিয়াটিভ্‌ ব! উপশম কারী ওধধ যথাঁ-_ওপিয়াম 
এবং ইহার বীর্য, কোনায়াম, হেনবেন, এসিড হাইডুসায়েনিক্‌- 
ডিল্‌, দিলি, ক্লোরিক ইথার। ঘন ঘন কাঁশ এবং নিঃসরণ 
কষ্টদায়ক হইলে উচ্ছলনকাবী সেলাইন গুঁষধ সহ এমন কার্ক 
এবং অল্পমাত্রায় ওপিয়্াম বিশেষ উপকারী । 

নিম্নলিখিত গুঁষধেব শ্বাস গ্রহণে যথেষ্ট উপকার প্রীপ্ত হওয়া 
যাঁয় যথা-আইওডিন, টিং' বেঞ্জোইন কোং, টীর্পেন্টাইন 
এবং ক্রিয়েজোট । শুষ্ক আক্ষেপিক কাশে ক্লোবফবম্, কোনায়ম্‌ 
এবং হপের ধুম শ্বাস দ্বার! গ্রহণ বিশেষ উপকারী । বক্ষ প্রাচীবের 
বেদন! বর্তমান থাকিলে বিষ্টাব, আইওডিন বা টার্পেন্টাইন 
এবং এমনিয়! লিনিমেন্ট প্রয়োগ ফলপ্রদ। নৈশ ঘন্ম নিবারণ 
জন্য জিন্সাই অক্সাইড (২--৪ গ্রেণ মাত্রায়), এসিড্‌ গ্যালিক 
অথবা সাল্ফিউবিক্‌, ফেবিসাল্ফ, ফেরিআর্সেনিয়াস (২-২ 
গ্রেণ ), একক্রা্ট বেলাডনা € স্₹-১ গ্রেণ ), লাইকর 
এট্রোপিসালফেটিন্‌ € ১২ মিনিম ), ডোভার্স পাউডার 
€১০ গ্রেণ), পাইল কার্পিন নাইট্রাস (3০ গ্রেণ ) ত্বক নিয়ে 
পিচকারী দ্বারা প্রয়োগ, ও পিক্রটক্সিন্‌ (ই গ্রেণ) ব্যবহার হুয়। 

উদ্রাময় নিবারণ জঙ্, ধারক ওবধ বথা-_হিমেটকৃসিলাম, 
ক্যাটিকিউ, ক্রামারী, বেল, বিশমথ সাবনাইট্রাস ব৷ কার্বনাস 
বিশেষ উপকারী। অস্ত্রে ক্ষত হুইলে ওপিয়াম এবং ইহার বীর্ষ্য 
সালফেট অব কপার সহ বাবহার্ধ্য! পাকস্থলীর উত্তেজন! 
মহ উদনাময় এবং রক্তামাশায় বর্তমান থাকিলে ওপিয়াম বা 


8২ ব্যবস্থা-সঃগ্রহ। 


মফিয়া সাঁপোজিটরী অথব! ওপিয়াম এনিমা গ্রয়োগ কয়া 
যাইতে পারে। কোষ্টবন্ধ হইলে এলোজ বা! রূবার্ধ সংযুক্ত মৃদু 
বিরেচক আবশ্কীয়। শ্বাস কষ্ট হইলে এমন কার্ব, ইথার এবং 
অন্তান্ত অস্থারী উত্তেজক ওষধ সকল বিশেষ প্রয়োজনীয়। 
শধ্যাক্ষত হইবার আশঙ্কায় ওয়াটার বেড্‌ (2০: ৮০৫) 
ব্যবহার করা উচিত; সামান্য ক্ষত দৃষ্ট হইবামাত্র কলোডিধান 


দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিতে হইবে! 
১। এমন ক্লোরাইড্‌ ঠ *-*. ১ ড্রাম। 
সিরাপ দিলি *** »* ৩ ডাম। 
ইনফিউজন সেনেগা *** ১ ৬ ওন্স। 


৪ ড্রাম মাত্রায় প্রত্যহ তিন বাব সেব্য। ( ভাঃ এম্‌, এগারসন্‌ / 
২। যদ্যপি সদাঁপর্বদা জব লগ্র থাকে এবং কিছুতেই না কমে 


তাহা হইলে নিম্রলিখিত ওষধ ব্যবহার্য্য। 

কুইনি সাল্ফ ০ .১ ১২ গ্রেণ। 

পাল্ভ ডিজিটেলিস্‌ *** *. ১২ গ্রেণ। 
-- ওপিয়াই ১৯: ৬ গ্রেণ। 


৯২ পুরিয়া, প্রত্যেক পুরিয়া ৪1৬ ঘণ্টাণ্টর সেব্য। 
(ইউরোপের স্থৃবিখ্যাত ডাঃ প্রঃ নিমায়ার ) 


৩। ক্যালমেল নঃ »০ ৮ হ্রেণ। 
পেপসিন্‌ 525 **৯৫০ গ্রেণ। 
টিং ওপিয়াই ৭5০ »,* ৩০ মিনিন। 
একক্র্যাক্ট হার়সায়মাস ... ... যথা প্রয়োজন । 


একত্রে ৬* বটিক।) ছুই বটিকা মাত্রায় ছুই ঘণ্টান্তর রোগের 
প্রথমাবস্থায় সেব্য। (ডঃ ডক্ম্যান ) 


র্যবস্থা-সংশ্রহ। ৬ 


৪| কড়লিভার অয়েল  *** ** ১৪ ভাম। 
মিউসিলেজ একেশিয়া ** ০৮১৪ ডাম। 
ক্রিয়েজোট ৮ *** ৪৮ মিনিম। 

ুপ্ধ স্‌, এক ড্রাম মাত্রায় তিন দণ্টাস্তর সেব্য। (ডাঃ ফ্রিণ্ট ) 
₹£। ক্রিয়েজোট ও »০* ৩০ মিনিম। 
আর্মেনিয়েটু অব. সোডিয়াম ১ ২ গ্রেণ। 
কুইনাইন ওয়াইন নী ১০০ ২০ ওঁন্। 
১২ গুঁক্স মাত্রায় আহারের পর পর প্রত্যহ ২৩ বার মেব্য। 
(প্র) 

৬। ক্রিষেজোট 8৪2 *** ২৪ মিনিম। 
শ্লিসিরিন্‌ রঃ *** ১ ওল । 
সিরাপ অরেন্সাই ফ্লোরিস্‌ ১১৯ ওন্স। 

এক ভুম মাত্রায়, তিন ঘণ্টাস্তব সেব্য। 
ফ্রান্সের চিকিৎস! বিষয়ক সংবাদপত্র 
লা, বুলেটিন মেডিক্যাল্‌। 

৭। স্পিরিট এমন্‌ এরোমেটিক ২--৪ ডাম। 
টিংক্যাম্কর কোং  *** *০ত ৬ ডাম। 
সিরাপ টু টা » ১ ওন্স। 
ডিকরুশান সেনেগা :" *** ৬ ওন্স। 

এক ওন্দ মাত্রায় $৪ ঘণ্টাস্তর সেব্য। 

ডা ক্রিয়েজোট্‌ 2 ,* ৩৭ মিনিম। 
বাম ডঃ ০ ১২ ওল। 
সিরাপ টানগু ৮" *** ১ ওন্ন। 


পরিশ্ত জল ঢা »৮১ ২ ওন্স। 


৮৪ ব্যবস্থা-সংগ্রহ ৷ 
স্ত্রী মাত্রায় এক ওু্স জল সহ, প্রত্যহ ২৩ বার সেব্য। 


(ডাঃ গিল্বার্ট ) 
৯। আইডোফরম ০ ১০ ২ গ্রেগ। 
পেপ্সিন্‌ টি ** ১২ গ্রেণ। 
পেনুক্রিয়াটিন্‌ 5 *** ১২ গ্রেণ। 
একক্্যাক্ট জেন্সিযান্‌ ** ১০. ১২ গ্রেণ। 
একত্রে বাবটা বকা! প্রস্তুত কবিয়া প্রত্যহ ২ বটাক1 
আহীরান্তে সেব্য। (ডাঃ লবেন্স, এফ, ফ্রিক্‌)। 
১০। পাল্ভ ওপিয়াই *** ,* ও গ্রেণ। 
পাল্ভ ডিজিটেলিস্ .** ১. ৬ গ্রেণ। 
কুইনি সাল্ফ, রঃ ১৮ ৯২ গ্রেণ। 
কন্ফেক্শিও বোজ  ** -* যথা প্রযোজন। 
একত্রে ১২ বটিকাঁ, প্রতি বটিক! তিন ঘণ্টান্তর সেব্য। 
(প্রঃ নিমাযাব ) 
১১। কড্লিভার অযেল  ₹***৮ ১ ডাম-২ উন্স। 
প্রত্যহ আহারাস্তে ছুগ্ধ সহ তিন বাব সেব্য। (ডাঃ ডেকষ্টা) 
১২। ইথার *** ১, ২ ওন্স। 
অয়েল মুহ্হই ৫ »০৪ গুঁন্স। 


২ ডঁম মাতাধ আহাবান্তে। প্রত্যহ ভিলবাঁর সেব্য । 
১৩। সৌঁডি হাইপোফস্ফাইট্স ***১--৫ ভাগ। 
পরিশ্রুত জল যে -* ১৫০ ভাগ । 
মিশ্রিত করণান্তর,ফিপ্টার করতঃ এক ডাম মাত্রায় প্রত্যহ 
৩৪ বাব সেব্য। (ডাঃ জে, এফ, চার্চিল, এম, ডি,) 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ ৷ ৮ 
১৪। সোঁডি হাইপোঁফস্ফাইট্‌স,* ৫ ভাগ। 


সিরাপ, সিম্প্লিসিস্‌ ৬৩৪ ১১৫০০ ভাগ। 
মিশ্রিত করণাস্তর একটি অন্ধকারময় স্থানে রাখিতে হইবে। 
এক ডম মাত্রায় প্রত্যহ ৪ বার সেব্য। 


(ডাঃ জে, এফ, চার্চিল, এম, ডি, ) 


১৫। ক্যাল্সিয়াই হাইপোফ্ফেটিস্. *** ১ তাগ। 


পবিঞ্রত জল 5০ »** ৩০ ভাগ। 
পরিস্কৃত শর্করা ৪9৫ *** ৬৪ ভাগ। 
একোয়া ক্যাল্সিস **, *** ৬ ভাগ । 


সামান্ঠ উত্তাপে দ্রব করিয়। ফিল্টার কবণাস্তর একটী অন্ধকার” 
অয় স্থানে রাখিয়! প্রত্যহ ৯ ডাম মাত্রায় ৩৪ বার সেব্য। 


(ডাঃ জে, এফ, চার্চিল এম, ডি, ) 


১৬। সিরাপ, ফেরি আইওডাইড্‌ ১ ৪ ডুম। 
মিউসিলেজ ট্র্যাগাক্যাস্থ *.. *৮১ উন্স। 
ওলিয়ম্‌ মহই »০ ৪২ ওন্প। 


চারি ড্রাম মাত্রায় প্রত্যহ ৩৪ বার সেব্য। (ডাঃ ট্যানার ) 
১৭। ফেরি রিড্যাক্টাই রা ১২-৬০ গ্রেণ। 


পেপ্‌্সিন্‌ পোর্সাই ₹*, ১ ৩৬ শ্রেণ। 
জিহ্মাই ফম্ফেটিস্‌ 89 ***:১৮ গ্রেণ। 
গ্লিসাৰিন্‌ য্থ প্রয়োজন! 

২৪ বটাকা! প্রত্তত করিতে হইবে, প্রত্যহ মধ্যাহ্ন আহাঁগ 
সময়ে ছুই বটিক। সেব্যু। (ডাঃ ট্যানাব )। 


৮ 


৮৬ ব্যবস্থা-সংগ্রহ ৷ 


১৮। ফেবি এটু এমনি সাইট্রেটিস্‌ ,"* ২০ গ্রেপ। 
স্পিরিট ভাইনাম্‌ গ্যালিষিয়াইী *** ১ উন্স। 
ভাইনাম্‌ পেপ্সিনা. ০. ১০৪ ড্রাম । 
একোয়া রর ১ ৬ ওন্স। 


প্রত্যহ মধ্যাঙ্কাহাঁৰ কালে অদ্বমাত্রা! সেব্য । ভোঁঃ ট্যানার)। 


১৯। ফেরিএটু এমনি সাইট্িস্‌ ... ৪০ গ্রেণ। 
এমন্‌ কার্ব ** ৩০ গ্রেণ। 
টিং জিপ্লিবাবিস্‌ রর ১৮ ৩ ডীম। 
একোযা ** সমষ্টি ৮ উন্ন। 


স অংশ মাত্রাষ, প্রত্যহ তিনব।ব সেব্য। (ডাঃ ট্যানাক্)। 
কাশ নিবারণার্থ। 


২০1 এমন্‌ ক্লোরাইড *** ১, ৩০ গ্রেণ। 
পাঁল্ভ ওপিয়াই তত ২ ৯ গ্রেণ। 
পাল্ভ ডিজিটেলিস্ .. ০,৮১৫ গ্রেণ। 
পাল্ভ দিলি রর * ১৫ গ্রেণ। 


একত্রে ৩০ বটিকা, কশ নি ও কফ সহজে উঠিবাঁ 
জন্য ছয় ঘণ্টাত্তব প্রত্যেক বাঁকা সেব্য। ডোঃ স্যাণ্ডারল্যাঁও)। 


২১। মঞ্ষিয়া সাল্ফেটিন্‌ ১.৮ ১ গ্রেণ। 
সিবাপ ফেবি আইওডাইভ্‌ ১ ইতন্দা। 

১ ভীম মাজায় প্রত্যহ ২৩ বাব সেব্য। ডাঃ স্যাগ্ডারল্যাও্ড)। 
হ২। পটাস্‌ ব্রোমাইভ্‌ রঃ ., ৯ই ডাম। 


পটাস্‌ ক্লোরাস রি ** ১২ ডুম। 


ব্যবস্থাংগ্রহ। ৮৭ 


গ্রমন, মিউরাস্‌ ০ -০ ১৪ ডাম। 
সিরাপ টলু রি ১০৪ ওন্স। 

১ ড্রাম মাত্রায় ২৩ ঘণ্টাস্তর সেব্য। 

(নিউইয়র্ক চ্যারিটি হম্পিট্যাল)। 
২৩। এট্রোপিয়াসাল্ফ. **" ৭ ই গ্রেণ। 
মিয়া সাল্ফ ১১০৪ গ্রেণ। 
এসিড্‌ সাল্ফ এবোঁমেটিক ১০১ ডাম। 
একোয়া মেস্থপিপ ০ »১১১ উন্ন। 

৫ মিনিম মাত্রায় দিবসে তিন বাব এবং বাত্রি শয়ন কালে 
একবার সেব্য। (ক্যানাডা লেন্সেট নামক সংবাদ পত্র ॥ 
২৪। মফ্রিয়। মিউবাস রর ১১১ ই গ্রেণ। 

এসডি হাইড্স্যান্িক্‌ ডিল, ,,. ১৫ মিনিম। 
এসিড মিউবাটিক্‌ ডিল ১১ হ মিনিম। 
অক্সিমেল সিলি ** "ই উন্স। 
একোযা টস স্মটি ১ ওন্স। 


১২ ডাম মাত্রায় প্রত্যহ তিন চাবি বাঁব সেব্য। 
(যক্ষা! হাসপাতাল লণ্ডন )। 


২৫। মফিয়া এসিটেটিস তি ** ২ গ্রেণ। 
পটাশ দায়েনায়েড ঃ ০১১ শ্রেথ। 
এসিড. এসিটিক রঃ ১... ১ ডাম। 
এবক্টক্টি প্রনাই ভার্জ লিকুইড. *** ২ ওন্স। 
মিশ্চরা একেশিবা ** ১১২. ন্স। 


» ভাম মাত্রায় প্রত্যহ ৪৬ বার সেব্য। (ডাঃ ডেকষ্টা) 


৮৮ ব্যবস্থা-সংগ্রহথ। 


২৬। লাইকর মফ্রিয়। সাল্ফ ১১ ওন্জ। 
একুস্রীক্ট গ্রুনাই ভার্জ লিকুইড ... ২ ওুক্স। 
এসিড্‌সাল্ফ ডিল *** ১০ ২ ভাম। 

একডাঁম মাত্রায় প্রত্যহ ৩৪ বার সেব্য। নৈশ ঘর্্ম এবং 
কষ্টদায়ক কাশে বিশেষ উপকারী । 

২৭। একষ্রীক্ট কোনায়ম ... ০* ৩২ গ্রেণ। 
মিয়া হাঁইড্ক্লোরাস ১১. গ্রেণ। 
একস্রাক্ট হায়েসায়েমাস *** যথাপ্রয়োজন । 

৮ বটীকা,, প্রত্যহ ৩৪ বটাকা:সেব্য। (ডাঃ হাচিন্সন)। 

২৮। সিরাপ কোডিনী হর ১০১ ডাম। 

ভিককৃশান্‌ সেনেগা অথবা মিউসিলেজ 
একেশিয়া রঃ ** ৭ ডাষ। 
একজে একমাত্রা ; প্রত্যহ ৩৪ বাব সেব্য। 

২৯। এসিড, হাইডুসিয়েনিক ডিল্‌ »*. ২ মিনিম। 
সিবাপ পেপেবাবিস্  *** ১০ ই উন্স। 
মিউসিলেজ একেশিয়া ১০ ই উন্প। 


একোয়া অবেন্সাই *** সমষ্টি ১ ওন্স। 
একত্রে একমাত্র! ; বমন ও পাকস্থলীব উত্তেজনা! নিবারণার্থে 
প্রত্যেক মাত্রা, প্রতি ৩৪ ঘণ্টাস্তর সেব্য। (ডাঃ গ্র্যান্ভিল্‌) 


বমন নিবারণার্ঘ। 


৩০। বিসমথ্‌ সাঁবনাইটাদ *.* ০০ ১ ডাম। 
মিউসিলেজ একেশিয়া ৮* ৯ তন্ন । 
সিরাপ টলু ০ ১১ উন্ন। 
মিকৃস্চ,রা এমিগ্ডেলি ... ২০৬ উল্ল। 


এক ওন্দ মাত্রায় প্রত্যেক ৪ ঘণ্টান্তন্ন সেব্য। 


ব্যবস্থা-সংগ্রহথ। ৮৯ 
ডায়রিয়! ( উদ্রাময় ) নিবারণার্থে। 


৩১৯। অয়েল্‌ রিসিনি রা ১ ২ ডাম। 
টিং রিয়াই ও ** ২ ড্রাম্‌। 
টিং ওপিয়াই দঃ *০:৪ মিনিম। 
একোয়া দিনেমোমাই ১১. ৪ ডাম। 
একত্রে একমাত্রা, একবাব গেব্য। অজীর্ণবশতঃ উদরাঁমদ 
রোগে ব্যবহার্যয। (ডাঃ বার্লো )। 
৩২। এসিড্‌ নাইটি,ক ডিল্‌ ১২ মিনিম। 
টিং ওপিয়াই 8 ৫--১০ মিনিম। 
সিবাপ হর ১১ ডাম। 
একোঁযা সিনেমোমাই ১১ ,. ১০ ভীম । 
একমাত্রা, প্রতিমাত্রা প্রত্যেক ৪1৬ ঘণ্টান্তর সেব্য। ডাঃ বার্লো। 
৩৩। একট্রাক্ট হিমেটঝ্সিলি ».. ২ ডুম। 
মিক্শ্চ,বা ক্রিটা *** ১২ ডুাম। 
ভাইনাম, ইপিক্যাকৃ *** ** ২০ নিনিম। 
ভাইনাম ওপিয়াই .... ১ ডাম। 


চাবি জম মাত্রায় প্রত্যহ া৩ অথবা ততোধিক বাব সেব্য। 
(ডাঃ প্যারি )। 


৩৪। এপিড্‌ সাল্ফ ডিল * ... ১৫--২০ মিনিম। 
টিং ওপিয়াই ৮৪১ ৮ ১০--৯৫ মিনিম। 
-- সিষ্কোনা কোং ৫ সমষ্টি ১ ডাম। 
একত্রে একমাত্র, প্রত্যহ তিনবার েব্য। (ডাঃ পেভিস্‌।) 
৩৫। আর্জেণ্টাই নাইট্রাস্ ... " উই গ্রেণ। 
একক্্যাক্ট হায়সায়মাঁস্‌ ** ষথা প্রয়োজন । 


এক বটিক! প্রচ্যহ তিন বটিকা সের্য। (ভাঃম্মিথ)) 


৯৪ ব্যবস্থা-সংগ্রহথ। 
৩৬। টিং ক্যাটিকিউ ৩--৪ ডাঁম 


পালভ, ক্রিটা এরোমেটিক্‌ ১, ৯০ গ্রেখ। 
অযেল মেস্থপিপ্‌ রর ৩-৬ মিনিম ॥ 
একক্ট্যাক্ট ওপিয়াই লিকুইড, -** ৩০ নিনিম। 
মিকৃশ্চ,রা ক্রিটা »* সমষ্টি ৮ সিন্স । 
একত্রে ছয় মাত্রা, প্রতিমাত্রা প্রত্যেক দান্তেব পর সেবা। 
(ডাঃ ট্যানাব্) 

৩৭। টিং ক্র্যামারি র্‌ ... ১২ ডাম। 
সিরাপ পেপেবাবিস্‌ .:, ** ভ ড্রাম 
ইন্ফিউজ্ঞান্‌ মেটিকো *** ১১৮ উন্ন। 

৪ ডাম মাত্রায় ৩৪ ঘণ্টান্তব সেব্য। (ডাঃ ট্যানাব্) 

৩৮। টিং কাইনো ০০ ১১ ৬ ডাম। 
ভাঁইনাম্‌ ইপিক্যাক্‌  *** ১১১ ডুীম। 
ডিককৃশান্‌ হিমেটক্সিলি **:৮ উন্ন। 

একত্রে ছয়মাত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্র! সেব্য। (ডাঃ ট্যানার ) 

৩৯। বিসমথ, সাবনাইটাস্‌ *** ৮ ২০ গ্রেণ। 
টিং ক্যাটিকিউ রঃ ** ১ ডাম। 
লাইকাব মঞ্চিয়া হাইড্ক্লোরাস্‌.. *** ৩০ মিনিম। 
মিউসিলেজ এমিলাই *. ** ২ উন্স। 

একবার পিচকারীর জন্য ব্যবহার্য্য 


ডিসিপ্নিয় (শ্বানকষ্ট ) নিবাঁরণার্থে। 
৪০। ডাই কাপিং। 
৪১1 ক্রোটন্‌ অয়েল্‌ লিনিমেণ্ট। 
৪২। ক্লৌরোফরম্‌ (শ্বাস্‌ ছারা গ্রহণ )। 


ব্যবর্থ-সংগ্রহ। 


8৩। এবই্্যাক্ট হা়সায়মান্‌ ... ২ & গ্রেণ। 
গরম জল ৮ ... ১ পাইন্ট। 
স্বীস দ্বারা গ্রহণ করিতে হইবে। 


জ্বর নিবাঁরণার্থে। 

৪৪1 কুইনি সাল্ফ, *** * ৩০ গ্রেণ। 
পাল্ভ ডিজিটেলিস *** *** ণই গ্রেণ। 
একক্রযাক্ট জেন্দিয়েন কোং যথা প্রয়োজন । 

একবে ৪০ বটিকা, প্রত্যহ ৬_-১« বটিক! সেব্য। 


(প্রঃ লিবাব মিষ্টার )। 
নৈশ ঘর্দ্দ নিবারন জন্য 1 

৪৫1 এসিড, গ্যালিক ০, ১০৪ শ্রেণ। 

একক্ট্যাক্ট ক্যানাবিস ইত্ডিকা ৮১ ই গ্রেণ। 
কনফেক্শিও রোজ .*, ৮১. গ্রেগ। 

এক বটিকা।, প্রত্যহ রাত্রিতে শয়নকালে সেব্য। 

(ডাঃ ট্যানার )। 
৪৬। এসিড. গ্যালিক টা **. ৮ গ্রেণ। 
মফ্িয়া হাইড্রক্রোরাস্‌  *** ** ভঁ গ্রেণ। 
কন্ফেকৃশিও রোজ 2 যথা প্রয়োজন । 
একত্রে ছুই বটিকা, প্রত্যহ রাবিতে শয়নকালে সেব্য। 
(জে, এইচ )। 

৪৭। এটুপিয়! সাল্ফ এ উহ--উ গ্রেণ। 
এবক্র্যাক্ট জেন্সিঘ্ানা ... * ২ গ্রেণ। 


তি 


এ কবটিকা, রাত্রিতে শ্নন কালে সেব্য। (ডোঃ এ, এইচ, হ্যাস্ল॥। 


২ ব্যবস্থ-সংগ্রহ। 


৪৮। জিন্সাই অল্মাইড্‌ রঃ ১২ গ্রেণ। 
একষ্র্যা্ট কোনিয়াই অথবা হায়- 
সায়মাস 398 *** ১৮ গ্রেণ। 
একত্রে ছয় বটিকা, বাত্রিতে শয়নকালে প্রত্যহ এক বটিকা 
সেব্য। (ভাঃ টি, এইচ, ট্যানার )। 
৪৯) এক্র্যাক্ট বেলেডনা ,.. ১ শ্রেণ। 
জিন্সাই সাল্ফেটিস. ০. ৯. গ্রেণ। 
ক্ট্যাক্ট জেন্দিযান্‌ ১. গ্রেণ। 
একত্রে এক বটিকা', বাত্রিতে শনকালে সেব্য। (ডাঃ ট্যানাব | 
৫০1 জিন্পাই সাল্ফেটিম. ১১ গ্রেথ। 
একট্ট্যা্ট হােসাযমাস .. ৩ গ্রেণ। 
একত্রে এক বটিকা, বাত্রিতে শযনকালে সেব্য। ডো? ট্যানান্)। 
৫১। জিন্সাই সাল্ফেটিস্‌ ... ৪ গ্রেণ। 
টিং বেলেডনা ঃ -. ১ ড্রাম। 
জল ৭০১ **১ উন্স। 


ই লোশান দ্বাব! গাত্র মুছাইযা দিতে হইবে। € জ ) 


৫২। টিং বেলেডনা ্ ২ ডাম। 
ম্পিরিট ৮" ১১২. ড্রাম । 

গাত্র মুছাইতে হইবে। (ডাঃ নেয়াবণ )। 
৫5 হাইডিওডেটু অব্‌ হাইওসিন্‌ ,»* হুন্তত গ্রেণ। 
পবিশ্রত জল ** ** ২০ মিনিম। 


চন্ম্নিম্নে পিচকারী দ্বাব৷ প্রয়োগ কবিতে হইবে। 
(ডাঃ ফান্জেল্‌ জার্দ্েনি )। 


বাবস্থাসংখ্ই। ন্৩ 


8৪1 পাঁল্ভ ডোভারিস *** ২ € গ্রেখ । 
এক পুরিয়া, এইকপ ছুই পুরিয়া রাত্রিতে সেব্য। 
৫৫1 লাইকার পিক্রটক্সিনাই এসিটিকাস্‌ , ২--১২ মিনিম। 
কিঞ্িৎ জল সহ রাত্রিতে শয়নকালে সেব্য। 
(পপ্র্যাক্টিশানার” সংবাদ-পত্র )। 
ইনহেলেশন (শ্বাসদ্বার! গ্রহণ ) [210517607, 
৬৬। ইউকেলিপ্টাস্‌ রর ০ ৩ ড্রাম । 
অয়েল্‌ টার্পিনটাইন্‌  *** ১.১ ৩ ডাম্‌। 
আইডোফবম্‌ ৫ ১, ৭ গ্রেণ। 
ইথাঁর 5 »* ৭৫ মিনিম। 
স্বাসদ্বারা গ্রহণ কবিতে হইবে । (প্রঃ পিট্রাঙ্কো )। 
হণ। থাইমল্‌ রর ১৮ গ্রেণ। 
পোডিগ়্াই বোবেটিন্‌ ... ,১, ৩০০ গ্রেণ 
গ্লিসারিণ ৪ ১. ১8 উন্স। 
একোয়া ক্যাম্ষর 5৪2 *** ১৯ ওন্স। 
একোয়া পাইসিস্‌ -* ১ ৭ ওন্স। 


শ্বাসদ্বাব! গ্রহণ কবিতে হইবে । ডোঃ ওয়ারেন্)। 


৫৮। ক্রিয়াজোট, ক্োরোফবম্‌, এবং এল্কোহল্‌, সমভাগে 
মিশ্রিত করিয়া প্রত্যেকবাবে ৫--২০ মিনিম পরিমাণে 


এট্মাইজার দার! শ্বাস গ্রহণ করিতে হইবে। 
(ফীন্সের সংবাদ পত্র )। 
৫৯। আইডোফরম্‌ রঃ ** ২০ গ্রেণ। 
ক্রিয়েজোট্‌ *** »*.৪ মিনিম। 


অগ্নেল্‌ ইউকেলিপটাঁদ্‌ ... ১ ৬ মিনিম। 


৯৪ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


ফ্লোরোফরম রি ৮. ৪৮ মিনিম | 

এল্কোহল এবং ইথার সমভাগ (সমষ্টি) ২ ওন্স। 

৫-২০* মিনিম এটমাইজীর দ্বার! শ্বাস গ্রহণ। 
(ফাান্সের সংবাদ পত্র )। 


৬০। এসিড্‌ কার্ধলিক্‌ 5১ ১৮ ইট গ্রেণ। 
জল্‌ 5৪, ৮১১২ উন্স। 
শ্রে-দবাবা গ্রহণ করিতে হইনে। 

৩১। টিং আইওডিন্‌ -*" ১ ১ ড্রাম। 
একোযা চ ১ ওন্ম। 


অন্ন উত্তপ্ত করিব! ধূম গ্রহণ কবিতে হইবে। 


মর্দন (10010৩001 )। 


৬২। কড্লিভাব্‌ অযেল্‌.. *** ১. ৩২ খন্স। 
ম্পিবিট এমন্‌ এবোমেটিক্‌ ১১১ খুন্ন। 
টিং ওপিষাই - ই উন্ন। 
অবেল্‌ ল্যাবেগাব ** «৩০ মিনিম। 

অন্ধীংশ পবিমাঁণে লইয়া, বক্ষে মর্দন কবিতে হইবে। 
(ডাঃ টাঁনাঁব )। 

৬৩। কড্লিভাব অযেল্‌.. *** ১৮ ৯ উন্ন। 

অধেল্‌ ক্যাজাপু'টি ৮ ১০১ ডুম। 


শধনকালে বক্ষঃস্থলে মর্দন কবিতে হইবে। € ত্র ) 


ধ্যবস্থা-সংগ্রহ। ৯৫ 
19015868899 0£ 6119 0170919601 ৩786০0. 


রক্তসথ্ল্ন যন্ত্রের পীড়া সমূহ । 


ব্যবহৃত ওষধেব তালীকা। 


এমন্‌ কার্ক, ই্থাব, বেলাডন!, ভিক্ত বলকাঁরক, ডিজিটেলিস, 
আর্সট, আযবণ, নক্দ্ভমিকা, পটাশ বাইকাঁর্ধ, পটাশ আইও- 
ডাইড, পটাশ বোমাইড, সোডি বেঞ্জোযাঁস্‌, সোডি সেলিসিলাদ্‌, 
ট্টি'কনিযা, ভেলেবিযান। 


নৃতন ওষধ। 


4১895/5 € এডনিস্‌) ৫ মিনিম--১ ড্রাম মাত্রীষ, হৃদ্‌পিণ্ডেব বল- 
কাবেক, মৃত্রকাবক । 

02৩0৩ (ক্যাফিন্) ৪ গ্রেণ মাত্রায়, হদ্‌পিণ্ডেব বলকাঁবক, 
উত্তেজক, মুত্রকাবক | 

€1078116 019121]15 (কন্ভেলেবিষা মেজালিস্‌) ১৫২০ 
মিনিম মাত্রাঘ, হৃদ্পিণ্ডেব উত্তেজক, মুকাঁবক । 

3:01078,05 ( স্রোফ্যান্থাস্‌) টিং ১--৫ মিনিম মাত্রায়, হৃদ্‌- 
পিপ্ডের বলকাঁবন | 

1৮০2)9079 ( নাইটুগ্লিসাবিন ) ১ পাব্সেন্ট সজিউসনের 
১ মিনিম মাত্রাঁষ, হৃদপিণ্ডের উত্তেজক, আক্ষেপ নিবাৰক। 

396৩1 910) (স্পার্টিন সাস্ফ ) 8-৪ গ্রেণ মাত্রায, হৃদ 
পিগ্ডের বলকারক। 

চ০819৭৪ (প্যারাল্ভিহাইড ) ১৫--৫০ মিনিম, মাত্রাক। 


৯৬ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 
হৃদপিণ্ডের প্রথম আক্রমন অবস্থায় । ]। চাাগাত্য ৪06০- 


11018 0৫ 010০ 10921. 


১ টিং ডিজিটেলিস্‌ টি ৭৯ ১০ মিনিম। 
স্পিরিট ইথার নাইটি,ক নও ***. ই ডাম। 
ইনফিউশন্‌ বকু .. ১.১ ১ উদ্স। 


এক মাত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্র! সেব্য। 
€ ডাঃ জে, এম, ফাদাঁবগিল্‌) 


২। পটাশ বাইকার্ক রর ... ১০ গ্রেণ। 
ফেবি এট পটাশ টার্টাস ... *০:৫ গ্রেণ। 
টিং ডিজিটেলিস হর ,০ ১০ মিনিম। 
ইন্ফিউশন বক নু ১. ১ ওন্স। 

(পল) 

৩। টিং ডিজিটেলিস রঃ .. ১০ মিনিষ । 
ফেরি এমনি সাইটেটিস '** .... ৫ গ্রেণ। 
এমন কার্বৰ নর ,. ৫ গ্রেণ। 


একমাত্র, ছুর্বলতা, প্রবল রক্তাল্পতা ও ভাতের স্পন্দন 


থাকিলে প্রত্যহ তিন চাবি মাত্র! সেব্য। 
(ডাঃ জে, এম, ফাঁদাবগিল্‌) 


৪। পাল্ভ ডিজিটেলিস্‌ *** ,,. ৩০ গ্রেণ। 
ফেরি সাল্ফ একৃসিকেটা *** ১৫ গ্রেণ! 
পাল্ভ ক্যাপসিকাম *** ,১:৪০ গ্রেণ) 
_-  এলোজ এট মব্‌ ., »* ই ওক্দ। 


৬০ বটাকা, হদ্পিণ্ডের দূর্বলতা, পাকস্থলীর উত্তেজনা, 


উদগাঁব এবং কোষ্বদ্ধ থাকিলে প্রত্যহ তিন বটাকা এ 
(গর) 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ & ৯৭ 


৫ | টিং বেলাভনা ৫ ... ১০ মিনিম। 
-_ নকৃস্‌ ভমিকা টড ৫--১০ মিনিম। 
একোয়া ক্যাম্ষর *১৮ ১ উন্দ। 

একমাত্র» হৃদপিণ্ডের ছূর্ববলতাঁয় প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য। 
(শ) 

৩। টিং কল্চিকাম *** »** ১০ মিনিম। 
--+ ডিজিটেলিস রর ,,* ১০ মিনিম। 
ম্পিবিট ইথাব নাইটিক ..* *ত ২৫ মিনিষ। 
ইন্ফিউশন বকু ১১১ উন্। 

একমাত্রা, বাতসহ হৃ'শিণ্ডের ছুর্বলতাষ প্রত্যহ তিন দাগ 

সেবা। (এ) 

৭। লাইকব ছ্িকৃনিয়। ** ,... ৫ মিনিম। 
টিং ডিজিটেলিস পণ »১* ১০ মিনিম। 
-_ ট্টিল ০০০ ** ১০ মিনিম। 
ইন্ফিউশন কোযাশিক্প) .+" ... ১ ৩ন্স। 
একমাত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য। (&) 
হৃদপিণ্ডের দ্বিতীয় আক্রমন অবস্থায। 
10 56001009থ 010১060188 01 09 192৮ 
৮। টিং ডিজিটেলিস রর *» ১০ মিনিম। 
ম্পিবিট ক্লোররম ** ২০--৩০ মিনিম। 
ইন্কিউশন কলম্বা এ “১১ ওন্স। 
একমাত্রা,, প্রত্যহ তিন মাত্র! সেব্য। (৪) 


৯ 


মল ব্যবস্থা-সংগ্রহ ! 


৯। পটাঁশ আইওডাঁইড  ১.. ০৮৫ গ্রেণ। 
-” বাইকার্ক ১০--১৫ গ্রেণ। 
ইন্ফিউশন্‌ বকু রা ৪8৮ গ্স 1 

একমাত্রা, প্রত্যহ ৩৪ মাত্র। সেব্য । (এ) 
১০। পটাশ আইওডাইড রর ০.৫ গ্রেণ। 

»- রোমাইড রি »০ ১৫ শ্রেণ। 
একোধা ৪ ১». ১ উন্স। 
একমাত্র, অত্ন্ত শ্বা্কষ্ট হইলে শষনকালে সেব্য। 
(ডাঃ লেকক্‌ ) 
১১। সৌডি বেগ্নোেটাস্‌ ১, -* ১৬ গ্রেণ। 
ক্যাফিন্‌ রঃ ১১ ১৬ গ্রেণ। 
পবিশ্রুত জল রঃ ... ৪ ওুন্ন। 
প্রসাবণ হেতু হৃদ্পিগডেব অবসাদনে ২ উন্দ মাত্রায় প্রত্যহ 
২৬ বাব সেব্য। (প্রঃ হুকার্ড ) 
১২। সৌডি বেঞ্জোষেটাস্‌ ৮" ১, ১৬ গ্রেণ। 
ক্যা্গিন্‌ * ০, ১৬ গ্রেণ। 
সিবাঁপ ০ »৮ ২ উন্স। 
একোঁহা টনি ০৮ ২ ওন্স। 

২ গন্দ মাত্রায়, হৃদপিণ্ডের অবসন্ন অবস্থায় প্রত্যহ ৩।৪ মাত্রা 
সেব্য। (৬) 
১৩। সৌডি সেলিসিলাস্‌ - ,...৪৫ গ্রেণ! 

ক্যাফিন্‌ নি *** ৬০ গ্রেণ। 
পরিশ্রুত জল “৮. ২ ডরাম। 


হৃন্পিণ্ডেব অবসন্ন অবস্থায় ৫_-১০ মিনিম মাত্রায় চর্মা-নিক়্ে 
পিচকারী কবিতে হইবে। (প্র) 


স্যবস্থাসংগ্রহ। ৯৯ 


৯৪। সোঁডি বেঞ্পোয়েটানা ** ১. ৫ গ্রেণ। 
ক্যাফিন ৪ »,১৫ গ্রেণ। 
ওয়াইন অথব! পবিশ্রত জল ... ১ ওন্স। 

একমাত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য। (গু) 
100001910), 
ধম্যার্ববদ | 


ব্যবহৃত ওধধেব তালিকা-_ 
একোনাইট, ডিজিটেলিস্‌, আর্গট, প্রস্বাই এসিটাস, পটাশ 
রোমাইড, পটশি আইওডাইড, দোডি ব্রোমাইড। 
নৃতন ওষধ। 
আর্গটিন, 197০০, (১--৩ গ্রেণ) সন্কোচক ও বক্তবোঁধক। 
চিকিৎসা বিষয়ক টীকা__ 
এই বোগে সম্পূর্ণ বিশ্রাম এবং তবল পদার্থ বর্জিত পথ্য 
বিশেষ প্রয়োজনীয়। ওষধেব মধ্যে পটাশ আহওডাইড. এবং 
এসিটেট অব্‌ লেভ, ধমন্যর্বংদেব বক্ত জমাইবাঁব জন্য বিশেষ 
উপকাবী। হৃদ্পিণ্ডেব গতি কমাইবাৰ এবং স্থিব থাকিবাৰ 
জন্য একোঁনাইট এবং ডিজিটেলিস বিশেষ প্রযোজনীয। ইহা 
ব্যতীত বেদনা! নিবাবণেব জন্য নিদ্রাকাবক ও বেদনা নিবারক 
ওষধ এবং সবলের জন্য বলকাঁরক এবং মৃছ্ধ বিবেচক ওঁষধ 
ব্যবহার্য্য। 


১। পটাশ আইওডাইড ... ৫--১০ গ্রেণ। 
- বোমহিড ৫--১০ গ্রেণ। 
একোয়া নর ***১ উন্ন। 


একমাত্র, প্রত্যহ ২৩৪ মাত্রা সেব্য। (প্রঃ ব্যাল্ফোব)। 


১৫০ বাবস্থা-সংগ্রহ। 


২। প্রশ্বাই এসিটান রঃ » ৩ গ্রেণ। 
একটা জেন্শিয়ান যথ! প্রয়োজন। 
এক বটাকা, প্রত্যহ তিন বটাকা সেব্য। (ডাঃ ন্যাফি)। 
৩1 আর্গটিন ( 13021985055 ) ** ২০ গ্রেন। 
এসিড্‌ গ্যালিক *ত ০০ ২ৎ গ্রেণ। 


২০ বটাকা, হৃদ্পিও অথব! বৃহদ্ধমনী হইতে রক্রোৎকাশ 
হইলে প্রত্যেক বটাকা ২।৩ ঘণ্টান্তর সেব্য। 





4067159) 1906019, 


(এঞ্জাইনা পেকৃটোরিস,) 


ব্যবহৃত ঁষধেব তালীক।। 
এসিডাম্‌ এসিটিকাম্‌ ডাইলিউটাম্‌, এমন ব্রোমাইড আর্জে- 
ণ্টাই নাইট্রাস, আর্সেনিক, এসাঁফেটিডা, ক্যাম্ষর, চেরি লরেল, 
ক্লোবফবম, ইথার, মিয়া, পটাশ আইওডাইড+ কুইনি সাল্ফ, 
ছিক্নিষা, জিন্সাই সাল্ফ ও উত্তেজক ওষধ সকল। 
নৃতন ওষধ। 
এমিল নাইট্রাস্‌ €(40] 21795) ২-+৫ মিনিম কমালে ঢালিষা 
শ্বাসন্থাবা গ্রহণ, আক্ষেপ নিবারক, অবসাদক। 
এন্টিপাইরিন (40৮17)770৩ ) ৪-__-২০ গ্রেণ মাত্রা । 
ইথিল ব্রোমাইভ ( ভুটঃ] [30701 ) শ্বাস দ্বার! গ্রহণ । স্পর্শ 
হাবক। (402558790 ) 
ইথিল আইওডাইড (78751 70109) শ্বাস দ্বারা গ্রহণ । স্পর্শ- 
হাবক। (€ 41098360966 ) 


বযবস্থাসংগ্রহ। ১০১ 


লাইটুগ্রিসান্সিন ( বঃ6905০০72০) (১ পারসেন্ট সলিউসনেৰ 

১ মিনিম মাত্রা ) আক্ষেপ নিবাঁবক, অবসাদক। 
সোডিয়াম নাইট্রাইট (8০৪০ [২1069 ) ২৫ গ্রেণ আক্ষেপ 

নিবারক, অবসাঁদক। 

চিকিৎসা! বিবয়্ক টাক1। 

আক্রমন অবস্থায যদি পাঁকস্থলী পুর্ণ থাকে তাহা হইলে বমন 
কাবক উষধ ব্যবহা কব কর্তব্য অথবা যদি উদরাখবান থাক 
তাহ! হইলে ইথার, পিপাবমেন্ট, এবং অন্যান্ত আক্ষেপনিবাঁবক 
ওষধ ব্যবহাঁবে উপকার প্রাপ্ত হওযা যাষ। 

নাইটে অব্‌ এমিল ৬ মিনিম মাত্রায় কমালে ঢালিয়া শ্বাস 
দ্বাবা গ্রহণ কবিলে তৎক্ষণাৎ উপকার দর্শে। 

নাইটগ্লিসাবিন সলিউশন (১ পারসেন্ট ) ১ মিনিম মাত্রা 
৩৪ ঘণ্ট। অন্তব ব্যবহাবে বিশেষ ফল পাওষা যাঁয। 

যদ্যপি বেদনা অবিবত থাকে তাহা হইলে নঞিয| ত্বক নিয়ে 
পিচকারী দ্বারা প্রযোৌগে অত্যন্ত উপকারী । 

বোগী অত্যন্ত ছুর্ধল এবং নিস্তেজ হইলে উত্তেজক এবং 
আক্ষেপ নিবাৰক ওষধ বথা--এমনিযা, ইথাব, বিশেষ.উপকাবী। 

বিরাম অবস্থায় রোগীকে সম্পূর্বকপে বিশ্রামে বাখা উচিত এবং 
পটাশ আইওডাইভ, সোভি আইওডাইড, আর্সেনিক, ফল্ষরাস, 
জিঙ্ক, আয়বন, ভিন্ন ভিন্ন উত্তেজক, আক্ষেপ নিবাবক ওষধ, এবং 
তাড়িত প্রয়োগ ব্যবহ্ধ্য। 

ফল্স্‌ এঞ্জাইনা (09159 40178) বোগে ফিনাসিটিন, 
এশ্টিপাইরিন এবং এণ্টিফেব্রিন প্রয়োগে উপকার দর্শে। 


১২ ব্যবস্থা-নংগ্রহ। 


১। দোডি বাইকার্ক * , ০ ৪ জুপল। 
স্পিবিট এমন এবোমেটিক .... ১ ড্রাম। 
_-. ইথাবিস কোঃ .+. ১ উন্স। 
টিং কার্ডেমোম কোঃ .., ১১. তডাম। 
একোয়া ক্যান্ষব রি *** ১০ ডাম। 
মিউসিলেজ একেশিবা ,,. . * ১০ ডাম। 
২ ডাঁম মাত্রায় ৩৪ ঘণ্টান্তব সেব্য। (ডাঃ হেন্বী হার্টশব্ন্‌) 
২) বৌবফব্ম - »** ২ ডাম। 
স্পিরিট এমন বোর ০ ২ ড্রাম । 
-- ইথাবিস কোঃ ... ** ২ উন্স। 
টিং ক্যাম্ষব কোঃ ৫ .... ই উন্স। 
মিউসিলেজ একেশ্রিবা ... ২ ওন্স। 
১ ড্ঁম মাত্রায় গ্রত্যেক ৩৪ ঘণ্টান্তব সেব্য। (ই) 
৩। টিং বিযাই ... ১ই ই্ন্স। 
সিবাঁপ জিঞ্জাব ১ ৩ ডাম। 
টিং ওপিষাই নু .. ১ ড্রাম । 
১ ডাম মাত্রীয কিঞ্চিৎ জল সভ সেব্য (পল) 
৪। স্পিবিট ইথাঁবিস কো ২১ ড্রাম । 
লাইকর ওপিযাই সিডেটাইভাস ... ১০ মিনিম। 
একোমা ক্যাম্ব র্ "১. ২ উন্স। 


(ডাঃ ট্যাশাৰ ) 
৫। সৌলিউশন অব্‌ নাইটুগ্লিসাবিন 
(১ পাবসেন্ট ) ... ,.. ৩০ মিনিম। 
পবিশ্রুত জল ** ১০ ডাম। 
২ ডাম মাত্রাষ, প্রত্যহ তিনবাৰ সেব্য। (প্রঃ বকুইলে! ) 


ব্যবস্থাসংগ্রহ। ১০৩ 
৬। সোলিউশন অব. নাইটুগ্লিসারিন *** ৩৯ মিনিম। 


একোয়া লবেসিবেসাই -** ৩ তন্প। 
২« মিনিম মাত্রায় ত্বক নিয়ে পিচকারী দ্বাবা প্রযোগ করিতে 
হুইবে। (এ) 
৭ স্পিবিট ক্লোরফব্ম * »*. ৬ ডাষ। 
টিং ডিজিটেলিস **, ৯ ডাম। 
স্পিবিট ভুনিপাব ১. ১ উন্দ। 
টিং বকু ত ০ ১১১১ উহ্স। 


২ ড্রাম মাত্রা প্রতাহ তিন বাব সেব্য। 
(ডাঃ জে, এম, ফাঁদীবগিল ) লণ্ডন ৷ 


৮] টিং ভিজিটেলিস তু **. ১ ডাম।: 
__ বেলাডন। ৮8 রানি 
-_ ভেলেবিষাঁনি ্ে ,** ১ ডাম। 
স্পিবিট ইথাবিস্‌ কোঃ “৯ ডাম। 


বেদনা অবস্থাব ১০--২০ মিনিম মাত্রা সেব্য। 
(ডাঃ এন্‌ গালষ, পাবিস ) 


৯। কুইনি সাল্ফাদ্‌ রঃ ,.. ৩০ গ্রেণ। 
এসিড আর্সেনিওসাই ... ১০: ই গ্রেণ। 
একষ্রাকঈট জেন্শিযান *** ... যথা প্রয়োজন । 
৩০ বট্যকা, প্রত্যহ ২৪ ব্টীকা আহাবের পর সেব্য। (এ) 
১০।  এমনিযাই ব্রোমাইড -** ১৫--২০ গ্রেণ। 
স্পিবিট ইখাঁব সাল্ফ ... "** ২০ মিনিম। 
একোয়া নম *১ ১ ৬ন্দ। 


একমাত্রা, গ্রত্যহ তিন মাত্রা পেব্য। (ডাঃ আব্‌, কে, হিপ্টন) 


১০৪ ব্যধস্থাসংগ্রহ। 


১১। আর্জেপ্টাই নাইট্রান -. "১ উ গ্রেণ। 
এক্টাক্ট জেন্সিয়ান ... ". যথা প্রয়োজন । 
এক বটাকা, প্রত্যহ তিন বটাকা সেব্য। (ডাঃ কোপ্ল্যাও) 
১২। ইথিল রৌমাইড . *** ১ অংশ। 
পরিশ্রুত জল টি ৮২৯০০ অংশ। 


১ গুন্স মাত্রাধ প্রত্যহ তিন বাব সেব্য। 
(ডাঃ উইলিযাম স্কোষার) 


১৩। পটাশ আইওডাইড চন ***৫ গ্রেণ। 
ম্পিবিট ইথারিস্‌ কোঃ ... ২০_-৩০ মিনিম | 
একোয়। ৪৪8 নী ওন্স 1 


একমাত্রা, প্রত্যহ তিনমাত্রা সেব্য। 
(ডাঃ বন্নি ইয়ো, আমেবিক1 ) 


৯৪। কোঁকেন মিটবাস ... উ-ভউ গ্রেণ। 
পবিশ্রুত জল 5 ** ২ ডাম। 
একমাত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য। (এ) 

১৫। নাইটেট অব. এমিল -* ৮৫ মিনিম। 
কমালে ঢালিষ! শ্বাস ছাবা গ্রহণ। (ডাঃ লডব ব্রাণ্টন্‌) 
১৬। সৌডিয়াম নাইটরাইট্‌ ১০ ২ গ্রেণ। 
একোয়া ১০ ২ ওন্ন। 
একমাত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য। (ডাঃ প্রিষ্টলিডক্‌ ) 
১৭। স্পিরিট ইথাবিস ** ** ৯০ মিনিম। 
-- এমন এরোমেটিক »*. ২ ডাম। 


টিং বেলাডনা ৮৮, *» ৩৭ মিনিম। 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ১০৫ 


টিং কেম্থাবাইডিস. *- ,** ৮ৎ মিনিম। 
-- ক্লোবফব্ম কোং ই ৯৪০8০ মিনিম্‌। 
একোয়া ক্যাম্ফর ৯ »* ৪ গন্স। 

ই ওন্স মাত্রায় প্রত্যহ ৩.৪ বাব সেব্য। 

১৮। লাইকব এমনি এসিটেটিস ... ২ ডুম্। 
ম্পিরিট ইথাবিস কোং :..* ,.* ১ ডম। 
টিং ক্যান্ষব কোং. **- "১ ড্রাম। 
সিরাপ পেপেবেরিসা ** »*. ১ ডুঁম। 
একোধা ক্যাম্ফর . *** ৮১১ গুন্দ। 


একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা ৩৪ ঘণ্টাস্তর সেব্য। 
(ডাং কোপল্যাগড) 





090190 1)112/68,01011. 


কার্ডিয়াক ডাইলেটেশন, (হৃদ্‌পিণ্ডের প্রসারণ)। 


ব্যবহৃত ওষধেব তালিকা__- 
বেলাডনা, ডিজিটেলিস, আগ্গট, ওপিয়াম্‌, ছ্িক্নিয়া। 
নৃতন ওষধ। 

এডনিস্‌ (49০15 ), টিং ৫ মিনিম _১ ড্রাম মাত্রা, হদপিণ্ডের 
বলকাবক, মৃত্রকারক। 

সিমিসিফিউগা (010010158 ), (একট লিকুইভ্‌ ২_-২ ডাঁম 
মাত্রা ) হৃদপিণ্ডের বলকাবক। 

কন্ভেলেরি্সা (0০905511078 )১ ১৫২০ মিনিম মাতা! হাদ্‌- 
পিপ্ডের উত্তেজক” মৃত্রকারক। 


৩৩ ব্যবস্থাসগ্রহ ৷ 


নাইটু।ইট অব্‌ এমিল (৮0 9? &া])) ২৫ মিনিম মাত্রায় 
রুমালে রাখিয়। স্বাঁসদ্বাবা গ্রহণ, হ্ৃদূপিণ্ডের অবসাদক, 
আক্ষেপ নিবারক। 
নাইটুগ্লিসাবিণ (ঘা"০ £1/০০1)০ ), (১ পারসেন্ট সোলিউশনেব 
১ মিনিম ) মাত্র, স্বদ্পিণ্ডেব উত্তেজক, আক্ষেপ নিবাবক। 
স্রোফ্যান্থাস (3৮.০10110160)05), টিং ১৫ মিনিম মাতা, হদ্পিণ্ডের 
বলকাবক, মুত্রকাৰবক। 
ব্যাহিক প্রযোগ। 
ডাইকপিং। 
চিকিৎসা বিষষক টাক1-- 
হৃদ্পিণ্ডেব কার্য নিষমিত বাঁখিতে এবং হৃদ্পিগুকে লব 
কবিবাব জন্ত আববণ সহ ডিজিটেলিস, উদ্ভিজ্জ বলকাবক ইষধ 


এবং অস্থামী উত্তেপ্ক উষধ ব্যবহাবে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। 


১। পাল্ভডিজিটেপিনা ১১, ১০৫ গ্রেণ। 
একষ্রাক্ট বেলাডনা  *** ৮১. গ্রেণ। 
ফেবি বিডাক্টাই 2 ১ ২ জুপল। 

২* বটীকা, প্রত্যহ তিন বটাকা সেব্য। 
(প্রঃ ডেকষ্ট। আমেবিক1 )। 

২। ফেবি লান্টেটিস্‌ রা ৮৪ ইভীয়ি। 
পাল্ভ ডিজিটেলিস .*, ২৫ গ্রেণ। 

২০ বটীকা, প্রত্যহ তিন বটাকা সেব্য। (প্র) 

৩। টিং ডিজিটেলিস ** *** ১০ মিনিম। 


একোয়। এনিথাই তত, ** ১ ঝুন্স। 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ ৷ ১০৭ 


একমাত্রা, হৃদপিণ্ডের প্রসারণ হেতু শৌথ হইলে প্রত্যহ 
তিনমাত্র! এবং পাল্ভ জালাঁপ কোং ১০ গ্রেথ এক পুরিয় বাত্রিতে 


শষনকালে সেব্য (ত্র) 
৪। ফেরি রিডাক্টীই * ** ২০ গ্রেণ। 
কুইনি সাল্ফ ০ *** ২০ গ্রেণ। 
পাল্ভ ডিজিটেলিস *** ** ২৭ গ্রেণ। 
_- পিপি ১০ গ্রেণ। 


২« ব্টীকা, মাইট্যাল বিগাঞজ্জিটেশন সহ মি প্রসাবণ 
গাকিলে প্রতাহ ৩।৪ বাক! সেব্য। (ডাঃ আব, বার্থলো )। 





৫। এক্টাক্ট আগট লিকুইড ,.. ওই উন্স। 
টিং ডিজিটেলিস 5 ** ই উন্স। 
হৃদ্কপাঁটেব ব্যাধি ব্যতীত হৃদ্‌্পিণ্ডেব প্রসারণে ১ ডাঁম 
মাত্রা তিনবার সেব্য। (ক্র) 
ইলেটিবিয়াম্‌ ** ১১ ইহ গ্রেণ। 
একষ্রান্ট হাষেসাযেমাস ০ ২ গ্রেণ। 
এক বটাকা, হৃদ্পিগ্ডের প্রসাবণ সহ শোথ হইলে রাত্রিতে 
শয়ন কালে সেব্য। (ডাঃ ওষাল্সি )। 
087019%0 1] চ0)0৮70]0105, 


(কার্ডিয়াক হাইপারট-ফি) হৃদপিণ্ডের বিৰৃদ্ধি | 
ব্যবহৃত ওধুধেব তালিকা । 
একোনাইট, ক্যাম্ফব, ডিজিটেলিস্‌, মুত্রকারক ওষধ, আর্গট, 
রশ্বাই এসিটাঁস, পটাশ ব্রোমাইড, পটাশ আইওডাইড, ভিরাট্রাম্‌ 
ভিরিডি। 


০৮ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


নুতন ওষধ। 
£মিল্‌ নাইট্রাস্‌ (&] 988), ২৫ মিনিম মাতায় কমালে 


ঢালিযা শ্বাসদ্বারা গ্রহণ। জদ্পিণ্ডের অবসাদক, আক্ষেপ 

নিবারক। 
এস্পারাজিন্‌ (430%5000 ), ১77২ গ্রেণ মাত্রা । মৃত্রকাবক। 

চিকিৎস! বিষয়ক টীকা__ 

সর্বপ্রকাৰ শাঁবীরিক ও মানসিক পরিশ্রম নিসিদ্ধ। 

স্থুরাঘটিত উত্তেজক ওঁষধ অন্পমাত্রাষ ব্যবহার্য্য। অজীর্ণ এবং 
উদবাধ্ান সহ হৃদপিণ্ডের বিবৃদ্ধি হইলে লবনাক্ত এবং এলেজ 
ঘটিত বিরেচক গুঁষধ সহ পবিবর্তক ওঁষধ ব্যবহাব করা কর্তব্য। 

শোথ হইবার সম্ভাথন! থাকিলে মুত্রকাবক ওষধ ব্যবহার্য । 

হৃদপিণ্ডের কার্ধ্য অতিশয় দ্রুত হইলে হৃদপিণ্ডের অবসাদক 
গুষধ সমূহ যথা, একোনাইট্‌, এসিড হাইড্সাষেনিক ডিল্‌, 
কোনিয়ম্, এবং ববফ (স্থানিক প্রয়োগ) ব্যবহারে বিশেষ 
উপকার দর্শে। 

হৃদপিণ্ডের বিবৃদ্ধি সহ প্রসাবণ বর্তমান থাকিলে ডিজিটেলিস্‌ 
এবং আয়বন্‌ ব্যবহাবে উপকার প্রাপ্ত হওযা যাঁয়। 


১। টিং একোনাইট 8 ২--৩ মিনিম 1 
একোঁয! , ১৮১ উন্প। 


একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা ২৩ ঘণ্টাস্তব সেব্য 1 
এল্ফেঁড, এল্‌, লুমিস্‌, এম, ডি, (নিউইয়ার্ক )। 
২। টিং ভিবাট্রাই ভিবিভি ..* *** ১২ ডাম। 
-_ একোনাইট রি ** ই ভম। 
-- জিঞ্জিবাবিস্‌ *** *** ৫ই ডুমি। 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ ॥' ১৯ 


হৃদৃকপাঁটের পীড়া দহ হৃদ্পিখ্ডের বিৰৃদ্ধি হইলে ১৫ মিনিম 
মাত্রায় আহারের ছুই ঘণ্টা পরে প্রত্যহ তিন মাজা সেব্য। 
(প্রঃ জে, এম্‌, ডেকষ্টা এম ডি, ফিলাডেল্ফিয়। )। 


৩। টিং ডিজিটেলিস নি ১--২ ডাঁম। 
»" কার্ডেমাম কোং ৮, ১ ৩ ডাম। 
এসিড্‌ হাইডুসায়েনিক্‌ ডিল্‌ »* ১৫ মিনিম। 
একোয়া ক্যাম্ফর »* সমহি ৮ ওন্স। 


উ অংশ মাত্রায় প্রত্যহ তিগ দাগ সেব্য। (ডাঃ ট্যানাব) 


৪। ইন্ফিউশন্‌ বু 2 ** ৭ই উদ্দ। 
পটাশ নাইট্রাস ব ১০ ২ ভাম। 
এসিড্‌ হাইডুসায়েনিক ডিল »* ১৪ মিনিম। 
সিরাপ অর্ান্সাই টু »* ২ ডাম। 

হৃদ্পিপ্ডেব অতাধিক কার্ধ্যসহ বিবৃদ্ধি হইলে ই উন্দ মাত্রায় 
প্রত্যেক ২৩ ঘণ্টান্তর সেব্য। (ডাঃ কপ্ল্যাও) 

৫। পটাশ আইওডাইড্‌ *** ০২ ৩ গ্রেণ। 

- কবোমাইড্‌ ৮ ৫--১০ গ্রেণ। 
সিবাপ অরেম্সাউ ৮ ১ ৯ ড্রাম? 
একোয়। ৮" সমষ্টি ১ ওন্স। 


একমাত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্র! সেব্য। 
(ডাঃ শ্সিথ» এও ভেভিস্) 
| দোড়। ব্রোমাইড্‌ ৯৪৯ ১০ ঠ্েণ । 
-- আইওডাইভ্‌ ... ৩-- € গ্রেণ। 


৯৩ 


১১৭ বাবস্থা-সংগ্রহ। 
সিবাপ অরেন্দাই রি »৯ ১ ড্রাম। 


একোয়া নি ** ২ ওন্দ। 
একমাত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্র! সেব্য। (এ) 
৭। টিং প্রুনাই ভার্জিন *** ৩--৬ ডাম। 
একোৌঁয়া যী সমষ্টি ৮ ওন্দ। 
১ ওন্স মাত্রায় প্রত্যেক ৪1৬৮ ঘন্টা অন্তর সেব্)। 
(ডাঃ ন্যাফি.) 
৮। প্রশ্বাই এসিটাস্‌ ক ১১ ২ ড্রাম। 
পাল্ভ ওপিয়াই ৮১ *** ৫ গ্রেণ। 
কন্ফেক্শিও বোঁজ **- যথা প্রয়োজন । 


২* বটাকা, প্রত্যহ তিন বটাক। সেব্য। € হৃদপিণ্ডের 
সক্কোচক এবং অবসাঁদক )। 
(ডাঃ হেন্রি হার্টশরন্‌ ফিলাডেল্ফিয়া )। 


৯। এস্পারাঁজিন রি **৮১০ গ্রেণ। 
পটাশ ব্রোমাইড্‌ ৮ ১০ ২ ড্াম। 
শর্কর! টে **১ ৩ ডাম। 

৯০ পুরিয়া, প্রত্যহ তিন পুবিষা সেব্য। 
(ভাঃ এম, আই, ম্যাট্ল্যাক্‌ ) 





ব্যধস্থা-সংগ্রহ্‌ ৯১২ 
08:9188, 1770000910168 2100. 1১070901615, 
(কার্ডাইটিস্‌, এপ্ডোকার্ডাইটিদ্‌ এবং পেরি- 
কার্ডাইটিস) হুদ্‌পিগুপ্রদাহ, হুদ্‌পিপাভ্যন্তর- 
প্রদাহ, হৃদে্ট প্রদাহ । 
বাবহৃত ওষধের তালীকা। 
একোঁনাইট, ডিজিটেলিস্‌, ওপিয়াম, পটাশ আইওভাইড্‌, 
কুইনাইন, সেলিসিন, সৌডি সাল্ফোকার্বলাস, সিলি, ভিক্াট্রুই 
ভিরিভি। 


নৃতন ওষধ! 
ব্রাইওনিয়া (13750219 ), টি" ১--১০ মিনিম মাঁআ। অবসাঁদক, 
মৃছবিবেচক। 
সেলিসিলিক এসিড (324105]10 4010 ), ১০--২০ গ্রেণ মাত্রা। 
অবসাদক, পচন নিবাঁরক, উত্তাপহাবক। 


সোডি দেলিসিলাস (9০৭০১ 381105179) ১০-_-৩* গ্রেণ মাত্রা । 
অবসাদক, পচন নিবারক, উত্তাপনাশক। 
বাহ্যিক প্রযোগ । 
ফোস্কা উৎপাদন, পুল্টিস্‌, টার্পেন্টাইন ই । 
ধাতজনিত হদ্পিও প্রদাহ (500১5577860 08731618), 
কল্চিকাম্‌, হাইড্রার্জিরাই, ওপিয়াম, কুইনি-দাল্ফ, সেলিসিন, 
সোডি সেলিস্লাস্‌, উত্তেজক ওঁষ্‌ধ । 
বাহ্যিক প্রয়োগ । ফোফা উৎপার্দন। 
চিকিৎসা বিষয়ক টীকা । 
বাতজনিত এপ্রোকার্ভাইটিসে সেলিসিলিক এসিড্‌ এবং সোঁডি 
সেলিদিহেট ব্যবহার্য্য। 


১১২ ব্যবস্থা-সংশ্রহ 1 


বোগী সবলকায় হইলে হৃদ্পিণ্ডোপরি স্থানিক প্রয়োগ যথা-- 
সিনাঁপিজ্ম ইত্যাদি বিশেষ ফলপ্রদ। 

হঠাৎ হৃদপিণ্ডের পীডা প্রকাশ পাইলে ডিজিটেলিন, এমনিয়! 
অথবা এলকোহল । 

ওপিয়াম এবং ক্লৌবাল হাইডুাস অপেক্ষা স্থানিক প্রয়োগ 
কটন উল, পোল্টিস, একোঁনাইট এবং বেলাঁডনা বিশেষ 
উপকারী । 

ক্ষতযুক্ত এপ্টোকার্ডটিস বোগে ওপিয়ামসহ সোডি সাল্ফো- 
কার্বলাদ (৩০ গ্রেণ মাত্রায় প্রতাহ ৪ বাব) এবং কুইনাইন 
(১* গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যহ তিন বাঁব ) ব্যবহাবে বিশেষ ফল দর্শে। 

সতর্কতা_উত্তেজক ওঁষধ সমূহ বিশেষ সতর্কতার সহিত 
ব্যবহাঁৰ করা উচিত কারণ ইহাতে হদ্পিণ্ডের উত্তেজনা! প্রকাশ 
পায়। 

পেরিকার্ডাইটিস্‌ ( হৃদ্বেষ্ট-প্রদাহ। 

বেদন। নিবাবণ জন্য গবম পোল্টিস এবং মঞ্চিয়া (8-২ গ্রেণ) 
ত্বকনিয়ে পিচকাঁবী দ্বাবা প্রযোজ্য । 

হ্বদ্পিগ্ড অবসন্ন হইলে ১০ মিনিম মাত্রায় টিং ডিজিটেলিস 
ব্যবহাব করা উচিত। ১* গ্রেণ মাত্রায় ক্লোরাল হাইডাস ও 
ইহার সছিত ব্যবহাঁৰ কব! যাইতে পারে। 

সতর্কতার সহিত হৃদ্পি্ডোপবি বিষ্টার প্রক্লোগ কর! উচিত। 

পেবি কার্ডিয়াম ( হাছেষ্ট ) মধ্যে জল সঞ্চিত (0068507 ) 
হইলে ট্রোকাঁর কেনিউলা দ্বারা বাহিৰ করা আবশ্তক। 


১1 সোডি সেলিসিলাস ** ১১ শ্রোেখ। 
স্পিরিট ক্রোবকরম ₹., ১৫--২০ মিনিম। 


বাবস্থা-সংগ্রহ ৭ ১১৩ 


সিরাপ টলু ৮৮, ১ ড্রাম। 
একোধ! মর ১, ১ উন্প। 
একমাত্র, বাতনিত হেষ্ট প্রদাহে প্রত্যেক মাত্র! ৩৪ ঘণ্টা! 
অস্তৰ সেব্য। 


২। পটাস বাইকার্ধ 2 ১. ১০ গ্রেণ। 
ম্পিবিট এমন এবোমেটিক ১৫_-২০ মিনিম। 
লাইকব মধিঘা হাই-্রক্লোবাস .** ১০ মিনিমা। 
ম্পিবিট ইথাব সাল্ফ ... ১০--২০ মিনিম। 
টিং ডিজিটেলিন 8 ১... ৫ মিনিম। 
একোধঘা! ৫ ১" ১ উন্দ। 

একমাত্র, প্রতোক মাত্র। ৩।৪ ঘণ্টাস্তব সেব্য। 

5.| টিং ভিবাটাই ভিবিডি ১১ ৯ ডাঁম। 
-_ ওপিষাই ও .. ১ ডাম। 
সোডি বাইকার্তব ্ ১. ই ডাম। 
শর্কবা ৭ ***: ৪ ড্রাম। 
একোয! ঠা **ত ৬ ওন্স। 


স্র্বেষ্ট প্রদাহে ২ ন্ন মাত্রা ২৩ ঘণ্টান্তব সেব্য। 


৯1 লাইকব এমনি এসিটেটিন ০ ৯ ডাম। 
টিং একোঁনাইট ৮০১ ২৪ মিনিম। 
পটাস ব্রোমাইড, - ১০:€ গ্রেণ। 
টিং ডিজিটেলিস **. ৫ মিনিম। 
স্পিরিট ক্লোবকবম ... ১৫_-৩০ মিনিম। 
একোয়া ০০ ০ ১ ৬ন্স। 


গকমাত্রা, হদ্বেষ্ট প্রদাহে প্রত্যেক মাত তিন ঘণ্টাস্তর সেব্য। 


১১৪ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 
৫1 পটাঁশ বাইকার্ব ৯ ১৯২০ গ্রেণ। 


ভাইনম কল্চিসাই ... ১০ -৩০ মিনি । 
শ্পিরিট ক্লোরফরমা ২. ১০--৩০ মিনিম। 
একোয়া ০ ১৮১ ক্স । 


একমাত্রা, বাঁতসহ হৃদ্পিও প্রদাহে প্রত্যেক মাত্রা তিন 
প্টাস্তর সেব্য। 


৬। স্পিরিট এমন এবৌমেটিক ৮ ই ডম। 
পটাশ বাইকার্ক ১২ ডাম। 
স্পিরিট ক্লোরুবম ** ২__৩ ড্রাম? 
টিং হায়েসায়েমাস  ** ৩--৬ ডাঁম ' 
সিবাপ অবেন্লাই লি ১. ১ ওন্স। 
একোয়া রঃ »১১৮ উন । 
১ গুদ মায় প্রত্যেক ৪ ঘণ্টাস্তর সেব্য। ( ভাঁং ট্যানাৰ ) 
৭। ওপিয়াম তত ১০১ গ্রেণ। 
একমাত্রা, বেদনা নিবাবণের জন্য প্রত্যেক মাত্রা! ৩1৪৬৮ 
ঘণ্টাস্তর সেব্য। (ডাঃ এ, টি, ওয়াটার্স) 
৮। টিং ডিজিটেলিস 2৮ »** ১০ মিনিম। 
»্" হায়েসায়েমাস - ১০--২০ মিনিম। 
একোয়া ১**: ১ তন্ন । 
একমাত্রা, হৃদেষ্ ্রদাহেব পরব লক্ষণ নিবারণ হইলে পৰ 
প্রন্যেক মাত্রা ৬৪ ঘণ্টান্তর সেব্য। (ডাঃ আই, হোপ) 
টিং ডিজিটেলিদ 4 ,.১ ৫ মিনিম। 
অক্সিমেল্‌ সিলি 8 *** ১ ডুঁম। 
একোয়। 551 ** ১ ওন্স। 


একমাঁত্রা, মুত্রকারকরূপে প্রত্যেক মাত্র! ২৩ ঘণ্টাস্তর সেব্য। 


ব্যবস্থী-সংগ্রহ।' ১১৪ 


১০1 হাইড্রার্জিরাই সাব ক্লোরাইড ** ই গ্রেণ। 
পাল্ভ এন্টিমনি র ১০১ গ্রেণ। 
এক পুরিয়া, প্রবল হৃঘেষটপ্রদাহে প্রত্যেক পুরিয্া ২ ঘণ্টান্তর 
সেব্য। 


১১। পটাশ আইওডাইড্‌  ,** ৩-_৫ গ্রেণ। 
টিং সিলি 43 ২০--৩০ মিনিম। 
ইন্ফিউশন্‌ বু ন্ ১১১ খন্স। 

একমাত্র, পুরাতন হৃছেষ্ট প্রদাহে প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য। 
(ডাঃ ন্যাফি ) 

১২। সোডি সাঁল্ফৌকার্কালাস-.. ১০ -৩০ গ্রেণ। 
একোয়া রা ১১১ উন্স। 

একমাত্রা, 

১৩। এমন কার্ধ ১০৫ গ্রেণ। 
ম্পিবিট ক্লোরফরম "" ,.. ৩০ মিনিম। 
টিং মাক্ষ চর ২০-_-৩৭ মিনিম। 
স্পিরিট ইথাঁর সাল্ফ ... .. ২০ মিনিম। 
একোয়া ৮৪ ০» ১ ওুন্স। 


একমাত্র, কোঁলাপৃস (হিমাঙ্গ) অবস্থায় প্রত্যেক মাত্র! হাত 
ঘণ্টাস্তর সেব্য। 


১৪ | মফিয়া »* ত গ্রেণ। 
অত্যন্ত বেদনা হইলে ত্বক নিষ্নে পিচকারী দ্বারা ব্যবহার্ধ্য। 
(ডাঃ পল্‌) 

১৫। ক্লোরাল হাইভুন্‌ ৫ ২০-+৩০ গ্রেণ। 


মিরাপ অরেন্সাই »* ১ ডাম। 


১১৪ ব্যবস্থা সংগ্রহ! 


একো তত কত সি ওঁন্স | 
একমাত্রা, নিদ্রাৰ অভাব হইলে বাত্রে শয়নকালে সেব্য । 
(ভাঁঃ পল) 

১৬। সেলিপিন ক ১০--২০ গ্রেণ। 


একমাত্রা, বাঁতসংযুক্ত হদ্পিপ প্রদাহে প্রভোক মাত্রা ৪ ঘণ্টা 
অন্তব সেব্য। 


১৭। কুইনি সাল্ফ রি ... হই গ্রেণ। 
পটাঁশ বাইকার্ব রঃ ০ ২০ শ্রেণ। 
মিউদিলেজ ৪ ডাম -১ উন্দ। 


একমাত্রা, বাঁতসতমূক্ত জদেই প্রদাহে প্রত্যেক মাত্রা ৪ ঘণ্টা 
অন্তন সেব্য। 


105 1)02 07৮10100101 110৮৮, 
ক্যাটি ডিজেনাবেশন অব্‌ দি হার্ট। 
(হৃদপিণ্ডের মদাপকৃষ্টতা )। 
ব্যবহৃত ওধধেব তালীকা। 
এদিড, আর্নেনিযাপাই, আর্গট, ফিবাম্‌, টিং ফেণ্পাক্লোবা- 
ই, পটাশ আইওডাইড, ট্টিকৃনিষ1। 
নতন ওষ1। 
সিমিসিফিউগা (085791058% )১ একট্রীক্ট লিকুইভ্‌ ই ২ 
ভম মাত্র!। হ্বদ্পিণ্ডেব বলকাঁবক । 
স্রোফ্যাগ্ভাস (86:০08জ9)স১ ), টিং ১_-১০ মিনিম মাত্রা । দূ 
পিণ্ডেব বলক!বক, ও মৃত্রকারক। 


বাধস্থা-সংগ্রহ । ১৮৭ 


চিকিৎসা বিষয়ক টীকা। 
এই রোগে ডারলাইজ্ড আয়রণ, ফক্ষরাস (অল্পমাত্রায় ), 
এবং ট্রিকনিয়া বিশেষ উপকারী । মুত্র যন্ত্র এবং যক্কতের ক্রিয়ার 
দিকে বিশেষ লক্ষ রাঁখ। উচিত, কার্ণ হ্পিণ্ডের ক্রিয়! হ্র্ধবল 
হইলে উক্ত যন্দ্ধয়ে রক্তাধিক্য হইতে পারে। 
হৃদুপিণ্ডেব অবসন্নতা লক্ষিত হইলে-উত্তেজক ওষধ প্রয়োগ 
কর। নিতান্ত কর্তব্য । 


১। টিং ফেরিপার ক্লৌবাইড্‌ »* ১০ মিনিম। 
স্পিরিট ইথার সাল্ফ ... ,.. ১০ মিনিম। 
সিরাপ অরেন্সাই ২... ১ ড্রাম। 
একোয়! ্ ১৮১ উন্দ। 


'একমাত্রা, প্রত্যহ তিনমাত্রা সেবা। 
(ডাঃ এ, টি, এইচ, ওয়াটার্স লিভারপুল )। 


২। লাইকর আর্সেনিকেলিস .*, ৩--৫ মিনিম। 
ইনফিউশন্‌ জেন্সিযাম কোং ১. ১ উক্স। 
একমাত্রা, প্রত্যহ তিনমাত্র!। সেব্য। (ডাঃ লকি)। 
৩। একস্রাক্ট সিমিসিফিউগ৷ কি ৮ ইহ ড্াম। 
একোয় ** **:১ ঝুন্দ। 
এক মাত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য। (ডাঃ বার্থলো )। 
৪) একট্টাক্ট আর্গট লিকুইড্‌ ** ১০৩০ মিনিম। 
একোয়! আরেন্সাই ... *১১১ ন্প। 
একমাত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য। (ডা: ওয়েরিং করেন্)। 
৫। পটাশ আইওডাইভ  ... ০০৫ গ্রেণ। 


স্পিরিট ইথার সাল্ফ **.. ১০--৩০ মিনিম। 


ই ব্যবস্থী-পংগ্রহ্‌। 
টিং ডিজিটেলিস্‌ ্ৈ *** ৫ মিনিম। 
একোয়া 2 »**১ এন্স। 
একমাত্রা, মেদাপকৃষ্টতার প্রথম অবস্থায় প্রত্যহ তিন দাগ 
সেব্য। 


৬। টিং ষ্টোফ্যাস্থাস্‌ 5 ৫-১০ মিনি্মি। 
একোয়। ফ্লোরফরম্‌ন ... *** ৯ উদ্ধা। 
একমাত্রা, মেদীপরষ্ঠতা হেতু হৃদপিণ্ড অবসন্ন হইলে প্রত্যহ 
৩৪ মাত্রা! সেব্য। (ডাঃ হ্তাফি )। 
ঘ। লাঁইকব হিক্নিয়া *** ৩--৫ মিনিম। 
টিং জেন্শিযান্‌ কোং .*. ই-১ ডুম। 
স্পিরিট ইথাব সাল্ফ ... .১. ২০ মিনিম। 


ইন্ফিউশন্‌ কেস্কেবিলা অথবা একোয়া ১ এন্স। 
একমাত্র, প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য। (ডাঃ ফিলিপম্)। 


1১810109001 


প্যাল্পিটেশন্‌, (হৃদ্স্পন্দন )। 
ব্যবহৃত ওুঁষধেব তালীকা। 
একোঁনাইট, বেলাডনা, ক্যাম্কব, ক্যানাঁবিস্‌, ডিজিটেলিস। 
হায়েদায়েমান্‌্, মিস, পটাশ ব্রোমাইভ, সেনেগ!, ভেলেবিয়া- 
নেট্স্‌, ভিরাষট্রাম ভিরিডি। 


নুতন ওষধ। 
এডনিস্‌ (৫0015), টিং ৫ মিনিম--১ ডাম মাত্রা, হদ্পিণ্ডের 
বলগকারক, মৃত্রকারক। 


ব্যবস্থীসংগ্রহ। ১১৯ 

ক্যাক্টাস্‌ গ্র্যাপ্ডিক্লোরা (08903 0:8511101% )) টিং ১--১০ 

মিনিম মাত্রা, হৃদপিণ্ডের বলকাবক। 
সিমিসিফিউগা। (0110101005% ), লিকুইভ্একট্ণাক্ট ই-১ ড্রাম, 

মাত্রা, হৃদ্‌পিণ্ডেব বলকাবক। 
কন্ভেলেরিয়া (0০0৮21181% ) ১৫২০ মিনিম মাত্রা, হৃদ 

পিণ্ডের উত্তেজক, মুত্রকাবক। 
প্রুনাই ভাঞজিনিয়। । 1১ 0101 ড77101%) টিং ২০.-৬০ মিনিম 

মাত্রা, হৃদপিণ্ডের বলকারক। 

বাহ্যিক প্রয়োগ । 

এমগ্লযাষ্টাম্‌ বেলাডনা, আইস্ব্যাগ, ক্যারটিড্‌ ধমনীতে এবং 

নিউমোগ্যাষ্টিক ধমনীতে সঞ্চাপন। 
চিকিৎসা বিষযক টাকা। 

উত্তেজক উধষধ সহ অবসাদক ওষধ যথা ইগার, নাইটি.ক- 
ইথার, টিং লৌবিলিঘ। ইথাব, এমন বোমাইভ এবং বায়ুনিঃসারক 
ও এমনিয়া সহিত অবসাদক ওষধ প্রয়োগে বিশেষ উপকার 
দর্শে। 

হাদ্‌পিণ্ডের বেগ কমাইবাব জন্য একোনাইট, হাইডুসায়েনিক্‌ 
ধসিড্‌ ভিল্‌, ভিরাট্রাম ভিরিডি এবং ডিজিটেলিস ব্যবহার্য্য। 

ক্ষীন স্পন্দনে সম্ুল্, ক্যা্টব, ভেলেরিয়ান, এলকোহল, 
এমনিয়।! অথব! টিংচার লেভেগাব কোং প্রয়োগে উপকার প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। 

স্বদ্পিণ্ডের গতি মূ হইলে এমিল নাইটেটে, এল্কেলাইস 
নাইট্রেট এবং নাইট্রগলিমলারিন ব্যবহাধ্য। 


3৯ ব্যধস্থাসংগ্রহ। 


১। পটাশ ব্রোমাইভ ০ *** ১৫ গ্রেণ। 
টিং ডিজিটেলিস্‌ ৪ ** ৫ মিনিম। 
একোয়া পা ৮১ তন্দ। 


একমাত্রা, প্রত্যহ তিনমাত্রা সেবা । (ডাঃ ফদার গিল্‌) 


২। পটাশ ব্রোমাইড রন ** ৫ই ভুমি। 
টিং ডিজিটেলিস্‌ *** ০১ হই ডাম। 
ইন্ফিউশন্‌ কেস্কেরিলা৷ ... “৪ ওঁন্স। 


২ ড্রাম মাত্রায় প্রত্যহ ২৩ বাঁব সেব্য। (ডাঃ জে, এম, ডেকষ্টান) 


৩। পালভ্‌ ডিজিটেলিস্‌ ... *** ১০ গ্রেণ। 
_ কল্চিপাই সেমিন। ০০ ২০ গ্রেণ। 
সোডি বাইকার্ধ রঃ ** ৩০ গ্রেণ। 


একট্রা্ট হাযেসায়েমাস ... যথা প্রয়োজন । 
২* বাকা, প্রত্যহ ২ বটীক! সেব্য। (ভাঃ এইচ, এম, বাউডিচ) 
৪। এসাঁফেটিডা ১০৯ **:৪৬ গ্রেণ। 
পাল্ভ ভিজিটেলিস **. ১১ ৩ শ্রেণ। 
একষ্রান্ট ভেলেবিয়ান্‌ অথবা জেন্‌- 
শিষান্‌ ** "৮ গ্রেণ। 
১৮ বটীকা, স্নায়বীঘ হৃদ্স্পন্দনে প্রাতে এবং সন্ধ্যাকালে 
ই বটীকা সেব্য। (ডাঃ বুচুট্ট)। 
৫। টিং বেলেডনা ্ ১০--১৫ মিনিম। 
ম্পিরিট এমন এরোমেটিক *** ২৭ মিনিম। 
একোয়া ৪ ১১১ গুন্স। 


একমাত্রাঃ প্রত্যহ ৪ মাত্রা সেব্য । 


ব্যবস্থা-দংগ্রহ। ৯২১ 


৬। ইন্ফিউশন্‌ ডিজিটেলিস্‌ “০১১২ ডাম। 

একোযা এনিথাই ১১১. সমষ্টি ৮ ওন্স। 
$ অংশ মাত্রায় প্রত্যেক ২৩৪ ঘণ্টাস্তর সেব্য। (ডাঃ ট্যানাব) 

৭। টিং ডিজিটেলিম্‌ ০ ১--২ ড্রাম। 

-- কার্ডেমাম কোং *** ৩-৪ ড্রাম। 
এসিড্‌ হাইডুসাষেনিক্‌ ডিল্‌ ..* ২০ মিনিম। 
একোযা ০** ০৮ ৮ উন্ন। 

১ গুন্ন মাত্রাষ প্রত্যহ তিন দাগ সেব্য। (&) 

৮ একট্রাক্ট কেনাবিশ্‌ ইণ্ডিক! $--১ গ্রেণ। 

-_ বেলাডনা ৯০, ** সঁ গ্রেণ। 
-” হাষেসাযেমীস্‌ .- ০৪ গ্রেণ। 
একবটীকা, প্রত্যহ ২১ বাক সেব্য। (খই) 

৯। ফেবি এটু এমনি সাইট্রেটিস্‌ «৪০ গ্রেণ। 
লাইকব ষ্টি.ক্নিয়া :** ,.. ৩০ মিনিম। 
ইন্ফিউশন্‌ কোযাশিষ! ... ৮ উন্স। 

১ ওন্দ মাত্রায় প্রত্যহ তিন বাঁব সেবা। (ডাঃ ট্যানাব) 
১০। টিং ডিজিটেলিম্‌ তত ২২ ২০৪০ মিনিম। 
_ হাষেসাযেমাস  ** ১_-১২ ড্রাম 
একোধা ক্যাম্ষর রি ৪ উন্স। 
বিবৃদ্ধি সহ হৃদ্‌স্পন্দনে ১ ওঁন্স মাত্রীগ প্রত্যহ তিনবাব সেব্য। 
(ডাঃ জয)। 
১১। লাইকরফেরি পারক্লোরাইড্‌ ০ ই ড্রাম । 
টিং ডিজিটেলিস তত ০০০ ৩৩ মিনিম। 


১১ 


১২২ ব্যবস্থী সংগ্রহ । 


সিরাপ টলু ক ১৮ ই ওন্স। 
একোষ৷ ব সমষ্টি ৬ ওন্স। 
১ ওন্স মাতরাষ প্রত্যহ ৩ বার সেব্য। 

১২। সোডি বাইকার্ *** *** ই ডাম। 
এমন কার্ক রঃ ০,১৪০ গ্রোথ । 
একট্াক্ট ট্যাবাক্সিসাই ** ১০ ই উন্দ। 
স্পিবিট ইথার নাইটি ২০. ৬ ড্রাম। 
টিং কার্ডেমোম কোং .. ১ উন্দ। 
একোবা মেন্তপিপ রর ** ৯২ উন্ন। 


১ উন্স মাত্রীয প্রত্যহ তিন দাগ সেব্য। (ডাঃ বিসলি )। 


১৩। মফিষ! সাল্ফ -* ১৬ গ্রেণ। 
এন্রোপিবা সাল্ফ 5 ০১. গ্রেণ। 
পরিশ্রত জল তি ১১১ ওন্স। 


ফিল্টাব কননান্তর হিষ্টিবিথ। বৌগগ্রাস্থ বোঁগীব হৃদপিণ্ডের 
কার্ষ্য ভরত এবং অসম হইলে ৫ মিনিম মাত্রায় চর্মনিম্নে পিচকাবী 
দ্বাব। প্রবোগ কবিতে হইবে। (ডাঃ রবাট বার্থলো )। 





৪৮019, [01908,503 01 09 1768. 
ভ্যল্ভিউলার ডিজিজ্জে অব. দি হাটি) 
হৃদকপাটের পীড়া সমূহ। 
ব্যবহৃত ওযধেব তালীকা ! 
একোনাইট., আর্সেনিক এসিড, বেলাডনা, ডিজিটেলিস্‌ঃ 
মত্রকারুক ওঁষব, মফিযা, সেনেগা, স্পিবিট ইথাব সাল্ফ, স্পিবিট 


বাবস্থা-সংগ্রহ। ১২৩ 


এমন এবোমেটিক, টিং ফেরি পার ক্লোরাইভ্‌, ভিরাট্রাম ভিরিডি, 
জিন্সাই সাল্ফ। 


নৃতন ওষধ। 
এডনিস্‌ (44975 ), টিং ৫ মিনিম--১ ডাম মাত্রা, হুদপিণডেব 
ব্লকারক, মৃত্রকারক। 


এন্টিপাইরিন € £0৮])50179 ), ৪--৩” গ্রেণ মাত্রা, উত্তাপ 
ভাবক, শ্নাঘবীয় অবসাঁদক। 

ক্যাকিন (0290109 )১৪ গ্রেণ মাত!, হুদপিণ্ডেব বলকাঁবক, 
উত্তেজক, মুত্রকার্ক। 

ক্লোর্যালমাইড্‌ € 00197910109), ২*-৫০ গ্রেণ মাত্রা, 
নিদ্রাকাবক, ব্দেন নিবাবক। 

কন্ভেলেরিযা (092৮8118715), ১৫--২০ মিনিম মাত্রা, উত্তে- 
অক, মুত্রকাব্ক | 

জেবাবেণ্তি (৪৮০:০901), টিং ৩০_-৬* মিনিম মাতা, মৃত্র- 
কাঁবক, ঘর্মকাবক, অব্দাদক । 

নাইট্গ্রিসারিন (1৮০015০০770 ), ১ পাবসেন্ট সোলিউশনেৰ 
১ মিনিম মাত্রা, হৃদপিণ্ডের উত্তেজক, আক্ষেপ নিবারক। 

প্যারালডিহাইভ্‌ (72105]19), ১৫-৫* মিনিম মাত্রা, 
নিদ্রাকারক। 

কুইব্যাকো (000:2৫1)9), ই--১ ড্াম মাত্রা, শ্বীসকষ্ু 
নিবাবক। 

ষ্টোফোস্থা্গ (98:0000070005 ), ১--১০ মিনিম মাত্রা, হ্দ্‌- 
পিণ্ডেব-বলকারক, মুত্রকারক | 

সাল্ফনেল্‌ (১91])1,01721 )১ ১৫--৩০ গ্রেণ মাত্রা, নিদ্রাকারক 
এবং অবস্দক। 


১২৪ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


ইরিথোক্রিয়াম ( মাতে 8০01০০আ), টিং ৫--১০ মিনিম মাত্রা, 

হৃদ্বোগ জন্য শৌথে এবং মাইটাল রোগে হৃদপিণ্ডের বল- 

কারক এবং মুত্রকাঁরক ৷ 

চিকিৎস। বিষয়ক টীকা। 

মাইট্রাল কপাটের পীডা হইলে ইথাবের সহিত টিং ডিজি- 
টেলিস ১০ মিনিম মাত্রার ব্যবহাব কবিলে হৃদস্পন্দন উপশমিত 
হয়। 

ইথাব, অস্থাধী উত্তেজক গ্ষধ, অল্পমাত্রায় ওপিয়াম, এবং 
বেলাডনা, হৃদ্পিণ্ডোপবি বেলাঁডনাব স্থানিক প্রয়োগ এওটিক 
কপাটেব পীড়াষ বিশেষ প্রযৌজনীয়। 

হৃদ্পিণ্ডের বেদনা নিবাব্ণ জন্য ব্রোমাইডস্‌, ইথার ও এমনিয়া 
আভ্তান্তরীক এবং কপিং, জোকবদান (1,9901)9৯), মাষ্টার্ড, উ।্পে- 
্টাইন এবং আইওডিন স্থানিক প্রধোগে উপকাঁব দর্শে। 

বোগেব উপশম দৃষ্ট হইলে আর্সেনিকসহ লৌহেব প্রয়োগৰপ, 
ট্িকনিয়া, কুইনাইন এবং ধাতব অন্তর, প্রুনাই ভার্জিনিয়ার সিবাপ, 
টিংচার এবং ইন্ফিউশন্‌ বিশেষ উপকাবী। 

ক্যাপিলাবী ব্রস্কাইটিদ্‌ সহ ফুক্ষ,সেব রক্তাধিক্য হইলে বমন 
কারক মাত্রায় ইপিকাক এবং জিন্সাই সাল্ফ প্রযোগে বিশেষ 
কল দর্শে। 

হৃদ্‌কপাটের পীডাসহ আভ্যন্তবিক যন্ত্রের রক্তাবিক্য ও শোখ 
প্রকাশ পাইলে মৃত্রকাবক ওঁষধ যথা -- পটাশ সল্ট, ডিজিটেলিল্‌, 
দিলি, ক্রমটপ্স, চিমাফাইলাম্‌, স্পিরিট ইথার নাইটি এবং 
জুনিপার ও পিত্তনিঃসারক বিরেচক ওষধ যথা__পাল্ভ স্ক্যামনি 
কোং (২০৪০ গ্রেণ), পাল্ভ জ্যালাপ কোং ২৪_-৪০ গ্রেণ), 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ । ১২৫ 


পটাশ বাইটার্ট €(১--২ ডরঁম ), মেগ্নেসিয়া সাল্ফ, ইলেটিরিয়াম, 
সেন! এবং গ্যান্োজ ব্যবহার করা উচিত। 

শ্বাসকষ্ট এবং অনিদ্রা নিবাবণ জন্য ত্বক নিয়ে পিচকারী দ্বারা 
মফিয়! (ও গ্রেণ ) প্রধোগে অত্যাশ্চর্য্য ফল দর্শে। 

কোন কোন দম পটাশ রোমাইড এবং ক্লৌবাল হাইড্রাস 
একজ্রে বা পৃথকবপে ব্যবহাঁবে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

নৃতন ওষধেব মধ্যে সাল্ফোন্যাল ও ইউবিথেন (১৬--৬* 
গ্রেণ মাত্রায ) অত্যন্ত উপকাবী এবং প্যাবাল্ডিহাইডও ব্যবহার 
করা যাইতে পাবে। কিন্তু নূতন ওষধ কযেকটা সতর্কতার সহিত 
ব্যবহার্য । 

স্বীসকষ্ট নিবাবণ জন্য ব্োমাইড অব পটাশিয়াম সহ অন্ত 
অবসাদক ওষব যথা-_নাহটুগ্রিসাবিন প্রযোগ করা যাইতে পারে। 

খর্ূপিণ্ডের পীভা সহ সার্কঙ্গি ক শোথ প্রকাশ পাইলে ডিজি- 
টেলিদ্‌ সর্বোৎরুষ্ট বধ 

ক্যাফিন্‌, কন্তভেলেবিবাঁ, স্্োফ্যান্থাস, এডনিদ্‌ এবং ক্যাস্কা 
€ ইরিখোফ্রিয়াম্‌ ) ব্যবহারে উপকার পাঁওযা! যায়। 

মাইট্াল্‌ কপাটেব অবস্টীকৃশন্‌ এব রিগার্জিটেশনে ডিজি- 
টেলিস্‌ অতি উত্তম উবধ। 

এওরিক বিগার্জিটেশনে এমনিযা এবং ইথার ব্যবহাৰ করা 
উচিত। 

এওটিক অবষ্টাক্শনে ডিজিটেলিস ব্যবহার হয় না কিন্তু 
কখন কথন হৃদ্‌পিগুকে সবল কবিবাৰ ও প্রশারণ নিবারণ জন্ত 
উত্তেঙ্গক ওষখসহ প্রত্মোগ করা যাইতে পাবে। হৃদপিণ্ডের মৃছ- 
গতি ছৃষ্টি ভইবা মাত্র ডিজিটেলিসের পরিবর্তে নক্সভমিকা ব্যব- 
হার করা কুর্তৃব্য। 


১২৬ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


ব্িগার্জিটেসন সহ হৃদপিণ্ডের বিবৃদ্ধি হইলে সেনেগা সহিত 
ক্যাফিন এবং অল্প মাত্রাম একোনাইট প্রযোগে উপকাব দর্শে 
কিন্ত কোন কোন সময় কযেক মিনিম নাইটুরিসাবিন কমালে 
ঢালিয! শ্বাস দ্বারা গ্রহণ কবিলে বিশেব উপকাৰ প্রাপ্ত হওপা যাঁম! 
জদ্কপাটেব পীভাঘ ডিজিটেনিসেব নিক্নলিথত প্রযোগবপ 


ব্যবহাব হয যথা-_ 


পাল্ভ ডিজিটেলিস ** ১7১ গ্রেণ মাতা 
টিং ডিজিটেলিস ৮৫৩০ মিনিম মাত্রা। 
ইন্ফিউশন্‌(ডিজিটেলিস * ১-ডাম মাত্রা। 
১। পাল্ভ ডিজিটেলিস ** »*. ২স্কুপল। 
ফেবি বিডাক্টাই না -*. ১ স্তুপল। 
কুইনি সাল্ফ 2 ** ১স্কুপল॥ 


২* বাকা, মাইট্রাল কপাটেব পীডাষ বলকাধকেব জন্য 


প্রত্যহ ২৩ বটীক। সেব্য। 
(ডাঃ এ, এল, লুমিস্‌ এম, ডি,) 


২। টিং ফেবি পাঁবক্লোবাইড্‌ ... ১০ মিনিম। 
-__- ডিজিটেলিস রঃ *** ১০ মিনিম। 
স্পিরিট ইথাব নাইটি,ক ,.. ১০ মিনিম। 
ইন্ফিউশন্‌ কোযাশিষ। ১ ওন্স। 
একমাত্রা, মাইট্রাল কপাটেব পীড়াঁধ প্রত'হ তিনমা্র। সেবা । 
(ডাঃ টি, হেডেন) 
৩) টিং ফেরি পাঁরক্লোবাইভ্‌ ,*» ১০ মিনিম 
লাইকর আর্সেনিকেলিস্‌ 


হাইড্রেক্লোবেটিস্‌ ... ৩ মিনিম। 


ব্যবস্থাসংগ্রহ ৷ ১২৭ 


লাইকব ষ্টিকৃনিষা ».. ৩যিনিম। 
ইন্ফিউশন্‌ কলম্বা **- ৮. ১ উন্ন। 
একমাত্রা, এওটিক কপাটেব পীড়াঁধ প্রত্যহ তিন দাঁগ আহাঁ- 
বান্তে সেব্য । (ডাঃ এইচ, পাই স্মিথ ) 

৪। স্পিবিট ইথাবিস্‌কোৎ . ... ই ড্রাম। 

-: এমন এবোমেটিক ১৫--২ৎ মিনিম। 

লাইকব ট্টিকনিয!. ... ,.. ৩ মিনিম। 

একোয ৮১ জল্ন। 


একমাত্রা, প্রত্যহ তিন মার! সেবা । এওটিক কপাটেব 
পীডাঘ এবং শ্বাসক্টে এই উষধ বাবহার্ধা। 


৫1 টি” ফেবিপাবাক্লোৌ বাইড্‌ ১০--১৫ মিনিম। 
--9জিটেনিপ ৫ মিনিম। 
ম্পিবিট ইথাব সান্ফ ... ২০ নিনিম। 
একোবা ১ উন্ন। 


একমাব!, মাইট্রীল কপাটেব পীভাষ প্রতাহ ৪ মাত্র সেব্য । 


৬। স্পিরিট এমন এবোমেটিক ... ২০ মিনিম। 
_  ইথাবিস কোং ***. ই ডাম। 
টিং ভেলেরিযান ৮ “১৫ মিনিম। 
পিবাপ্‌ অবেন্দাই পু ..* ১ ড্রাম । 
একো! --* ১ ও ন্ন। 


এক মাত্রা, এওটিক অবস্ীকূশন্‌ জনিত শীরঃ ঘূর্ণন ও হূর্ব্লতাঁ 
বর্তমান থাকিলে প্রত্যেক্ক মীত্রা ৩৪ ঘণ্টান্তব সেব্য। 
প্রেঠ এম, এস) বৌজেন্ষ্টিন্‌) 


১২৮ ব্যবস্থা-সংগ্রহ ! 


৭1 স্পিরিট ইথাবিস কোং :.. »*. ২ ডাম। 
টিং হায়েসায়েমাস রর ১ ১২ ড্াম। 
ডিকক্শন্‌ সেনেগা ১, »*. ৩ ডাম। 
মিশ্চুবা ক্যাম্ফব * সমষ্টি ৪ উন্ন। 
এওটিক স্পন্দনে ১ গঁন্স মাত্রায় প্রতাহ ৩ মাত্রা সেব্য। 

(ডাঃ বার্লো ) 

৮। জিন্নাই সাল্ফ ৪ ১. ৩ গ্রেণ। 

একট্রাক্ট লুপুলাই -** ১.৮. ৬ গ্রেণ। 


৬ বটাকা, মাইট্রাল কপাঁটেব পীডান প্রত্যহ তিন বীক। 
সেব্য। জিন্নাই সাল্কেব মাত্রা ক্রমশঃ ৩ গ্রেণ পর্যন্ত বুদ্ধি কলা 


যাইতে পারে। (এ) 

৯ জ্িন্নাই সাল্ফ ্ ২__৩ গ্রেণ। 
ক্যাম্ষব - *৮ ১ গ্রেণ। 
একষ্রাক্ট হাবেণাষেমীস *** ২ গ্রেণ। 

২ বটাকা, মাইট্রাল কপাটেব পীড়া সহ হৃদ্স্পন্দন বর্তমানন 
থাকিলে প্রত্যহ তিন বটাকা সেব্য। (প্র) 
১০। টিং ডিজিটেলিস *** ১.৮ ১ উন্ন। 

-- ভেলেবিয়ান তত *, ১ উন্দ। 
-_ ফেবি এসিটেটিস ... -** ১২ উন্ন। 


মাইট্রাল কপাটেব পীড়ায় ২৫ মিনিম মাত্রায় প্রত্যহ তিনবাব 
সেব্য। 


১১। ক্লোব্যাল্যামাইড্‌ রর ১৯ ২০ গ্রেণ। 
একমাত্র, শয়নকালে সেব্য। ( ডাঃপাইন্মিথ ) 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ ৷ ১২৯ 


১২। সাল্ফনেল ৯ ১৫--৩০ গ্রেণ। 
একমাত্রা, রাত্রি শয়নকালে গরম জল বা! চা সহিত সেব্য। 
ত্র) 
১৩। পটাশ আইওডাইড্‌ *** ০০:৩০ গ্রেণ। 
ক্লোবাল হাইড. *** ১ ড্রাম । 
একোধা *, ৬ ওঁন্দ। 
অবিবত শ্বাসকষ্টে ১ ওন্স মাত্রায় ৩৪ ঘণ্টাস্তব গেব্য। 
(প্রঃ সি) প্যাবিস্‌। 
১৪। এসিটাম সিলি - ১” ১ উন্ন। 
পটাশ বাইকার্ব রঃ ০ ১ই ডাম। 
একোয! সিনেমাম - »*:৮ওন্ন। 
কার্ডিঘাক শোথে মূত্রকাবকবূপে ১ গুন্ন মাত্রায় প্রত্যহ তিন 
বাব মেব্য। ( গ্রঃ এম, এস, বোজেনষ্টিন্‌) 
১৫। পটাশ এসিটাস্‌ ্ঃ .. ২ ডাম। 
টিং ফেবি এসিটেটিনা . .. ৪৫ মিনিম। 
সিবাপ বিয়াডাস্‌ **ত **. ৫ ডঁম। 
একোথা 2 ** ৬উন্ন। 
হুত্রোগে শোঁথ হইলে ই নস মাত্রা প্রত্যহ তিন বাঁব সেব্য। 
ই) 
১৩। ইন্ফিউশন ডিজিটেলিস .** উত্ন্স। 
ক্যাঁফিন সাইটাম ও ,,* ৩০ গ্রেন। 
টিং স্রোফ্যান্থাস রা ১ ৬৫ মিনিম। 


পটাশু এনিটাস্‌ : -* ১ ডাম। 


১৩৪ ব্যবস্থ সংগ্রহ। 


একোয়। ১, ২সন্স। 
হৃদৃকপাটের পীড়া হেতু শোথ হইলে ২ ুন্স মাত্রায় প্রত্যেক 
৪ ঘণ্টান্তব সেব্য। ( প্রঃ ফরত্রিপ্রার) 
১৭। পটাশ নাঈট্রাস তা *** ১০ গ্রেণ। 
টিং ডিজিটেলিস 2 »... ৫ মিনিম। 
»_ হাঁয়েসাষেমীস ৪৪ *, ১০ মিনিম। 
মিশ্চ,বা এমিগ্ডেলি ** ... ১ এন্দ। 
একমাত্র, হৃদ্রোগে শোঁথ হইলে প্রত্যেক মাতা! তিন ঘণ্ট। 
অন্তর সেব্য। (ডাঃ গ্রেত্ম্) 
১৮। পাল্ভ ভিজিটেলিস ₹*- ... ৮০ গ্রেণ। 
মিরা মিউবাগ ্ ০০ ৫ গ্রেণ। 
পাল্ভ ক্যাম্ষব "** ইডাম। 
কন্ফেক্শিও বোজ  *** '-* যথা প্রযোজন। 
৪০ বটাকা, হৃর্পিগ্ডেব যান্ত্রিক পীডায় প্রাতে এবং সন্ধ্যা 
কালে ছুই বটাকা সেব্য। (ডাঃ বুকু) প্যারিস। 
১৯৯। টিং ডিজিটেলিন টে ..* ৪২ ডামি। 
ভাইনম কল্চিকাম্‌ ** ... ১২ ড্রাম। 
পটাশ আইওডাইড ৮" *** ২ই ডীম। 
সিবাপ সিলি ৪৪১ ১১১ ১২ ওন্স। 
পবিশ্রুত জল রা ১৯ ২ই উন্ন। 
হৃদ্রোগে শোথ হইলে ১ ডাম মাত্রার প্রতাহ ৩৪ বাম সেব্য। 
(এ) 
২০। টিং এলোজ 8 *** ১ ডাম। 


-- সিলি 5১ »১ ১৫ মিনিম। 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ১৩১ 


টিং ডিজিটেলিস ঠঃ *০ ১৫ মিনিম। 
একো য়! তত ২.৯ ৩ওন্স। 
একমাত্র হৃদ্রোগে শৌথ হইলে প্রত্যেক দ্বিতীয় অথবা! তৃতীয 
দিবসে সেব্য। (এ) 
৯১। পাল্ভ সিলি ০” -. ৬ গ্রেণ। 
--. ডিভিটেলিস .., ৮-১২ শ্রেণ। 
পিল হাইড্রার্জিবাই .*, - ৩০ গ্রেণ। 

১২ বটীকা, ১ ওন্স ডিককৃশন স্কোপেরিয়াই সহ প্রত্যহ প্রাতে 
এবং সন্ধ্যাকালে ২ বটীকা| সেব্য । (ডাঃ ট্যানাব ) 
২২। টিং স্রোফ্যান্থাস ** ৫--১০ মিনিম। 

ক্যাফিন সাইট্টাস হর ১, ৩ গ্রেণ। 
একোষা তর ১... ১ উন্দ। 


একমাত্রা, প্রত্যহ ৩৪ মাত্র! সেব্য । 
(ডাঃ ম্মিথ এবং ডেভিস) 


১৩২ ব্যবস্থাসংগ্রহ। 

10199859301 015 10196561509 93607. 
(ভিজিজেজ্‌ অব্‌ দি ডাইজেন্তিভ্‌ সিষ্টেম) 
পরিপাক যন্ত্রের পীড়! সমূহ । 

40030 ( এসিডিটি ), অস্বোগ। 

ব্যবহৃত ওষধেব তাঁলীকা। 

এসিড কার্ধলিক, এলকেলিস (ক্ষার), একোধা ক্যালসিস্, 
এমনিয়। কার্ব, বিশমথ, ক্রেট' প্রিপাবেটা, কাপ্সিকাম, কলম্বা 
কেস্কেরিলা, জেন্শিযান, লাইকব পটাশি, লিখিয়! কার্ব, লিথিয়! 
সাইট্রাদ্‌, মেগ্নেশিয| কার্ব, মেগ্নেশিষা সাল্ফ, মফিষাঁ, 
মিউবিয়াটিক্‌ এসিড, নাইটিক এসিড, নকৃন্‌ ভমিকা, পটাশ 
বাইকার্ব, পেপ্সিন্‌, রিয়াই, সোডি বাইকার্ব, জিঞ্জিবাবিস্। 

চিকিৎসা বিষ্যক টীকা । 


ক্ষার এবং তিক্ত বলকাঁবক ওঁধধই অসশ বোগ নিবাবণেব উপ- 
যুক্ত ওষধ। 

ডাইলিউটেড্‌ নাইটিক এবং হাইডুক্লোবিক এসিড আহাবে 
পর পব সেবনে বিশেষ উপকাব দৃষ্ট হয। 

বক্তাল্পতা জনিত অশ্বোগে লৌহঘটিত ওষধ ব্যবহারে 
বিশেষ ফল পাঁওয়! যায়। ক্ষার ওষধেব মধ্যে পটাশ বাইকার্ধ, 
সোডা বাইকার্ব, ক্রিটা প্রিপাঁবেট?, লাইম ওযাটাব, মেগ্নেশিয়! 
কার্ব, লিথিয়া কার্ব্ব, লিথিয়! সাইট্াস বিশেষ ফলপ্রদ । 

মিনারেল ওরাটাবস্‌ (71109791 ঘ৪/০:3 ), কার্ল্স্‌ ব্যাড 
(08%713)50 ), ফিডাবিকসল ওয়াটার ( ঢা০0015900)8]1 
ঘবঃ০: ) ব্যবহারেও অনেক সময় উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ ৷ ১৩৩ 
১। স্পিরিট এমন এরোমেটিক .... ২ উন্স। 


একোয়! সিনেমোমাই -** ১ ৫২ উন্স। 
মোঁডি বাইকার্ক - *** ২ ডাম। 
অয়েল সিনেমম্‌ রঃ **. ৬ মিনিম। 


টিং ক্যাপসিকাম্‌ রর ১. ১ ডুাম। 
ই উন্দ মাত্রাঘ প্রত্যহ এ৪ বাবসেব্য । (ডাঃ ভেন্স) 


২। লাইকব ক)ালসিস  ** ২১. ৩ উন্স। 
ক্রেটা! প্রিপাবেটা ৮৮০ **. ই ডাম। 
একোধা এনিথাই ই ১.৮ ৩ ওন্ন। 

১__২ উল্স মাত্রায় প্রত্যহ তিনবাৰ সেব্য। (ডাঃ ডুইট্‌) 

৩। মেগনেশিষ! কার্ক -*ত ০০ ২০ গ্রেণ। 
ইন্ফিউশন্‌ জেন্শিষান্‌ কোং .** ৬ ড্রাম? 
একোবা দিনেমম্‌ - ১. ৬ ডীম। 


একমাত্রা, প্রত্যহ তিনমাত্রা সেব্য। (ডাঃ মিঃ ব্র্যাঙ ) 


৪1 মেগনেশিবা কার্ক তত "৯২ ডাম। 
এমন কার্ব রি -* ই ড্রাম। 
একোযা মেস্থপিপ,. *** -" ৫ই ওন্স। 
টিং কার্ডেমম্‌ কোং .*- ,.. ২ ড্রাম । 
স্পিবিট ক্যাকই ৪ .... ৯ ডাম। 
পসিবাপ জিঞ্জাব ঠ ** ২ ডাম। 

১ ওন্দ মাত্রা প্রত্যহ তিন্‌ বার সেব্য। (ডাঃ প্যারিস) 

৫1 সোঁডি বাইকার্ব ১:৪০ গ্রেণ। 
ইন্ফিউশন্‌ জেনশিয়ান কোং ,. ৩ উন্স। 
একোকা সিনেমম্‌ রঃ ১০১ উন্দ। 


১ ওন্স মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার সেব্য। (ডাঃ জয়) 
৯২ 


১৩৪ ব্যবস্থাসংগ্রহ। 


৬) মেগ্নেশিয়া কার্ব ২০--৩০ গ্রেণ। 
পাল্ভ বিয়াই রি ১ ২০ গ্রেণ। 
টিং অবেন্সাই ই--১ ডাম। 
একোঁযা মেস্থপিপ. * ১ই উন্স। 

একমাত্রা, প্রত্যহ তিনমাত্র! সেব্য। (ডাঃ গ্রেগবী ) 

৭1 মেগনেশিষা কার্ক ২ ড্রাম। 
পাল্ভ রিধাই * ৪০ গ্রেণ। 
স্পিবিট এমন এবোমেটিক: ** ১ই ডাম। 
সিরাপ জিগ্তার ১ উশ্ন। 
একোয! সমষ্টি ৬ ওন্দ। 

১ ওঁন্স মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার সেব্য। (ডাঃ হুপাব) 

৮) মেগনেশিয়া কার্ব . ১২ ড্রাম। 
ম্পিবিট ইথারিস ৩ ডাম। 
টিং কার্ডেমম কোং. **, ২ উন্স। 
স্পিরিট এনিসাই ৫ ড্রাম। 
অযেল ক্যাকই ৮ মিনিম। 
সিরাপ জিগ্রাব ২ ওুন্স। 
একোয়া ক্যাম্ষব ** ১২ ভাম। 
একোয়া মেস্থপিপ, ০৫ উন্ন। 

১ ওন্ন মাত্রাষ প্রতাহ তিনবার সেব্য। (ডাঃ জয়) 
লাইকব পটাশি » ৩০ মিনিম। 
টিং জেন্শিযান কোঁং .. ই ওন্স। 
মেগনেশিয়া কার ১ ডাম। 
একোয়! মেস্থপিপ, ৭ ওন্প। 


১--৯২ ক্স মাত্রায় প্রত্য হ ভিনবার সেদ্য। (ডাঃ টমাস] 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ১৩৫ 


১১) জাইকব পটাশি ত ... ২০ মিনিম। 
টিং কলম্বা রর ২১ ডঁমি। 
মিশ্চ বা ক্রেটা তত ৮ ১ ওন্স। 

একমাত্র, প্রত্যহ ৩।৪ মাত্র! সেব্য। (ডাঃ হুপাব) 

১১। পটাশ বাইকার্ক নর ১... ১ ডাম। 
টিং জেন্শিষাঁন কোং ১. ৩ ড্রাম । 
ইন্ফিউশন্‌ কলম্বা  -** ১৫ ওল্গা। 


১ ওন্স মাত্রাষ প্রত্যহ তিনবার সেব্য। (ডাঃ ব্যাবিংটন ) 
৯২) পটাশ নাইকার্ক নী ০১: ই ডাম। 


এমন কার্ব ৮ ** ই ডাম। 
একোযা এনথাই পর ১. ৭ই উন্স। 

১১২ গ্দ মাত্রায় প্রাতঃকালীন আহাবের পর একবাঁৰ এবং 
রাতিতে শষন কালে একবাঁব স্বো। (ডাঃ ড্ইট্‌) 
১৩। সৌডি বাইকার্ক ৮ ১৫ গ্রেণ। 

এসিড্‌ হাইড্সাষেনিক্‌ ডিল্‌ »*. ৩ মিনিম। 
একোযা ক্যম্ফিব ১.১ উন্স। 
একমাত্রা, অস্সহ বমন বর্তমান থাকিলে প্রতাহ তিনমাত্রা 
সেব্য। (ডাঃ চেস্বার্স) 

১৪। সৌডি বাইকার্ক -০, ১১ ১০ গ্রেণ। 
ক্রিয়েজোট্‌ রা ১১১ মিনিম। 
একোঁয়া লবেসিবেসাই ... »** ১২ মিনিম। 
ইনফিউশন কলম্বা ... ১১ ১২ ওন্স। 


একমাত্র, বমন সহ অস্ন হইলে প্রত্যহ তিনমাত্র! সেব্য। 
(ডাঃ বিস্লি )। 


১৩৬ ব্যবস্থাসংগ্রহ। 
১৫। সোডা বাইকার্ক ক *** ১২ ভীম 


এমন কার্ ঠা »* ২৯ গ্রেণ। 
টিং কলম্বা 4 ১১১. ই উন 
ম্পিবিট এনিসাই ঃ **. ই উন্স। 
টিং কার্ডেমম্‌ কোং ১ ২ উন্দ। 


একোঁযা ক্যাম্ষব * ** উই উন্স। 
১ ওুঁন্স মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার সেব্য। (ডাঃ কোপ্ল্যাণ্ড ) 


১৬1 টিং জিঞ্জিবাবিস টু ১২ ড্রাম । 
ম্পিবিট এমন এবোমেটিক ২০_-৩০ মিনিম। 
পবিশ্রুত জল - ... ১২ ওন্ন। 

একমাত্রা, প্রত্যহ তিন বাব সেব্য। (ডাঃ বিস্লি) 

১৭। স্পিবিট এমন এবোঁমেটিক ১.১ ১ উন্স। 
লাইকব পটাপি 5 “১ ওন্স। 
টিং বিযাই 5 ১১৮১ ওন্স। 


জলেৰ সহিত ১ ড্রাম মাত্রাঁধ প্রত্যহ তিনবাৰ সেব্য । 
(ডাঃ এইচ, জয়) 


১৮।  মেগ্নেশিয়া কার্কধ 5 ১০--২০ গ্রেণ। 
ম্পিবিট এমন এবোমেটিক *. ২০ মিনিম। 
টিং ওপ্যাই রঃ ১ ৩ মিনিম। 
একোধা ক্যাম্কব ৮৯" ১৮১ উন্স। 


একমাত্রা, প্রত্যহ তিনমাত্র! সেব্যা। (ডাঃ ত্র্যাণ্ডি) 


বাবস্থা-সংগ্রহ। ১৩৭ 
1,095 01 47101996169. 
(লস্‌ অব এপিটাইট )। 
ক্ষুধামান্দ্য, অগ্নিমান্দ্য | 
ব্যবহৃত গঁধধেব তালীক।। 
এপিড্‌ মিউবিযাঁটিক ডিল্‌, এসিড নাইট্ুমিউবিযাটিক্‌ ডিল, 
এল্কেলাইজ » এলোজ, এা্থিমিডিস, অবেন্সাই, সিক্কোনা, কলম্বা, 
ক্যাক্কোবলা, চিবেতা, ইউনিমিন, ফেল্‌ বোভাইনাম্লপিউবিফিকেটম্‌, 
জেন্শিয়ান্, ইপিকাক্‌, মব্, মেগ্নেশিবা কার্ব, নক্সভমিকা, 
পটাশ বাইকার্ব্₹, পেপ্গিন, প্যান্ক্রিঘাটিন্, লাইকব প্যান্ক্রিযা- 
টিকৃস, পিপাবিস্নাই গ্রান, কোবািযা, বিবাই, সোডা বাইকার্কি, 
টি কনিষা, ট্যাবাকৃপিকাম, জিঞ্জিবাবিস্‌। 
নুতন গুধধ। 
ওনেক্সিন্‌ হাইদ্রক্লোবাইড (07০৯106 115৭7061710:14৩) ৩৯ 
গ্রেণ। অগ্নিকাবক ও ক্ষুণাবদ্ধক। 
পেপেইন (1১00)1৮) ১-৮ গ্রেণ মাত্রা । পাচক ও ক্ষুধাবদ্ধক। 
অণ্ট একস্রাক্ট (0141610৮৮০৮) ৯৪ ভুম মাত্রা। আগ্নেষ, 
বলকাবক । 
ল্যাক্টোপেপটিন্‌ (7590101)61)0119 ) ১০--২৭ গ্রেণ মাত্রা। 
আগ্রেহ। 
চিকিৎস| বিষষক টীকা । 
জ্বব এবং অন্তান্ত যান্ত্রিক ও শ্লৈষ্মিক বিল্লির প্রদাহের আবোগ্য 
অবস্থা অগ্রিমান্দ্য ভইলে অন্মাত্রাধ কুইনাইন, ধাতব অঙ্প, তিক্ত 
বলকাবক ওঁষধ বিশেষ উপকাবী। 


১৩৮ ্যবস্থাসংগ্রহ 

অজীর্ণ বশতঃ অগ্নিমান্দ্য হইলে এসিড নাইটুমিউবিযাটিক, 
এসিড হাইড্রক্রোরিক্‌, পেপস্ন্, ল্যাক্টোপেপ্টিন পেপেইন 
একস্ীক্ট মণ্ট, প্যান্ক্রিয়াটন্‌ এবং তিক্ত বলকাবক ওুষধ 
ব্যবহার্য । 


১। টিং নক্সভমিক। ১.১. ৫ মিনিম। 
__ জেন্শিযান কো ২-১ ডাম। 
পিবাপ অবেন্সাই টু ... ১ ডাম। 
ভাইনম্‌ পেপ্সিন্‌ টি *** ১ ডামা। 
একোষা 5 ১১১১ উন্ন। 

একমাত্রা, প্রত্যহ তিনমাত্রা আহাবেব অব্যবহিত পুর্কে 
সেব্য। (ডাঃ এন্‌, গ্যালয়েন্‌) 

২1 এসিড 5 ডিল -** ১০ মিনি! 
টিং কলম্ব! .. ২০ মিনিম। 
-- অবেন্নাই . ২০ মিনিম। 
-- নক্স্ভমিকা ৫ ৫ মিনিম। 
স্পিবিট ক্লোবফবম -* ... ১৫ মিনিম। 
ইন্ফিউশন্‌ জেন্শিযান কোং অথবা 

কেস্তেবিলা 5 ১ উন্ম। 


একমাত্রাঃ প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য। 


ভাইনম পেপ্নিন্‌ টি -* ১ ডাম। 
অথব! এসিভ্‌ খ্রিসাবিন্‌ অব পেপ্সিন্ ১ ড্রাম। 
এপিড্‌ হাইড্রোক্রোরিক ডিল্‌ .. ১০ মিনিম। 


একমীত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্র! আহারেব অব্যবহিত পৰে সেব্য ? 


ব্যবস্থাী-সংগ্রহ । ১৩৭ 


&। ল্যাক্টো পেপ্টিন ্ ,.. ১৭ গ্রেণ। 
আহাবের পবে সেব্য। 


€। পেপসিন্‌ পৌর্সাই ০, ২ ৩ গ্রেণ। 
বিশমথ সাব নাইট্রাস *** ১১ ৩ গ্রেণ। 
একমাত্রী, প্রত্যহ তিন বান আহীবান্থে সেব্য। 
৩। ভাইনম্‌ ফেবি ১৪ ০ ২ ড্রাম । 
স্পিবিট লেডে গাঁব কোং ১ ড্াম। 
ইন্ফিউশন্‌ গ্রেন্শিবান কোং. ৮১ ১ উন্ন। 


একমাা, প্রত্যহ ছুই মাত্রা সেব্য। (ডাঃ হিউজ স্মিথ) 


৭1 টিং কলম্বা অথবা জেন্শিযান্‌ কোং ., ২ ড্াম। 


-_ নক্মভমিকা! ৫ মিনিম। 
মিবাপ অবেন্সাই | ৪. ভাস 
ক্যাবেট ওযাইন ঃ ... ২ উন্স। 


একমাত্রা, আহাবেৰ পূর্বে প্রত্যহ ই মাত্রা সেব্য। 
(প্রঃ ফন্দাগ্রিভ্দ্‌) 


৮। বিষাই পাল্ভ টু ,.. ৩৫ গ্রেখ। 
এলোজ কটি,ন1 রঃ ,. ২৫ গ্রেণ। 
মৰ্‌ ** ০৮ ২০ গ্রেণা। 
স্পেনিল্‌ রন *০ ২০ গ্রেণ। 
স্পিবিট মেস্থৃপিপ, ১১ ৩ মিনিম। 
এক্ট্রাকট ট্যাবাক্সিপাই ** -* ৪০ গ্রেণ। 


৪৫ ব্টাকা, পাঁকস্থৃলীব ক্রিয়া! বৃদ্ধি জন্য ১__-৩ বটীকা মাত্রায় 
প্রত্যহ ২৩ বারু শেব্য। (ডাঃ গ্যালয়েস্‌) 


১৪০ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


৯। এলোজ সকটিনা  * ,.. ৯৬ শ্রেণি 
পাল্ভ ইপিকাঁক  .*. ... এই গ্রেণ। 
--  জিঞ্জার ত *** ২৫ গ্রেণ। 
সিবাপ * - যথা প্রযোজন। 
১৬ বটাকা।, ক্ষুধা বৃদ্ধিৰ জন্ত মধ্যাহু জাহাঁরের পূর্বে ১ বটাকা 
সেন্য। (এ) 
৯০1 পিউবিফাষাঁড্‌ অক্মাবাইল ৪ জ্ুপল । 
ফেবি কার্ধ হ ১" ই ডাম। 
রিযাই পাল্ভ, ৫ -. ৪ জ্কুপল। 
একস্রাক্ট জেনশিষাঁন .... ৪ জ্কুপল। 


১২০ বটাক1, ২ ব্টাকা মাত্রার প্রত্যহ ২)৩ বাব সেব্য 1 
(ডাঃ হব্নাব ) 


৯১। এলোৌজ শখ ** ৩৬ গ্রেণ। 
মাষ্টিক 245 »১ ১২ গ্রেণ। 
বিষাই পাঁল্ভ, ** ১০ ২ স্তকুপল। 

২০ বটাফা, আহাবেব অব্যবহিত পুর্ব্বে ১--৩ বটাকা! মাত্রা 
প্রত্যহ দুইবার সেব্য। ( ডাঃ হবন্বি ) 
১২। গ্রিসাবিন পেপেইন ১. ১, ১ ডাম। 

একমাত্রা, আহাবেব সহিত প্রত্যহ ছইবার সেব্য 
১৩। গবেক্সিন্‌ হাইড্ক্লোবাইড্‌ ৮ ৩ গ্রেণ। 
একষ্রাক্ট জেন্সিযান ... ০০ যথা প্রযোজন | 


বৌপ্যপাঁত দ্বাবা মৌড়াইযা! এক বটাকা, প্রত্যহ ২১ বটীকা 
সেব্য। 


“ব্যধস্থা-সংগ্রহ। ১৪ 
731119০ 08105109, 
বিলিয়ারী ক্যালকিউলাস্্‌। 


(পিত্তশিল1) 


ব্যবহত ওধধেব তালিকা । 
এল্কেলাইজ, এট্রোপাইন, বেলাডনা, বেঞ্জোাইক এসিড, 
ক্লোবাল, ক্লোবফবম্‌, ইথাব, নাইটুমিউবিয়াটিক এসিড বাথ, 
ওপিযাম, অক্সগল, মফ্িবা, পডকাইলাম, পটাশ কোঁরাস, ক্ষার- 
ধাতব জল, সোঁডি ফক্ষাস, ষ্টি কনিযা, টার্পেন্টাইন, বিয়াই। 
নৃতন গষধ। 
বিশমথ সেলিসিলাস / 131১101]) 9105125 ). ৫--২০ গ্রেণ। 
অলিভ অধেল (0117 011) ২_-৩ ওন্দ মাত্র! পিত্ত নিঃনাবক। 
সোডি সেপিসিলাস (০৭০১ 32115189 )) ১০--৩০ গ্রেণ মাত্রা, 
পিত্ত নিঃসাবক। 
সোডিবেঞ্জোযাঁস (3০৫00 139020%9), ১০--৩০ গ্রেণ মাত্রা, 
যরুতেব উত্তেজক। 
স্তালল ১101) ৪--৩০ গ্রেণ মাত্রা 1 
বাহিক প্রযোগ। 
টার্পেন্টাইন ই্পন্‌, নাইটুমিউবিয়াটিক এসিড বাথ, মঙ্চিয়া 
ত্বকনিয়ে পিচকারী দ্বাব! প্রযোজ্য । 
চিকিৎসা বিষয়ক টাকা। 
বেদনা আমারভ্ হইলে পূর্ণমাত্রীয় মিয়া ব্যবহার করা কর্তব্য। 
পাকস্থলীর উত্তেজনা বশতঃ বমন হইলে যঞ্চিয় ত্বকনিম্নে 


১৪২ ব্যবস্থা-সংগ্রহ 1 
প্রয়োগে উপকার দর্শে। বেলাডনাও এই অবস্থায় ব্যবহারে 
ফলপ্রর্দ। 

উপরোক্ত ওঁষধ ব্যবহাবে বিশেষ উপকার না হইলে ক্লোর 
ফরম বা ইথার শ্বাস দ্বারা গ্রহণে বেদনা উপশমিত হয়। 

বেদনার বিবাম অবস্থায় ক্ষাব ওষধ ধাতব জল, ইথার, টার্পে- 
ণ্টাইন এবং গ্লিসারিন ব্যবহাধ্য। 

অধিক মাত্রায (৩-_-১২ ওক্দ) অলিত অয়েল সেবনে 
অত্যাশ্চ্ধ্য ফল পাওষ! গিযাছে। 

এসিভ্‌ নাইট্মিউবিয়াটিক ডিল, ট্যারাকৃসিকাম্‌ এবং ক্যাষ্টব 
অয়েল বিশেষ উপকারী । 

ক্রমাগত বমন হইতে থাকিলে অবসাদক গানীষ বিশেষদ্ধপে 
ব্যবহার্য্য। সোডা সেলিসিলাস, স্তালল, বিশমথ সেলিসিলাস 
ব্যবহারে অনেক সময় উপকাঁব দেখ! গিয়াছে। 


৯। ইথার সাল্ফ রঃ *** ১ ডুঁম। 
মিউসিলেজ একে শিষা ৮.১. ২ ওনক্ন। 
সিবাপ রক ১১ হ ওন্স। 

ইন্স মাত্রায় ১৫ মিনিট অন্তব সেব্য। (ডাঃ লিমইন,) 

২। ক্লোরফবম ও *** ১৫ মিনিম। 
টিং মব্‌ ঠ .** ১৫ মিনিম। 
মিউসিলেজ একেশিয়া : ১. ২ ডম। 
সিম্পল সিবাপ ৫ -* ৩২ উন্স। 


বেদনা! অবস্থায় ২ উন্দ মাত্রা প্রত্যেক ১৫ মিনিট অন্তর 
লেব্য। 


ব্বস্থা-সংগ্রহ। ৯৪৩ 


। গ্লিসারিন -" *** ৯ ডাম। 
প্রত্যেক হও ঘণ্টাস্তর সেব্য। (ডাঃ ফিরাও ) 
৪। অলিভ অয়েল ৰা ১, ৩ ওন্স। 


এক মাত্রা, ব্যবহাঁবের পরদিন প্রাতেঃ বিরেচক ওষধ ব্যবহার্য্য। 
(ডাঃ এম, কোর্ট নিউইমর্ক) 


৫। ক্লোরফরম পু .... ই ডাম। 
অয়েল এমিগডেলি ডল্সিন্‌ ১.১ ভীম । 
মিউমিলেজ *** ***৪ ডাম। 
সিবাপ ৪ চে ৯ ওঁন্স। 

উত্তম বপে মিশ্রিত করিয়া ২ ওন্স মাত্রায় ১৫ বা ৩০ মিনিট 
অন্তব সেব্য। (ডাঃ টাউরেস্‌) 

৬। ক্লোরফবম ০ ১০ ২ ইন্স। 
ইথার সাল্ফ ২5৭ **০ ই ওন্স। 
অধেল টেরিবিস্িনি ** ১৮১ তন্স। 
শর্করা 8৪ ১০ ২ ডাম। 
মিউসিলেজ একেশিয়া *** ০৮ ২ উন্ন। 

১ ড্রাম মাত্রায় প্রত্যহ তিনবাব সেব্য। 
(ডাঃ জে, ই, জ্যাক্মন্‌ আমেবিকা ) 

৪। অয়েল টেরিবিস্থিনি ** ১১ ৩ ডাম। 
ইথার সাল্ফ ** ১০. ২ ডাম। 


? ডাম মাত্রায় রাত্রিতে এবং প্রাতঃকালে সেব্য। 
(ড়াঃ ডোরাও, প্যারিস) 


১০ ঘ্যবস্থাস্সংগ্রহ। 


৮। ক্লোরফরম ঃ ১০ ই ডাম। 
ডাইলিউটেডু এলকোহল্‌ অথবা বেক্টি- 
ফায়াড্‌ স্পিরিট তত »,* ২ ওন্স। 
মিউসিলেজ রর ১. ২ উন্দ। 
সিরাপ ০০০ ১১১ ৬ ওন্দ। 
পিতশুলে ১ ওন্স মাত্রাষ প্রত্যহ তিনবাব সের্য ! (ডাঃ বন্চট্‌) 
৯। একট্রাক্ট বেলাডনা  *** ১০০: ই হোগ। 


একমাত্র, আক্রমণ অবস্থাধ প্রত্যেক মাত্রা ২৩ ঘণ্টান্তব সেব্য। 
(ডাঃ মাচিসন্‌) 


৯০। এমন মিউরাস ৪ ১. ই উন্স। 
একক্রাক্ট ট্যাবাক্সিকাম্‌ ২ শুন্স। 
একোযা ১৮ ৬ ওন্ন। 

২ ভীম মাত্রায় প্রত্যহ বন সেব্য। 
€ডাঃ লুইস রজব্স্‌ আমেরিক।) 

১১1 অলিভ অযেল * ০ ৫--৬ ওন্স। 

ক্রাণ্ডি -৪ *** ২ ওন্স। 


দুইটী অগ্ডেৰ কুম্থম একত্রে মিশ্রিত কবিযা ১ গন্স মাত্রায়, 
৩।৪ মাত্রা প্রত্যেক ঘণ্টান্তর সেব্য। (ডাঃ রোসেনবার্গ) 


১২। মফ্িয়া মিউবাস ৫ ১০০ ইঁ গ্রেণ। 


অথব! লাইকব মফ্রিযা হাইড্রক্লোবাঁস ৩০ নিনিম | 
ত্বকনিয়ে পিচকাবী দাবা! প্রযোজ্য । 


৯৩। সোডি বেপ্রোয়াস যো **১ ৭৫ গ্রেণ। 
»- সেলিসিলাস তত -* ৭৫ গ্রেন। 
পাল্ভ রিয়াই ৬ ১ ডাম। 


২০ পুরিয়া, প্রত্যহ তিন পুরিয়া সেব্য।' (ডাঃ কার্ড) 


ব্যযস্থা-সংগ্রহ। ১৪৫ 
১৪। পড়ফাইলম্‌ রেজিনা *** ** স্ গ্রেগ। 
একট্রা্ট বেলাডনাঁ **, **৯ ২ গ্রেণ। 
-৮ নক্সভমিকা .* *১ স গ্রেণ। 
এক্ট্রাক্ট ট্যারাকৃসিসাই »* যথা প্রয়োজন। 
এক বটাকা' প্রত্যহ রাত্রিকাঁলে সেব্য। (প্রঃ বুফালিনি ) 


৮৫1 পাল্ভ, রিয়াই * "৪ গ্রেণ। 


মেগনেশিয়া কার্ধ ** *** ২০ গ্রেণ। 
হাইড্রা্জিরাই কমূক্রেটা ... ... ৮ গ্রেণ। 
এক পুবিষা, প্রাতেঃ অথব! রাত্রিতে সেব্য। 
(ডাঃ জঙ্জণহার্লা) 

১৬। এমন ক্লোবাইড্‌ টার *** ১০ গ্রেণ। 
পাল্ভ, এণ্টিমনি. *" ৮ ৩ গ্রেগ। 
একোধা সম্বিউপাই ... ০ ই ওন্দ। 

একমাত্রা। মন্তিফ্ষের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে প্রত্যহ তিন মাত্রা 

সেবা। (এ) 


৯৩ 


১৪৩৬ ব্যবস্থাসংগ্রহ। 
01001079, 4,5190108, 
(কলেরা এসিয়াটিকা ) ওলাউঠ1। 
ব্যবহৃত ওষধের তালিক। 
এপিড্‌ সাল্ফিউরিক ডিল্‌, একোয়া এমনিয়া, আর্জেণ্টাই 

নাইট্যাস, এসাফেটিডা, এটুপিধা সাল্ফ, কেলমেল, ক্যান্ফর, 
কেনাবিশ ইপ্ডিকা, ক্যাপ্সিকাম্‌ কার্ধো লিগ্নাই, কার্বলিক 
এসিড্‌, ক্লোরফরম, ক্লৌবডাইন্‌, কপাব-সাল্ফ, হাইড্রার্জিরাইকম্‌ 
ক্রেটা, হাইডার্জিবাই সাব ক্লোবাইডূ, ইপিকাক, মফ্কিঘা, ওলিয়াম্‌ 
রিসিনি, অলিযাম্‌ টেবিবিস্থিনি, ওপিযাম্‌, প্রশ্থাই এসিটাস, পটাশি 
ক্লোবাস, ষ্টিকনিযা, সাল্ফাব, সন্দুল, উত্তেজক এবং মূত্রকাবক 
ওষ্ধ। 


নৃতন উষধ। 
কোটো ((০%০ ) টিং ১০ মিনিম মাত্রাফ মিউসিলেজ সহ ব্যব- 
হাধ্য, ধাবক। 


কোটোইন (0০010) ২_২ গ্রেণ মাত্রা, ধাঁবক। 
কোকেন (0০9129) শু গ্রেণ মাত্রা। ওলাঁউঠাষ বমন নিবাবণ 
জন্ত ব্যবহাধ্য। 
প্যাবাকোটোইন ('2০০%010 ) ১২-_৩ গ্রেণ মাত্রা, ধাবক। 
পাইলোোকার্পিন হাইডূক্লোবাস (1১10981/09 [19001710785 ) 
হই-ই গ্রেণ মাত্রা। মৃত্রকাবক। ত্বকনিক্পে পিটকানী দ্বার! 
প্রযৌজ্য। 
স্যালল (39101) ৪--৩০ গ্রেণ মাত্রা । পচন নিবারক। 
চিকিৎস! বিষযক টীকা] 
কলেবার প্রথম অবস্থা উদবামযেব নিবৃ্তি পক্ষে বিশেষ চেষ্টা 
রুরা উচিত। তজ্ন্য ওপিয়ামই উপযুক্ত উধধ, উহার সঙ্গে 


ধ্যবস্থা-সংগ্রহ। ১৪৭ 


প্নন্বাই এসিটাস অথবা বিশমথ কিন্বা পাল্ভ ক্রেটা এবৌমেটিক 
প্রয়োগ করা যাইতে পাবে । উপবোক্ত ওষধ ব্যতিবেকে ধারক 
অথবা পচন নিবাবণেব জন্ত ট্যানিক এসিড, বিশমথ কিস্ব! স্যালল 
এনিমা! গুহাদ্বাবে প্রযোগ কবাধ উপকার দর্শে। 

জার্মানী প্রদেশে হ্যামবার্ঁ নগবে কলেরা এপিডেমিকে তথা- 
কার ডাঁক্তারগণ অনেক প্রকাঁব ওুঁষধ ব্যবহাঁৰ কবেন কিন্ত 
ডাক্তার বিচি কল ওঁষধ অপেক্ষা ২ গ্রেণ মাত্রাথ কেলমেল 
প্রত্যেক ঘণ্টাস্তর ব্যবহীব কবিযা বিশেষ উপকাব প্রাপ্ত 


হইয়াছেন । 


বমন নিবাঁবণেব জন্ত বব, কোকেন; ক্রোরফবম এবং পাঁক- 
স্থলীব উপবে মাষ্টা্ড পরযাষ্টাব প্রযোগ বিশেষ উপকাবী । 

খিলধব! ( 0:27) নিবারণ জন্ত মফিযা এবং গবম জল স্ব 
অত্যন্ত ষলগ্রদ! 

প্রজ্াব হইবাঁব জন্ঠি মুত্র যন্ত্রে উপর ড্রাই কপিং এবং টিং 
ক্যান্থাবাইডিস্‌ ১০ মিনিম মাত্রীষ প্রত্যেক ণ্টাস্তব প্রযোগে 
উপকা বীতা! দৃষ্ট হয। 

অবসন্ন অবস্থা অস্থাধী উত্তেজক এবং ত্বকনিয়ে সেলাইন 
ইন্জেকৃশন্‌ অত্যন্ত উপকাবী। 

জর এবং বিকাঁবসহ প্রলাপ বর্তমান থাকিলে বেলাডনা! এবং 
মাঞ্ধ ব্যবহাৰ কর। কর্তব্য । 


১। পাল্ভ ক্রেটা এবোমেটিক্‌ ১ ৩ ড্রাম। 
টিং ওপিয়াই ০ **. ৯ ডাম। 
-_ ক্যাটিকিউ রে *১০ ২ উদ্প। 
স্পিরিট এমন এবোমেটিক **- ১ নস 


ম্পিবিট ক্রোরফরমা ... -* ২ ন্স। 


১৪৮ ব্যবস্থাসংগ্রহ! 


একোঁয়। মেস্থপিপ ৪ ,০ ১৬ তন্স। 
গুলাউঠার পূর্ব্রে উদরাময়ে ১ উন্স মাত্রা প্রত্যেক ২৩৪ 
ঘণ্টাস্তর সেব্য। (সার জসেপ. ফিশার ) 
২। পাল্ভ ক্রেটা এরোমেটিক কম্‌ ওপিয়াই ১০ গ্রেণ। 
একোয়া মেস্থপিপ. .. ১১১ ওন্স। 
একমাত্র, ওলাউঠাব প্রথম অবস্থাব উদবাময়ে প্রত্যেক মাত্রা 
২ ঘণ্টাস্তর সেব্য। (কলেজ অব্‌ ফিজিশিষান্স ) ইংল্যাও। 
৩। ক্লোরডাইন্‌ ২০_-৩০ মিনিম । 
একমাত্রা, প্রত্যেক ২ ঘণ্টাত্তর সেব্য। 
অথবা 
টিং ক্লৌোরফবম্‌ এট্‌ মফিয়। ... ১৫--২০ মিনিম। 


একমাত্রা, কলেবিক ডাষবিষা! অথবা কলেবার প্রথম অবস্থায় 
প্রত্যেক মাত্রা ২৩ ঘণ্টাস্তব সেব্য। 


$। ক্লোরফবম ১৫--২০ মিনিম। 
টিং ওপিয়াই ০০০ ১০-_-১৫ মিনিম। 
স্পিরিট ভাইনাম গ্যালিসাই ১ ডাম। 
একোয়! ৮ ০ »**১ উন্স। 
একমাত্রা কলেরিক ভাষবিষাতে প্রত্যেক মাত্রা ২৩ ঘণ্টাস্তর 
সেব্য। (ডাঃ টি, এম, লাউঠ্ডেস) বোম্বে । 


139200%] 00001911115, 
(কলের! বটাকা ) 


৫। পাল্ভ ওপিয়াই ১০. ১ শ্রেণ। 
পিপারিদ *** ৭৯০ ২ গ্রেগ। 


ব্যঘস্থা-সংগ্রহ । ১৪৯ 
গ্রসাফেটিড। রি ** ৩ গ্রেণ। 


গুক বটীকা, প্রত্যেক বটীকা, প্রত্যেক দাঁন্তেব পব সেব্য। 
(ডাঃ জন, মরে, এম, ডি, ) ইত্ডিয়া। 


৬। পাল্ভ নাইগ্রা ৮৯ হেলা 
এলাফেটিড। রে ১.১ ১ গ্রেণ? 
ক্যাম্ষর র্‌ ১৮২ শ্রেণ। 

এক বটীকা।, প্রত্যেক নী ১২ ঘণ্টাস্তব সেব্য। 

৭। এসিড ট্যানিক -*" ** ২০ গ্রেণ। 
আর্জেণ্টাই নাইটাদ **. *ত১. গ্রেণ। 
টিং ওপিবাই »* ৬ মিনিম। 
একেশিযা 2 ***. যথা প্রয়োজন। 


৩০ বটাকা, প্রত্যেক বাকা! ১ ঘণ্টান্তব সেব্য। 
(ডাঃ মেল্ভিন বৌবাঁর ) 
00109, 0116005, 
ডাঃ হ্যামূলিনের কলেরা মিকৃশ্চার | 


৯৮। টিং ওপিয়াই তর *** ১ ডাম। 
স্পিরিট ক্যাম্ষর ৪ ১০১ ডাম। 
টিং রিয়াই | -০ ২ ড্রাম । 
১৫--২* মিনিম মাত্রায় ১২ ঘণ্টান্তর সেব্য। (ডাঃ হ্যামলিন্‌) 
৯ টিং ওপিয়াই রে ১০ ২ ড্রাম। 
2 ক্যাপ্সিসাই টি ** ই ডুম। 
-- কার্ডেমম্‌ কোং *** ». ই ডাম। 
-- জ্সিঞ্জিবারিস ২ ডাম। 


৯৫--২* মিনিম শ্মাতা ১২ ঘ্টনতর সেব্য। । জঃ হ্যামলিন) 


১৫২ ফ্যথস্থা'সংগ্রহ। 


১৬1 এসিড সাল্ফ ডিল. *** ১৫--৩০ মিনি্। 
ন্পিরিট ক্লোবফরম ৬৩ *৯ ২০ মিনিম 1 
একো মর ১১৮১ ওন্স। 


একমাত্র, ১৫--৩* মিনিট অন্তর সেব্য। 
(ডাঃ এস, টি চ্যাগুলার ) 


৯৭। এসিড সাল্ফ ডিল. *** »**. ই ডা । 
মফিয়৷ সাল্ফাস *** উ গ্রেণ। 
স্পিবিট ভাইনাই গ্যালিসাই ,* ১২ ডাম। 
পবিশ্রত জল ্ .. ৩ উন্দ। 


১ গন্স মাত্রায় ওলাউঠাব প্রথম অবস্থায যখন চাউল ধোঁযা 
জলে মত দাস্ত, বমন ও খেচুনি হ্য তখন প্রত্যেক মাত্রা ২ ঘণ্টা 


অন্তর সেব্য। (ডাঃ আব, ডব্লিউ মিচেল) 
৯৮। হাইডরার্জিবাই সাব্‌ ক্লোবাইড্‌ ... ৯. গ্রেণ। 
একমাত্রা ৷ 
এবং 
টিং ওপিষাই রঃ ১ ৫ মিনিম। 
শ্পিরিট ক্লোররম *** *০ ১৫ মিনিম। 
একোয়! ৮৮ ১» ১ ওন্ন। 
একমাত্রা; উক্ত পুরিয়া সহিত পর্ধযায়ত্রমে ২ ঘণ্টাস্তর সেব্য। 
(ভাঃ ম্যাকৃলিল্যাগ ) 
৯৯। শকষ্্রাট কেনাবিশ ইত্ডিকা ,.. ১৬ গ্রেণ। 
ক্যাম্ফর 55৭ *** ই ডাম। 
ক্লোরফরম পা »১ ই উন্দ। 


অয়েল টেরিবিস্থিনি ৯ *** ইরা 


ব্যবস্থী-সংগ্রহথ। ১৫৩ 


মিউসিলেজ রর ০ ই তন্স। 
সিরাপ সিম্পল ঠ »ত ই ওন্স। 
একোয়া সিনেমম্‌ ৮১০ ১ ঙন্স। 


১ ড্রাম মাত্রায় ২১ ঘণ্টান্তর সেব্য। (ডাঃ দি বি, থার্সটন) 


২০। প্রন্কাই এসিটাস ০৯ ১৫ গ্রেণ। 
এসিড এলিটিক নর ** ১০ মিনিম। 
পরিশ্রুত জল রা ১৮ ৬ওন্স। 


১ ওন্স মাত্রায় ১ গ্রেণ ওপিয়ামসহ পর্য্যায়ক্রমে ১ ঘণ্টাস্তর 
সেব্য। 


২১। স্পিরিট ইথাবিস কো" **. .. ১ উন্দ। 
টিং সিক্কোনা কোং ... ১০ ১ ওক্দ। 
কুইনি মিউবাস রণ * ১ ডাম। 
এসিড্‌ হাইডূক্রোখিক ডিন্‌ ... ১ই ভুম। 
অয়েল মেম্থপিপ্‌ বং .. ১০ মিমিম। 


২০_-৩০ মিনিম মাত্রায় ২৩ ঘণ্টাত্তর সেব্য। (প্রঃ বটুকিন্) 


ওলাউঠায় বমন নিবারণ জন্য ৷ 


২২। ক্রিয়েজোট রর »১ ১ মিনিম। 
ম্পিরিট ক্লোরফরম .. *** ১৫ মিনিম। 
মিউসিলেজ 5 »* ১ ড্রাম। 
পরিশ্রত জল ১১ সমষ্টি ১ ওঙ্স। 

একমাত্রাঃ প্রত্যেক মাত্রা ২ ঘণ্টান্তর সেব্য। 

২৩। ক্রিয়েজোট ক *** ১ মিনিম। 


একোয়! ক্যাম্কর ০5 **. ৬ ডাম। 
ইন্ফুঁউিশন্‌ জেদুশিয়ান কোং. *” ৬ ড্রাম 


৯৫৪ ব্যবস্থী-সংগ্রহ । 
একমাত্রা, প্রত্যেক মাত ২ ঘণ্টান্তব সেব্য। 


(ভাঃ জে, টি, জোনদ্‌ আমেবিকা ) 
২৪। কোকেন মিউবাস রর ১০ ৩ শ্রেণ। 
পরিশ্রত জল মিঃ ৮, ২ ডমি। 


৫--১০ মিনিম মাত্রীষ প্রত্যেক ঘণ্টা অথবা! দুইঘপ্টান্তর সেব্য 
(ডাঃ লেজাবফ্‌ এবং পাঁজেদ্ববিস্কি ) 


২৫। ক্রোরফবম ৫--৮ মিনিম। 
মাতার প্রত্যেক ই বা অথবা ১ ঘণ্টাপব সেবনে গ্রাষশই 

বমন এবং খিলধব নিবারণ হয। (ডাঃ স্তাফি ) 

২৬। কেলমেল ৪ -. ইত ই গ্রেণ! 
একমাত্র, প্রভোক মাত্রা ২ ঘণ্টান্তব প্রযোগে কোন কোন 

সর্মষ বমন নিবারণ হয। (ডাঃ স্মিথ এবং ডেভিস্‌) 


খিল ধরা নিবারণ জন্য । 


৭। ক্লৌবাঁল হাঁইডুীস ঞ ৩-৫ গ্রেণ। 
লাই কব মফিযা হাইডক্লোবাসা ১৮১৫ মিনিম। 
ম্পিবিট কোবফবম ,*. .. ১০ মিনিম। 

-- ইথাব সাল্ফ ... , ১০ মিনিম। 
পবিক্রত জল ৮৭৪ ১. ১ উন্ন। 


একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা ১ ঘণ্টান্তব সেব্য। খমন হইতে 
থাকিলে স্পিপিট ইথাব সাল্ফ বাদ দেওঘা উচিত। 
(ডাঃ মেক্নামারা ) 
২৮। মফিবা সাল্ফ তত ১০ সু গ্রেণ। 
অথবা লাইকব মফিয়া হাইডক্লোরাস ** ২০ মিনিম। 
স্বকনিয়ে পিচকারী দ্বারা ব্যবহার্্য। (ডা এফ, রিচি, হ্যামবার্গ) 


বাবস্থা-মংগ্রহ ) ৯৫৫ 


২৯। ক্লোবাল হাইডঁস **ত ২০৫ গ্রেণ। 
পবিশ্রত জল তত »*. ই ড্াম। 

ত্বকনিয্ে পিচকাবী দ্বাব! প্রবোজ্য। 
৩৭। লিনিমেপ্ট ক্লোবকবম -- ১ উন্দ। 
-- টেবিবেস্থিনি ** *১ ১ ওন্স। 


খিলধরা স্থানে মালীষ কবিতে হইবে । 
হিমাঙ্গ অবস্থায ( 0০11])১০ 9622৫ )। 


৩১। এমন কাব "৫ গ্রেণ। 
স্পিবিট ক্লোবকবম ** *** ১৫ মিনিম। 
ভাইনম্‌ গ্যালিসাহ .** ০558 
একোথা - ** ১ ওন্স। 

একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা ১২ ঘণ্টান্তর সেব্য। (ডাঃ জর্জ জন্সন্) 

৩২। ম্পিবিট এমন এরোমেটিক ২০--৩৭ মিনিম। 
পবিশ্রত জল নর ১৮৮১. উন্ম। 

একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্র ২ ঘণ্টাত্তব সেব্য । 

৩৩। ্গিবিট এমন এবোমেটিক ** ২৭ মিনিম। 

-- ইথার সালফ . . ২০ মিনিম। 
-- ভাইনাই গ্যালিসাই ১ ২০ মিনিম। 
পবিশ্রুত জল ০ *. ১ ওন্। 


একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা ১ ঘণ্টীন্তব সেব্য। 


৩৪। লাইকর ্টিকনিয়া  *** **. ৫ মিনিম। 
পরিক্রত জল | *- ৫ মিনিম। 


তবকনিয়ে পিচকাঁরী দ্বারা প্রযোজ্য । 
(ডাঃ ফেঞ্চ মুলেন্‌ বাজসাহী ) 


৯৫৬ ব্যবস্থা-মঃগ্রহ ৷ 
৩৫। এট্রোপিয়! সাল্ফ ৮ ** উত-্ গ্রেপ। 
পরিশ্রুত জল 5৪ *** ২০ মিনিম। 
ত্বকনিয়ে পিচকারী দ্বারা ব্যবহার্ধ্য। (ডাঃ হার্লী) 


9010006901009 8911719 1771901010, 


ত্বক নিন্বে লবনাক্ত পিচকারী। 


৩৬। সৌডি কার্ধনেট্‌ *** ... ৪০ গ্রেণ। 
2০ ব্রোবাইড্‌ টন **. ১ ডাম। 
পরিশ্রুত জল ং »০::৪ ওন্স। 


২০--৩* যিনিম মাত্রায় ত্বকনিম়ে পিচকারী দ্বারা প্রযোজ্য । 


৩৭) সৌডি ক্লৌবাইড্‌ রি ১৮. ৫ অংশ। 

সৌডিয়াম্‌ সালফেট ..* ,.. ১০ অংশ। 

১০০ ডিগ্রি উত্তাপ বিশিষ্ট জল ১০৭ অংশ। 
২০--৩০ মিনিম মাত্রাষ ত্বকনিম্নে পিচকারী দাবা প্রযোজ্য । 

(ডাঃ লিটল্‌) 


(750000207559 17020 009 73079]9 ) 
অন্ত্র হইতে রক্তআ্রাব নিবারণ জন্য । 


৩৮1  অযেল টেরিবেস্িনি মেডিসিনেল্‌ ,.. ২০ মিনিম। 
মিউসিলেজ * ***. ৪ ড্রীম। 
একোয়! সিনেমোমাই ** ৮১: ৪ ডাম। 

একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা ছই ঘণ্টাত্তর সেব্য। 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ১৫৭ 


(বিকার অবস্থায ) 


৩৯। লাইকব এমনি সাইট্রেটস "৯ ড্রাম । 
শ্পিবিট এমন এবোমেটক ১৫--২০ মিনিম। 
টিং বেলাডনা টি ,. ৫ মিনিম। 
স্পিবিট ক্োবকবমা ০২৭ “১৫ মিনিম। 
সোডি ধোমাইড্‌ - ২৫ গ্রেণ। 
টিংমাঞচ ৪, ২০--৩০ মিনিম। 
একোবা ঠক ১. ১ ওন্স। 


একমাত্রা, প্রতোক মাত্র। ২৩ ঘণ্টান্তব সেব্য। 


৪০। স্পিবিট এমন এবোমেটিক ১৫__২০ মিনিম। 

_ ক্রোদফবম ্ ,.. ১৫ মিনিম। 

টিং বেলাঁডনা - **.৫ মিনিম। 

-_ ডিজিটেলিস ডি ৩--৫ মিনিম। 

-- মাচ *** ২০৩০ মিনিম। 
একোব৷ ১ ওন্দ। 


একমাত।, জবসহ প্রলাপ বর্তমান থাকিলে প্রভোক মাত্রা 
ছুই ঘন্টান্তব সেব্য। 


702 076 [01900861017 01 0070109. 
(কর্ণিযাতে ক্ষত হইলে )। 
৪১। একোপিষা সাল্ফ "তা 4৪৪ ই হো 
পবিশ্রুত জল 2 -*::৪ ডাম। 


প্রত্যহ চক্ষে ২৩ বার ফোট দিতে হইবে। 
১৪ 


৮ ব্যবস্থা-সংগ্রহ 1 


01010938100 ০ 0009, 


প্রক্নাব বদ্ধ হইলে । 
৪২। টিং কেন্থারাইডিস ছৌ ১১ ২০ মিনিম। 
একো! 5১ **১ ওন্ন। 


একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা ছুই এক ঘণ্টান্তর সেব্য। 
(ডাঃ ম্যাকৃনামাবা ) 


হৃদপিণ্ডের অবসন্ন অবস্থায । 


৪৩। ক্যাফিন্‌ সাইট্রাস *** ১১১৫ গ্রেণ। 
শ্পিবিট এমন এবোম্টেক ১-২ ড্রাম। 
পবিশ্রত জল ১১১ ৬ উন্ন। 


১ গুন্স মাত্রা প্রত্যেক ২ ঘণ্টান্তব সেবা । 





€00170. 


(কলিক) শুলবেদন1। 


ব্যবস্ধত গঁধধেব তালিকা । 


একোযা ক্যান্সিদ্, এমন কার্ব, এসাফেটিডা, বেলাডনা, 
ক্যাম্কব, কার্কো লিগনাই, ক্যাবিওফাইলম (ইন্ফিউসন্‌ ), সিনে” 
মম্‌, ক্রিয়েজোট, নক্সভমিকা, ওলিয়াম্‌ ক্যাকই, অযেল এনিথাই, 
অযেল এনিসাই, অযেল মেস্থপিপ্‌, অয়েল মাইবিষ্টিক1, অযেল 
টেরিবিষ্থিনি, বিয়াই, লবনাক্ত মৃছ্বিবেচক, স্পিরিট ইথারিস 


(কোং, স্পিরিট ইথার্‌ নাইটি,ক, জিন্সাই সাল্ফ। 


ব্যবস্থান্দংগখ্রছ। ১৫৯ 


এনিমেটা (পিচকারী গুহ্যদ্বারে )। 
এনিমা এসাফেটিডা। 
-- সোপ এবং গবম জল। 
-- ক্যাথাটিক্স। 
-- ক্যাষ্টিব অযেল এবং টার্পেন্টাইন। 
গ্যাল্ভেনিক ব্যাটাবী প্রয়োগ। 
নৃতন ওষধ। 
ক্যামমিলা (0170099101৮) ইন্ফিউশন্‌ ১২ উন্স মাত্রা। 
তিক্ত বলকাঁবক, পাঁচক। 
ককিউলাস (0০০০0103) টিং ১-_৫ ঘিনিম মাত্রা, আক্ষেপ 
নিবারক। 
লাইকব ক্লোবমফিষা (1000৮ 01010:07001])78 ) ৫-২০ 
মিনিম মাত, অবস।দক। 
মার্শমেলো বা এল্থি ( ঠ[22700110ঘ ০: 4100০) সিবাপ 
১ ওুন্স মাত্রা ্সিপ্চকবিক। 
কামিনেটিভা (00170012106%% ) টিং 03, ৮.0, ২--১০ মিনিম 
বাযুনাশক। 
চিকিৎসা বিষযক টীকা। 
কোষ্ট বদ্ধতা থাকিলে বিবেচক ওষধ যথা--কেলমেল ৫ গ্রেণ, 
পাঁলভ, রিয়াই ২০ গ্রেণ, সালফেট অব মেগনেশিযা বা পটাশিয়াম, 
টিং বেলাডনা বা হেনবেন বা ওপিয়ান বা ক্লোবিক ইথাব সহ 
ব্যবহার করা কর্তব্য । 
মিয়া হাইডক্লোরাস এবং একক্াক্ট বেলাডন! প্রত্যেক ই 
গ্রেণ মাত্রায় সাপো্গিটরি বা নফিয়া তকনিয়ে পিচকারী ছারা 
প্রয়োগে তৎক্ষণাৎ বেদনা নিবারণ হয়। 


১৬৬ ব্বস্থ-সংগ্রহ। 


গবম জলেব পিচকারী গুহ্যদ্বারে প্রয়োগ কবিলে অতি সত্ব 
বেদনা উপশমিত হয়। 

উত্তেজক মর্দন, গরম জলেব স্বেদ, টার্পিন এবং গরম জলেব্ব 
স্বেদ, মসিন! বা মাষ্টার্ড পোলটিস ব্যবহাবে বেদনা নিবারণ হয়। 


পেটে অজীর্ণ পদার্থ থাকিলে । 


১। হাইডার্জিবাই সাব ক্রোবাইড়. ,.. ৫ গ্রেণ। 
সোডা বাইকার্ক ০ 28 (নারী 
একপুবিষ। সেবন পর 
অযেল বিসিনি হর **. ৬ ডুম। 
মিউসিলেজ ৪৮ ** ২ ড্বাম। 
টিং কার্ডেমম কোং. .** ১" ই ড্রাম 
একোঁষা মেন্থপিপ ট ১১ ওন্ধ। 

এক মাত্রা । (ডাঃ স্যামযেল কেন্তুইক্‌ ) 

২। হাইড্রাঞ্জিরাই সাৰ্‌ ক্লোরাইড ১০৫ গ্রেণ। 
পাল্ভ ওপিবাই টি ই-১ গ্রেণ। 
এক পুবিষ! সেবনের ৬ ঘণ্টা পৰ _- 
মেগনেশিয়া সান্ফা *** ** ২ ড্রাম । 

- কার্ধ রি *** ২০ শ্রেশ। 
সিবাপ জিঞ্জিবাবিস্  *** ৮১ ড্রাম । 
একোয়! এনিথাই ** ১১ ডাম। 

একমাত্র! সেব্য। (শর) 

৩ মেগ্নেশিয়। কার্বা *** ১০ ১০ গ্রেণ। 


এমন কার্ধ রা *ত ৩ রণ । 


ঘ্যবস্থা-সংগ্রহ। ১৬৯ 


স্পিরিট ক্লোরফরম .... ১৫--২০ মিনিম। 
টিং লেভেগার কোং -*" ১৫-_-২* মিনিম। 
সিবাপ জিগ্কাৰ রা »১১ ১ ডাম। 
একোযা মেন্বপিপ ৪৯ ১১১ উন্দ। 
একমাত্র, উদবাধ্মান হেতু এল বেদনাষ প্রত্যেক মাত্রা! ৩৪ 
ঘণ্টান্তব সেব্য। € শর) 
ও। স্পিবিট ইথাবিস ০০" ১১. ই ডাম। 
লাইকৰ মকিদা হাইড্রর্রোবাস. *** ১৫ মিনিম। 
একো মেন্তপিপ্‌ ** ... ১ উন্স। 


একমাত্র প্রত্যেক মাত্রা ৩৪ ঘণ্টান্তব সেব্যা € এ) 


| স্পিবিট ইখাবিস টি ১০--১৫ মিনিম। 

__ এমন এনোমেটক ০০ ১৫ মিনিম। 

টিং কার্ডেমন্‌ কো. ৮ * ৩* খিনিম। 

অবেল এনিসাই ** ** ২ মিনিম। 
সিবাপ জিঞ্জাব রি "১ ডাম। 

স্পিবিট রোবফলম  *** "*" ১৫ মিনিম। 
একোথ! মেন্থপিগ - *** ১ সদ্ন। 


একমাত্র, প্রত্যেক মাতা আও ঘণ্টান্তব সেব্যা (শর) 


৬। ম্পিবিট ইথাবিস কোং .... ই ড্রাম। 
টিং কার্ভেমম্‌ কোং - ই ড্রাম! 
একোয়া ক্যান্মব 9 ১১১১ ওন্ন। 


একমাত্রা, উদবাধ্যান হেতু শূলবেদনায় প্রত্তেক মাত্রা ৩ ঘণ্টা- 
স্তর সেব্য। ( ডাঃ নেলিগন্‌) 


১৬২ ব্যবস্থা সংগ্রহ । 


৭। শ্পিবিট ইথারিস কোং “* ** ২ ডাম। 
-- এনিনাই রা ০, ৬ ডরাম। 

টিং কার্ডেমম্‌ কোং ১ ০৮: ৪ ড্রামা 
অয়েল ক্যারুই ৫ ... ১২ মিনিম। 
সিবাপ জিঞ্জিবাবিসা *** ০০৮ ২ ড্রাম । 
একোয়া ক্যান্ষব »,১১ উন্স। 

-- মেন্পিপ ৫ **- ৫২ উঁন্ন। 


উদরাশ্ান হেতু শূল বেদনা হইলে ১ উন্স মাত্রাঘ ৩৪ ণণ্টা- 


স্তব সেব্য। (ডাঃ জয়) 

৮। স্পিবিট ক্লোবদবম  *** -*. ১০ মিনিমা 
অযেল ক্যাজুপুটা ০০০ ১. ৫ মিনিম। 
মেগনেশিষ! কার্ব তত ০১১২. শ্রেণ। 
একো রে ১১১১ উন্স। 


একমীত্রা, প্রত্যেক মাত্রা ৩ ঘণ্টান্তব সেব্য। 
(সাব মোরেল্‌ মেকেঞ্তি 


৯। ইন্ফিউশন্‌ ক্যাবিওফাইলাই -* ১৪ ওন্দা 
স্পিরিট পাইমেণ্টি ই ডাম। 
-_ বৌজ মেবিনি ২ ই ডাম। 
টিং ওপিয়াই ** ১০ মিনিম। 
অয়েল ক্যান্তৃপুটী তা "৫ মিনিম। 


একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা এ৪ ঘণ্টাস্তব সেব্য। 
(ড।ঃ কোপ্ল্যান্ড) 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। রি 


১০। ক্লৌরফর্মাই তত ১৮ ২ ডু 
মফিয়া এসিটেটিসা. -* ১১ ৩ গ্রেণ। 
অবেল এনিসাই টি -১* ১৬ মিনিম। 

এ. মেস্থপিপ, -* ১. ১৬ মিনিম। 
মিউনিলেজ একেশিযা ১, .. ২ ডুম। 
সিবাপ দিম্পেক্স নু *১ ২ ডাম। 
একোধা ক্যাম্ফৰ রঃ সমষ্টি ৪ ওন্স। 


আবগ্তক মত ১ ডুঁম মাত্রঘ সেব্য। 
( ফিলাডেল্ফিঘা হাঁসপাঁভাল ) 


১১। টিং ক্যাপসিসাই তা ,.. ১ ড্রাম। 
_- ওপিঘাই * ১১ ডাম। 
-- বিযাই রঃ ১. ১ ড্রাম। 
ম্পিবিট ক]ম্যব ক ১৯ ডুম। 
এসেন্ন মেন্কপিপ -*" **. ১ ডাম। 
ববস অন্ুাবে ১৫-:৩০ মিনিন মাত্রাম প্রত্যেক অর্দ ঘণ্টাস্তর 
সেব্য । (ডাঃ লড্লে! ) 
১২। টিং 'ওপিযাই রঃ ... ৫ মিনিম। 
-_ বিষাই রি ১১৫ মিনিম। 
স্পিবিট ক্যাম্ষর ৰং ,০৫ মিনিম। 
-- ক্লোবফবম 5 ৮৮৫ মিনিম | 
টিং ক্যাপ্সিনাই ... ৫ মিনিম। 
স্পিবিট মেস্থপিপ তত -১১. ৫ মিনিম। 
একোষ। ০৭ ১১১১ ওন্ন। 


একমাত্র, প্রত্যেক মাত্রা তিন ঘণ্টান্তর সেব্য। 
(জর্মান টাউন হাসপাতাল আমেরিকা ) 


১৬৪ ব্যবস্থা'মংগ্রহ । 


১৩। একোয! ক্লোরফবম্‌ রি ০৮৪ ওন্স। 
টিং ক্যাপ্সিসাই রঃ ১১২ ডাম। 
একোধ| অবেন্সাই ফৌরিস্‌ **. ৪ ভন্স। 

বেদনা নিবারণ না৷ হওষা পর্য্যন্ত » ডুম মাত্রীঘ ১৫ মিনিট 
অন্তর মেব্য। (প্রঃ ছুজা্দিন বোমেস্‌ ছান্স ) 

১৪1 মেগনেশিযা কার্ক * ... ১ ডাঁম। 
পাল্ভ বিযাই ৪ ১, ৩০ গ্রেণ। 
টিং বিযাই ত, ১ ৩ ড্রাম 
-- ওপিপাই ৮ ১০১ ১৫ মিনিম। 
স্পিবিট এনিপাই নু ১১ ৬ মিনিম। 

_ মেন্পিপ, * *** ২ ডাম। 
গনিশ্রত জল ১১০ ৬ সন্স। 


২ উল্স সর গোত্যক ৩১৪ ঘণ্টান্ৰ লেব্য ৭ 
(ত্রাইটন্‌ হাসপাতাল ইংল্যাণ্ড) 


১৫। ক্রিয়েজোট রি »* ২০ মিনিম। 
পাল্ভ এবোমেটিক্‌. ** ৮০ ৮০ গ্রেণ। 
মিউদিলেজ একেশিযা -** যথা প্রযোজন। 

২ বটাকা, বমন সহ শুলবেদন! হইলে ১।২ বটাকা মাত্রায় 
প্রত্যহ তিনমাত্রা সেব্য। (ডাঃ টি, এইচ, ট্যানাধ) 

১৪।  মেগ্নেশিষা কার্ব ** ১: ১ ড্রাম। 
এক্ট্রাক্ট ওপিয়াই লিকুইড, »* ৩০ মিনিম। 
স্পিবিট ইথাবিস ** ,.* ৩ ডাম। 


একোষা মেস্থপিপ, ৮৮ সমষ্টি ৬ ওন্স। 
১ ওন্স মাত্রায় ৩৪ ঘণ্টাস্তর সেব্য। £ এ) 


ব্যবস্থাসংএরহ ই ১৬৫ 
১৭। স্পিরিট ইথারিস্‌ *** ১ ৩ দাম। 


-- কোরফবম্‌  *** **. ৩ ডাম। 
টিং কার্ডেমম্‌ কোং *** ১০ ৬ ডম। 
স্পিরিট মাইবেষ্টিকা ** »* ২ ড্াম। 
অযেল এনিথাই অথবা ক্যারুই .** ১২ মিনিম। 
মিউসিলে, উ্যাগাকান্থ *৮ ৩ সুন্স। 
একো! মেন্থপিপা ৮৯ সমটি ৮ ওন্স। 

১ গল্প মাত্রাঘ ৩৪ ঘণ্টান্তিব সেব্য। (ক্র) 

১৮। শ্পিরিট এমন এবোমেটিক *** ২০ মিনিম। 
মেগনেশিয়া কাব নু ১০--২০ গ্রেণ। 
ম্পিবিট ক্লোবকবম  »** ১. ই ড্রাম। 
একোযা মেস্থপিপ . *** ১১ ১ আন্না 


একমাত্রাঃ অত্যন্ত শুল বেদনা হইলে প্রত্যেক মাত্রা ২ 


ঘণ্টান্তব সেব্য। এ) 
১৯। টিং ভেলেবিযানি - ** ৩৯ মিনিম। 
ম্পিবিট ফ্রোবফবমা  *** ** ১৫ মিনিম। 
মফ্রিযা মিউবাস রি *** ₹ঁ গ্রেণ। 
একোয়া এনিথাই ৪ ১১১ উন্দ। 
একমাত্র, প্রত্যহ তিন যাত্রা মেব্য। (ভীঃ সাফি ) 
২০। টিং কার্ডেমোম কোং *** *** ই ড্রাম । 


ম্পিরিটস্মন 'এরোমেটিক ১৫--২০ মিনিম। 


5৬৬ ব্যবস্থা সংগ্রহ । 


সিবাঁপ “৮ ১ ডাম। 
একোয়! ক্যাকই ঝ! এনিখাই ১১১ উন্দ। 
একমাত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্র! সেব্য। (ডাঃ জয়) 


10700170) এনিমা। 


২১। টিং এসাফেটিডা ন্‌ ১. ২ উন্দ। 
__ ওপিবাই % ১ ডাম। 


ডিককৃশন্‌ হড়িযাই (বালী ওযাঁটাৰ ১০ উন্স। 
গুহ্য বাবে পিচকাবী দিতে হইবে। (ডাঃ হুপাঁব) 


1,101220, মর্দন । 
হ২। লিনিমেপ্ট ক্যাম্ষব ... ১২ ডাম। 
অযেল বোঁজমেবিনি  *** ১. ২ ডামা 
টিং ওপিযাই ঃ ** ২ ডাম। 
উদ্নবৌপবি মালীষ কবিতে হইবে। (ডাঃ কোপল্যও ) 
২৩। লিনিমেন্ট বেলাডনা **, ১... ৪ ডাম। 
-” ক্লোবকবম এর »৮::৪ ডীম। 
- সেপনিস্‌ ১১5 “৪ ডাম। 
অযেল টেবিবিস্থ ই ৮৮ ২ ড্রাম। 


উদবোপরি মালীষ করিতে হইবে। 


বাবস্থা-সংগ্রহ ৷ ৯৬৯ 


ছুবাবোগ্য (05099 7, কোষ্টবদ্ধতায় গ্রকৃষ্টাক্ট কলসিম্থ 
(কোং, গ্যান্বোজ, ইলেটিরিযাম্‌, ক্রোটন অযেল ব্যবহাৰ কর! 
যাইতে পাবে। 

ব্কতেব ক্রিয়াব অভাব বশতঃ কোষ্টবদ্ধতাঁয় ইউনিমিন, 
পডফাইলিন, এসিড নাইটি.ক, এসিড নাইট্রমিউবিয়াটিক ও 
ট্যাবাক্সিকম প্রযোগ ফলপ্রদ | 

কখন কখন বিবেচক ওধধ ব্যবহাব অপেক্ষা এনিমা প্রয়োগে 
উপকার ছৃষ্ট হয়। 

সালফেট অব্‌ আয়বণ, সাল্ফেট্‌ অব্‌ মেগনেশিযা, সাস্ফেট্‌ 
অব. সোডা, নক্সভমিকা এবং বেলাডনা সহ প্রযোগে অনেক সময 
(বশে উপকাব দর্শে। বিশেবতঃ বানকদেব কোষ্টবন্ধতাঁর। 


১। পডফাইলিন্‌ ্ ১৮ হই গ্রেণ। 
একট্রাক্ট এলোজ - ৪৫ গ্রেণ। 
»-. বিধাই ৭৮ ৪৫ গ্রেণ। 
-- ট্যাবাক্সিসাই ... ... যথা প্রযোজন । 


৪০ বটীকা, বাত্রিতে শধনকালে ১।১ বটাক। সেব্য। 
(প্রঃ নথনেগেল্‌ ) 


২। গডফাইলিন্‌ রঃ ২২. ৯ গ্রেণ। 
একন্ান্ট বেলাডনা "* ১.৯. গ্রেণ। 
পাল্ভ ক্যাপ্সিসাই ... ০০৫ গ্রেণ। 
-_-. বিয়া ০ *৮ ২০ শ্রেণ। 


২০ বটীকা, প্রত্যহ তিন বটীকা সেব্য। 


(প্রঃ জে, এম, ডেকষ্টা এম, ডি) 
১৫ 


১৭ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


৩। সোডি বাইকার্ক শত ৮ ১০ গ্রেণ। 
পটাঁশ বাইকার্ধ ০, *** ১০ গ্রেণ। 
এমন কারক ০ ১০ ₹ গ্রেণ। 
পাল্ভ বিষাই রি “০:৪8 গ্রেণ। 
টিং জিঞ্জিবাঁবিস রে ১০--২০ নিম । 
একেছি। মেস্থপিপ্‌ রঃ ১০১ ওন্স। 

একমাত্র, প্রত্যহ তিন মাত্র! সেব্য। ফলদায়ক ক্ষার 
বিরেচক। 

৪1 এলয়েন ৮৮০ ২ গ্রেণ। 
ফেবি সল্ধ তর ই গ্রেণ। 
একট্রাক্ট নক্ন্ভমিকা! ই গ্রেণ। 

-. বেলাডনা  ».. . ই গ্রেখ। 

পাল্ভ মৰ্‌ রি ১. ই গ্রেণ। 

সৌপ রি *** ই গ্রেণ। 
এক বটাকা স্বাভাবিক কোষ্টবদ্ধতাষ প্রত্যহ ২৩ বটাকা সেব্য। 
(সাব এণ্ড, ক্লার্ক) লগ্ডনেব প্রসিদ্ধ চিকিৎসক | 

৫। স্পিরিট এমন এবোমেটিক **: ১ ভাম। 

একষ্রাক্ট ক্যাস্কাব। সেগবেডা লিকুইভ ১ ডাম। 
ম্পিরিট ক্লোরফরমা .*, *** ১ ডামা 
টিং বেলাডনা রঃ “১ ড্াম। 
_- নক্মভমিক! দঃ ** ৯ ড্রাম। 


২০--৬০ মিনিম মাত্রায় প্রত্যহ ২৩ বার সেব্য। উত্তম মৃহ 
বিরেছক । (ত্রিটিশ মেডিক্যা্ জর্ণাল ) 


ব্যবস্থা-দংগ্রহ। ১৭১ 


টিং নকৃদ্ভমিকা রা »** ৩৭ মিনিম। 
-__ বেলাডনা ঠদ ** ২ ডাষে। 
একস্রাক্ট ক্যাস্কাবা সেগারেডা লিকুইড ২ ড্রাম। 

অস্ত্রেব কার্ধ্য ভালকপ না হইলে ১ মিনিম মাত্রায় প্রত্য 


তিনবাব সেব্য। (ডাঃ হ্যামণ্ড) 
৭ একট্রা্ট বেলাডনা *** ১১ ১২ গ্রেণ। 
পাল্ভ রিয়াই * ** ২৪ গ্রেণ। 
»-  জিঞ্জার হর ১০ ১২ গ্রেণ। 
২৪ বটীকা, অন্ত্রেব আডষ্ট অবস্থায় (600101৮য ০৫ 039 17693- 
£7063 ) প্রত্যহ ৪ বটীকা! সেব্য। (প্রঃ জে, এম, ডেকষ্টা ) 
৮। একট্টান জেন্শিয়ান্‌ ** ০ ১ ডাস। 
-. নক্দ্ভমিকা *** ২০ ইই গ্রেণ। 
পড়ফাইলিন রি »* ২২ গ্রেণ। 
অয়েল ক্যাজুপটা 9০ » ২০ মিনিম। 
২০ বটীকা, পুবাতন কোষ্টবদ্ধতাঁর় বলকাবকেব জন্য, প্রত্যহ 
ছুই বটীকা সেব্য। (প্রঃ ডেকষ্টা ) 
৯। টিং জেন্শিয়ান কোং -** ... ৩ ওন্স। 
-- রিষাই 2 ১৮১ নস । 
-- বেলাডন। মং *** ১২ ড্রাম। 
২ ড্রাম মাত্রায় প্রত্যহ তিন বাব সেব্য। (&) 
১০1 একট্রক্ট রিয়াই ৪ ১ ই ডাম। 
৮ ট্যাবাক্সিসাই *** ** ২৪ গ্রেণ। 
কুইনি সাল্ফ ০ ই গ্রেণ। 


১২ বটীকা) প্রত্যহ প্রাতে পর সময় ছুই বটাকা সেব্য। 
এ ডাঃ কস, এস, বার, এম, ডি) লগ্ডন। 


3৭২ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 
১১।  হাইডর্জিরাই কমৃক্রেটা ১ ১ গ্রেণ। 
শর্কবা 5 ০১০৫ গ্রেণ। 
একপুবিয়, বাত্রিতে শয়নকালে সেব্য। যরুতেৰ পিত্ত 
'নিঃসবণ কম হইলে, অত্যন্ত উপকাবী, ক্রমাগত তিন মাত্রা 
সেব্য। 


১২। এক্ষ্রাক্ট ক্যাস্কাৰ! সেগাবেড। লিকুইড ... ই--১ ডম 
সিবাপ অবেন্সাই রর ১.১ ডুঁম। 
একোষা রি *** ১ ওন্ন। 

একমাত্রা, প্রাতঃকালীন আহাবেৰ পুর্বে অথবা বাত্রিতে 
শযনকালে সেব্য। (প্রঃ উইলিষম টম্সন্‌ এম, ডি, নিউইযর্ক ) 


১৩। এক্ট্রাক্ট ক্যাস্কাবা সেগাবেডা লিকুইড্‌ ১ ওন্স। 
সেবি ওযাইন ্ ১৮৮৯ সুন্দ। 


ফিল্টাব কবিষা ১--৩ ওঁন্স মাত্রাষ প্রাতঃকালে সেবা। (ই) 


১৪। পাল্ভ্‌ এসাঁফেটিডা ২১. ০:৪8. গ্রেণ। 
এক্ষ্রাক্ট নক্সভমিকা *. **: ই গ্রেণ। 
দেপনিস ৮০০ ১১: ৯ গ্রেণ। 

৩ বটাকা, উদরাধ্মানসহ কোষ্টবদ্ধতাঁষ প্রত্যহ তিন বাক 

সেব্য। (ঞ&) 

১৫। একৃষ্টাক্ট এলোজ চা ..* ই ডাম। 

-- নক্মভমিকা 2 ০০০৪ শ্রেথ। 
৮ হায়েসায়েমাস ২০ * ২৯ গ্রেণ। 


পান্ভ ইপিকাক ৮০ * ০৮৯ গ্রেণ। 


ঘ্যবস্থা-ন" গ্রহ । ১৭৩ 


২* বটাকা, ছুবাবোগ্য কোষ্টবদ্ধতাঁষ রাত্রিতে ১ বটাকা সেব্য। 
স্ত্রীলোক দিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । 
( প্রঃ ডবিউ, এইচ, ভ্যান, বুবেন নিউইয়র্ক) 


১৬। জিন্সাই ভেলেবিযান ... ১২--২৪ গ্রেণ। 
একৃষ্রাক্ট বেলানা "* ৩--৬ গ্রেখ। 
-- জেন্শিযান *" *** ২৪ গ্রেণ। 
১২ বটাকা, ছূর্বলতাসহ বোগীব স্বাভীবিক কোষ্টবদ্ধতায় এবং 
স্ফিংটাব এনাই পেশীব আক্ষেপিক সঙ্কোচনে প্রত্যহ তিন বাটীক। 


€সব্য। (ডাঃ ট্যানার লগ্ন ) 

৯৭। ফেবি এট এমনি সাইটে্িস ** ৩৬ গ্রেণ। 
একক্রাক্ট ক্যাঞ্কাবা সেগাবেডা লিকুইড ৩২ মিনিম। 
শর্কৰ। র্‌ ১ ৮ গ্রেণ। 
একোয! রি ** ৯২ শন্স। 


স্ত্রীলোকদিগেব সৃবাবোগ্য কোষ্টবদ্ধতাষ ২ ডাম মাত্রা আহা 
বেব পুর্বে প্রত্যহ তিন বাব সেব্য। 


৯৮1 এলফেন মর ১৭ ১ গ্রেণ। 
ফেবি সাল্ফ এক্পিকেটা *** ০. ৯ই গ্রেণ। 
কুইনি সাল্ফ রঃ ০৯১ গ্রেণ। 
একটা নক্সভমিকা .*, *** ই গ্রেণ। 

- জেন্শিয়ন *৮ যথা যোজন । 


একবটাকা, প্রত্যহ ১২ বটাকা সেব্য। 
(ডাঃ ডবলিউ, ক্রেগ. এডিনবর্থ 9 


১৭৪ ব্যবস্থা-সংগ্রহ । 


১৯। একটা এলোজ রর »ত ১. গ্রেণ। 
ফেবি সাল্ফ 5 ১২--২ গ্রেণ। 
একবটীকা', প্রত্যহ ছুই বটীকা আঁহাবেব পব সেব্য। 

(ডাঃ স্পেগ্ডাব ) 

ডাঃ মেটযাঁব এলোজসহ ক্ষার (41891199 ) মিকৃশ্চাব। 
২০। এলোজ ৯০০ *. ২২ শুন্সা। 
সোডি বাইকার্ রর ১ ৬ ওন্দ। 
স্পিবিট লেভেগ্ড।ব কোং ০১৮ ২ উস । 

একোব! *,* ,. ৪ পাইন্ট। 


২ সপ্তাহ ভিজাইফাঁ রাঁখিদা ফিল্টাব কবনান্তব আহারেব 
অ্ধঘণ্টা পবে ১ড্রাম_-১ উন্দ মাত্রা সেব্য। 


২১। একৃষ্টা্ট এলোজ রর 2৪:০৬ ারি। 
-- নক্সাভমিকাঁ **, ০০ ১২ গ্রেণ। 

- হাষেসায়েমাস ১১১ »১ ১ ডাম। 

অযেল এনিসাই ঠ্ ,১১ ১০ মিযিম। 


৬০ বটীকা, আহাবেব পর ১ বটাকা সেব্য। স্ত্রীলোক- 
দিগেব কোষ্টবদ্ধতাষ উপকাবী। 


(প্রঃ মেট্কাক এম্‌, ডি নিউইঘর্ক ) 


২২। কন্ফেক্শিও সেনা ০৮১ উন্ন। 
পটাশ বাইটার্ট *ত ** হ ডম। 
প্রিসিপেটেড্‌ সাল্ফাৰ ,** ১. ১ ডুম। 
ফেরি কার্ধ সেকারেটা ₹** ১১ ডাম। 
হনি (মধু) রর যথা প্রয়োজন । 


মিশ্রিত করিয়! ১ ডুঁম মাত্রায় আহারেব পব সেব্য। 
(জন্‌ ফর্সিথ মিগ্‌স্‌ এম; ডি) 


বাবস্থা-সংগ্রহ! ১৭৪ 
২৩। মেগনেশিয়া সাল্ফ *০:৪ উন্স। 


ফেরি সাল্ফ এক্সিকেটা ০, ৩২ গ্রেখ। 
এসিড সাল্ফ ডিল *** ৮ ই উন্প। 
«কোয়া ৬৩৩ 555 ২০ ওন্স। 


জলসহ, ই ডাম মাত্রাষ প্রাত্ঃকালীন আহাবেব পূর্বে সেব্য। 
€ ফিলাডেল্ফিয়! হাসপাতাল) 


২৪। এক্ষ্টা নক্সভমিকা *** .. ৩ গ্রেণ। 
পডফাইলাম্‌ বেজিন *** ১ ২ গ্রেণ। 
একট্টণক্ট কলপিন্থ কোঁং ... ১৮ গ্রেণ। 


ফেবি সাল্ফ একুসিকেট! *** ১০ ১২ গ্রেণ। 
১২ বকা, প্রত্যহ রাত্রিতে শনকালে ১ বটীকা সেব্য। (ধ) 


২৫। পড়কাইলাম্‌ রেজিনা ৮ ২ গ্রেণ। 
একট্রণক্ট কলসিম্থ কোং *** ১. ২০ গ্রেণ। 
-- হাবেসায়েমাস ** ৩ গ্রেন। 
১২ বটাকা, গ্রাতোক বটাকা! খাত্রিতে শয়নকালে সেব্য। (ঞ&) 
২৬ পার্ভ ফেবি সাল্ক *** ৮* ৯২ গ্রেণ। 
এলোজ সকটি,ন। রঃ ১**. ৯ গ্রেণ। 
এক্টাক্ট বেলাডনা  ... »* তঁ খ্রেণ। 
একবটাকা, ক্লাযবীষ কোষ্টবদ্ধতাঁয় প্রত্যহ তিন বটাকা সেব্য 
২৭। মেগনেশিয়ী সাল্ফা ১, ** ২ ভাম। 
৮ কার্ব টু: *** ১০ গ্রেণ। 
সিরাপ জিঞ্জার চি *৮ ১ ডাম। 
একো য়া মেস্থপিপ রে ১ ওুন্। 


একমাত্রা, প্রত,হ ভিনমাত্র। সেব্য। 


১৭৬ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


২৮। পাল্ভ রিয়াই ০" .০ ৯ ভীম 
মেগনেশিসা কার্ব ৪ »*: ই ডম। 
কন্ফেক্শিও এবোমেটিক তত ২০ গ্রেণ। 
একোয়। সিনেমন্ *তঃ ১৮৯ ডাম। 
টিং কার্ডেমম কোং **- ** ১ ড্রাম। 

একমাত্র, বাত্রিতে শখনকাঁলে সেব্য। (ডাঃ এপ্িক.) 

২৯। মেগনেশিবা সাল্ক ,.* ০০০১ উন্ন। 
পটাশ বাইকার্ক *** ** ২ ডুম। 
দিবাপ * »*. £ ডাম। 
একোষা মেম্থপিপ রি ১১ ৫ই উন্স। 

১ উন্স মাত্রায় প্রত্যহ তিন বান সেব্য। (ডাঃ প্যাবিস) 

৩০। মেগ্নেশিযা সাল্ক *** ০১১ ই গন্ন। 
মানা ঠঃ ২ ডাম। 
ইন্ফিউশন বেন রর **. ৬ ড্রাম । 
টিং সেনা ২ ডাম। 
একোয। মেন্থপিপ ১ উন্দ। 

"7 ক্যাম্ষব 4৫ ০১২. উন্স। 


১ উন্দ মাত্রাধ প্রতাহ তিনবাব সেব্য। 
(মিঃ এবাবনেথি) 


৩১1 পাঁলভ রিযাই কোং *** ১০ ১০ গ্রেণ। 
হাইডার্জিরাই পাবৃক্রোবাইড ১৮৪ গ্রেণ। 

এক পুবিয়! রাত্রিতে শয়নকালে সেব্য। 
৩২1 পাল্ভ রিয়াই ০০ ১১ ড্রাম । 


ইপিকাক ৭৪৪ ত্হ৪ ৯০ গ্রেণ। 


ব্বস্থা-সংগ্রহ। 


অধেল ক্যারুই 
মিউসিলেজ একেশিয়া *** 


5৭ধ 


১৬৯ ০ মিনি্ম ) 
**৯ যথা প্রয়োজন ॥ 


২ বটীকা, রাত্রিতে শয়নকাঁলে ২ বটাকা সেব্য। (ডাঃ চ্য।পম্যান) 


৩৩। পাল্ভ রিয়াই 
স্পা মব্‌ টা 
একষ্রাক্ট এলোজ 
-- আন্থিমিভিদ্‌ 
সিবাঁপ জিপ্রিবাবিস 


* ১৫ গ্রেণ। 

»০১৫ শ্রেণ। 

৭ গ্রেণ। 

“৮ ৩০ গ্রেণ। 
*** যথা প্রয়োজন । 


১০ বটীকা, কোষ্টবদ্ধতাঁসহ অজীর্ণ বর্তমান থাকিলে ২৩ 
বটীকা বাত্রিতে শনকালে অথবা মধ্যাহ্ব আহাবেব পুর্বে সেব্য। 


২৪। অদেল বিসিনি 
মিউসিলেজ একেশিয! 
একোষ। মেগ্থপিপ 

এক মাত্রা সেব্য। 


৩৫। অযেল বিসিনি 
মিউদসিলেজ একে শিষা 
একোর! অবেন্াই ফ্লোরিস 
সিম্পল সিবাঁপ ০ 
একমাত্রা নেব্য। 
৩৬। অযেল বিসিনি 
মিউনিলেজ একেশিয়া .** 
টিং কার্ডেমম্‌ কোঃ 
অরেল লিমনিস রঃ 
একমাত্রা দৈব্য। 


(ডাঃ স্যাভরী ) 
৬ ড্রাম-১ ওন্স। 
যথ৷ প্রয়োজন । 
১ ওন্স। 


৬ ভীঁম_১ ওন্দ। 


যথা প্রয়োজন । 


৬ ডাঁম-_-১ ওন্স। 
যথা প্রয়োজন । 
&--১ ডাম। 


১ মিনিম। 


৯৫৮ ব্বস্থা-সংগ্ররহ। 


৩২। অয়েল রিসিনি ৫ ১ ২ ওল 
লাইকর পটাশি রঃ *, ২* মিনিম। 
ম্পিরিট পাইষেন্টি *** ১ ডুম। 
পরিশ্রুত জল ** ,১ ১ ওন্স। 

একমাত্রা সেব্য। (ডাঃ ঘামিল্টন্) 

৩৮। মেগ্নেশিয় নাল্ফ ... ১১. ২ ডাম। 
ম্যানা রর ...১৬০ গ্রেণ। 
টিং ষেনা ন .*৮ ২ ড্রাম 
ইন্ফিউশন স্নো হু 453,১38 ওন্স। 

একমাত্রা, প্রাতঃকাঁলে সেব্য। (ডাঃ ট্যানাৰ ) 

৩৯। সৌোডি সাল্ফ কি »১ ইউক্স। 
এসিড সাল্ফ ডিল. ** ১১. ১ ড্রাম। 
ইন্ফিউশন জেন্শিয়ান কোং ** ৬ঙন্দ। 

১ শঁন্স মাত্রাষ প্রত্যহ তিনবাব সেব্য। () 
৪০। ঢৌডি সাল্ফ 5৪ ১. ২ ড্াম। 
সক্কাস ট্যাবাক্সিসাই .*. ০. ১ ডাম। 
ভিককৃশন্‌ ট্যারাক্সিলাই *১ ২ ওন্দ। 
১ গন মাত্রার প্রত্যহ প্রাতে এবং সন্ধ্যাকালে সেব্য। 

৪১। এসিড নাইটিক ভিল্‌ .:. ০ ৯০ মিনিম। 
স্পিরিট ইথার নাইটিক ** ই ডুম। 
সক্কাস ট্যাবাক্সিসাই *", »* ১২ ওঁ্স। 

টিং সেন! **ত ১০১৪ ওন্ম। 


ইন্ফিউশন জেন্শিয়ান কোং সমষ্টি ৮ ওন্স। 
১ ওন্স মাত্রায় প্রত্যহ ২৩ বার সেব্য। (এ) 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ১৭৯ 


$২। পেপৃসিন পোর্সাই ৮ »,. ৩২ গ্রেণ। 
একটা এলোজ  *** ৪_৮ গ্রেণ। 
গ্লিসারিন নর *** যথা প্রয়োজন । 
৮ বটাক৷ প্রত্যহ রাত্রিতে আহাবের পূর্বে ১ বটীকা সেব্য। 
(ওঁ) 
$৩। পিল রিয়াই কোং *** ২--৩ গ্রেণ। 
পাল্ভ ক্যাপ্সিসাই .*, ৮ ১ গ্রেগ। 
এক বটাকা, প্রত্যহ আহাঁবের সহিত সেব্য। ( ডাঃ পেভি ) 
৪৪। পড়ফাইলিন রি ১ ২ গ্রেণ। 
এসেন্স জিঞ্লার না **. ২ ডাম। 
এলকোহল তত ১৮. ২ উন্স। 


অস্ত্রের উদ্ধাণশেব আওষ্ট অবস্থায় ((০1]01415) ১ ওক্ম জলসহ 
১ ডুম মাত্রাষ প্রত্যহ রাত্রি শষনকালে সেব্য। (ডাঃ ডুবেল) 


৪৫1 টিং পডফাইলাই এমনিফেট তই ডুাম। 

»- নক্সভমিকা ্ ১১. ২ ড্রাম । 

-- বেলাডন। 5০ ২ ইডাম। 

প্রত্যহ প্রাতে এবং সন্ধ্যাকালে ১৫-৩০ মিনিম মাত্রায় 

সেব্য। (ডাঃ বার্থলো ) 
৪৬। সো'ডি ভেলিবিযেনেটিস .. ৮ ২৬ শ্রেণ। 

টিঃ নক্সভমিকা 8 ৮ ১ ভুম। 

-- ক্যাপ্সিসাই রঃ *** ৪৮ মিনিম। 

সিরাপ অরেন্দাই তত .. ১ই ওন্স। 


একো মি সমষ্টি ৬ ওন্স। 


১৮৩ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 

উদরাঁখান সহ পবিপাক নলীর (411710012াশ্য 0809] ) 
পেশী স্থত্রের শিথিল এবং আড়ষ্ট অবস্থা ২ ওন্স মাত্রাষ প্রত্যহ 
'িনবাব সেব্য। 


(ডাঃ জে, মর্টিমার গ্র্যান্তিল্‌ ) লগ্ডন। 

৪৭। মস্কেবিন নর ১৯:৪8 গ্রেণ। 
একট্টাক্ট বেলাডনা .** তত গ্রেণ। 

--.. নক্সভমিকা *** **. ৩ গ্রেণ। 
ইউনিমিন ৫ ১: ই ডাম। 


৯২ বটাকা।, প্রত্যহ প্রাতে এবং সন্ধাকালে ২ বটীকা সেব্য। 
(ডাঃ বার্থলে! ) আমেবিক।। 





00197007002 0069 210 01)700010, 


ডাঁয়রিযা! একিউট এগু ক্রনিক 
(প্রবল এবং পুরাতন উদ্রামষ ) 

ব্যবহৃত ওষধেব তালিক1। 

প্রবল উদরাময়। 
এসিটাম্‌, এপিড নাইটিক ডিল্‌, ক্যান্ফব, কাপ্সিক'ম্‌, কারক" 
লিফ এসিড, ক্রিটা এবোমেটিক, ল্যাক্টিক এসিভ্‌, মেগ্নেশিয় 
সাল্ফ, ওলিয়ামবিসিনি, ওপিষাম, বিষাম্‌, সোডি বাইকার্ধ, 

ট্যানিক্‌ এসিড, এনিমেটা। 

পুরাতন উদরাময় | 
এলম্‌ঃ আর্জেন্টাই নাইট্যাস, আর্সেনিক, বিশমথ, সাব্নাইট্রস, 
ফ্যান্ষর, ক্যাল্সি্‌ ফস্ফাস, ক্যানাবিশ  ইত্ডিকা, কেন্তেরিলা, 


খ্যবস্থা-সংগ্রহ। ১৮১ 


ছ্্যাটিকিউ, দসিনেমম্‌, ক্রিয়েজোট, ক্রিটাঁ এরোমেটিক, কুপ্রাই 
নাল্ফ, লাইকর ফেরিপারনাইট্রেস্‌, ফেরিএটু পটাশি টার্টাস» 
গোরেনা, হিমেটক্সিলন, হাইড্রার্জিরাই পার ক্লোরাইড, কাইনো, 
ক্রামারি, ম্যাটিকো, মিউরিয়াটিক এসিড, মাইবেষ্টিকা, নাইটি.ক 
এসিড্‌ ডিল্‌, নকস্ভমিকা, ওপিষাম, প্রন্বাই এসিটাস, পটাশি 
'ক্লোরাস, কোয্ার্কস্‌ কর্টেক্‌ন্‌, স্যালিসিন, ট্যানিন্‌, টেরিবিস্থিনি 
অয়েল, জিন্সাই অক্সাইড্‌, জিব্দাই সাল্ফাস। 


শীতল জলের পিচকারী। 
নৃতন ওধ 


ক্যাল্সিদ কার্বলাঁন ( (81019 0%7০0195), ১ গ্রেণ মাত্রা, 
ধারক । কোঁলনের (091০2) আখ্ান সহ উদবামষে 
ব্যবহার্য । 

ক্ষার্বজোটেট অব. এমনিযা। ( 02:9০2062৩ 01 4000080700৯ 
১ গ্রেণ মাত্রায় পুবাতন উদরাময়ে ধাঁবক। 

€কোটো (0০০ ) টিং ১০ মিনিম মাত্রা, ধারক। 

€কোটোইন (0০০18 ) ২২ গ্রেণ মাতা, ধারক 

কম্পেরাই কর্টেকৃস ((355100 09:6৩ ), ইন্ফিউশন্‌ ১২ 
ওন্স মাত্রায় ধারক, পুরাতন উদবাময় এবং আমাশয় ব্যবহার্ধ্য। 

ইরিগেরন্‌ ক্যানাডেন্সিস্‌ (707169:0], 0210809053 ) অয়েল 
১৫ মিনিষ মাত্রায় ছূর্ধলতা মহ উদবাময়ে ব্যবহার্ষ্য। 

লেপ্ট্যান্তি,ন (15010890012 ) ২২ গ্রেণ মাত্রা, উদরাময়ে এবং 
ব্ক্তামাশয়ে ব্যবহাধ্য। 


স্মালল (891৩1), ৪--৩০ গ্রেণ মাত্রা, ধারক । অন্তরুৎসেচন 
জন্য [62009726985 উদন্নাময়ে ব্যবহার্য । 
৮৬ 


১৮ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


চিকিৎস! বিষয়ক টীকা। 

উদরাময় হইবামাত্র ধারক ওষধ দ্বাব! নিবাবণ করা যে প্রচ 
লিত নিয়ম আছে তাহা সকল অবস্থাতে অবলম্বন করা উচিত 
নহে। 

সকল সমযেই উদরামযেব কাবণ নির্দেশ কবিয়! চিকিৎস! 
করা৷ উচিত। অজীর্ণমলবদ্ধজনিত উদবাময হইলে ধাবক ওষধ 
দ্বারা বন্ধ না কবিয়া ক্যাষ্টর অধেল বিযাই এবং লবণাক্ত মুদ্ু 
বিরেক ওষধ, অন্সাদক ওঁষধ যথা-হাঁষেসাযেমীস এবং ওপিয়ম 
মহ ব্যবহাবে উপকাব দর্শে। তৎপরে বন্ধ না হইলে চক্‌ মিক্টাব 
কাইনে, ক্যাটিকিউ, হিমেটক্সিলাম্‌ এবং ওপিয়ম প্রয়োগ 
ফলপ্রদ। ! 

বালকদিগেব উদবামযে জলবৎ পাতলা ও অধিক পরিমীণে 
দাস্ত হইলে হাইডাঁজিবাঁই কমৃক্রেটা অল্পমাত্রায, বিশমথ এবং 
পাল্ভ্র ক্রিটা এবোমেটিক সহ ব্যবহার্য । 

অতিবিক্ত ( 79707908607 ) অন্তকৎসেচন বর্তমান থাকিলে 
নিক্ললিখত ওঁধধগুলি বিশেষ ফলপ্রদ যথ|-ক্যালমেল, পাব- 
ক্লোরাইড্‌ অব. মার্কারী, কার্কলিক এনিড্‌, নেপথালিন্‌, রিজর্শিন্‌ 
এবং স্তালল। 

ন্নায়বীয় উত্তেজনা! হেতু উদ্দরাময হইলে ব্রোমাইড. এবং 
গপিয়াম ব্যবহার্য্য। 

ক্লীর্ণদ্রব্যআবী ([1008010) উদ্ররাময়ে আর্সেনিক অতি 
উত্তম ওষধ। 

অজীর্ণ হেতু উদবাময়ে এসিড, হাইড্রক্লোরিক ডিল্‌, ক্ষাবসহ 
বিশমথ, কিন্বা ক্যাষ্টর অয়েল, বিশমথ বা! ওপিয়াম সহ প্রয়োগি 
করিলে উপকার দর্শে। 
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অহুকল্প ( 101053 ) অর্থাৎ চর্্দ এবং মুন্রঘস্ত্রের কাধ্য 
ব্হিত জন্য উদরাময়ে মৃত্রকাবক এবং ঘর্ম কারক ওষধ ষথ। -- 
'ডিজিটেলিস্‌, পটাশ নাইট, নাইটি,ক ইথার ব্যবহার করিলে 
উদরাময় উপশমিত হয়। 
. হৃদপিণ্ডের পীডা বশতঃ পোর্টাল ভেনেব রক্তাঁধিক্য হেতু 
উদয়াময়ে ডিজিটেলিস, লাইকব ফেবিপাধ নাইটেটিস বা সাল্ফে- 
টিস্‌ ব্যবহাবে ফলদর্শে। 

পুবাঁতন উদরাময়ে ধাবক ওষধ যথা__-এপিড্‌ সাল্ফ ডিল্, 
ওপিয়ম্‌, বিশমথ, চক বা হিমেটক্মিলাই সহ ব্লকাবক ওঁধধ যথা-- 
লৌহ ঘটিত ওষখ, আর্সেনিক, কুইনাইন এবং স্টি কৃনিয়া ব্যবহার 
করা কর্তব্য । 

লৌহ্ঘটিত ওষধের মধ্যে আঘরন্‌ এলাম (৩৫ গ্রেণ ) এবং 
লাইকর ফেরিপার নাইট্রেটিস্‌ (১০--৪ মিনিম) অত্যন্ত 
উপকাবী। 

ক্রিমিজনিত উদবাময্ষে স্যাণ্টনাইন্‌, বিশমথ. সহ সর্বাগ্রে 
প্রয়োগ করা কর্তব্য। 

বিলেপী জ্ববের (7399০ 7৩৮০7), ক্ষয়কর( 001111028%9 ) 
উদরাময়ে, হিমেটক্সিলাম এবং এসিড সাল্ফিউরিক্‌ ডিল অথবা 
নাইটে অব. সিল্ভাব বা সাল্ফেট অব. কপার বা এসিটেট 
অব লেড ওপিষাম সহ ব্যবহারে ফল দর্শে। 


১। মিশ্চুরা ক্রিটা *** »*. ১ ওন্স। 
পাল্ত ক্রিটা এব্রোমেটিক ১০__ৎ* শ্রেণ। 
টিং শুপিয়াই ১. ২ মিনিম। 


একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা তিন ঘণ্টাস্তর সেব্য। 
(ডাঃ প্যারিস ) 


১৮৪ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 
২। মিশ্চুরা ক্রিটা 3 »০ ৬ ওন্দ। 


টিং লুপুলাই রি * ১ তন্স। 
--কার্ডেমম্‌ কোং ৮ »*. ৭ ডাম। 
ভাইনাম ওপিয়াই *** ১ ড্বাম। 
অশ্লহেত উদরাময়ে ২ গুন্স মাত্রায় প্রত্যেক ৬ ঘণ্টাস্তর সেব্য। 
(ডাঃ নেলিগন্‌) 
৩। মিশ্চরা ক্রিটা বক ৮১. ৫ ওদ্স। 
পাল্ভ ক্রিটা এবৌমেটিক ৮০. ১ ড্রাম 
লাইকর এমনিয়া নর »* ১ ড্াম। 
টিং ওপিয়াই :শ »** ২০ মিনিম। 
সামান্য উদরাময়ে ১ ওন্স মাত্রায় প্রত্যেক ৩।৪৬ ঘণ্টীস্তর 
সেব্য। (ডাঃ এন্দলি ) 
৪1 মিশ্চ বর) ক্রিট। ** »* ১ইওন্স। 
টিং ক্যাটিকিউ ৬৫ »*. ১ ডাম। 
স্" ওপিরাই মি ** ১০ মিনিম। 


একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা ৪ ঘণ্টান্তর মেব্য। (ডাঃ জয়) 


৫। সিরাপ জিঞ্জার রি »*. ১ ড্াম। 


পাল্ভ ক্রিট। এরোমেটিক ০১ ২৯ গ্রেণ। 
কন্ফেকৃশিও ওপিয়াই **. ০১০ গ্রেণ। 
মিশ্চুরা ক্রিটা তা »* ৯০ ডাম। 


শ্পিবিট এমন এরোমেটিক ».* ১০ মিনিম। 
ধাকমাতা) প্রত্যেক মাত্রা ৬ ঘণ্টান্তর সেব্য। (ডাঃ বিষ্লি ) 
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৬। পাল্ভ ক্রিট। এবৌমেটিক *** ১০ গ্রেণ। 
স্পিরিট এমন এবোমেটিক' ১৫--২০ মিনিম। 
একোয়! সিনেমম্‌ **ত ৮৮ ৬ ড্রাম 
পরিস্রুত জল রর ১ ৬ ডাম। 
টিং রিয়াই *** ১ ডম। 

একমাত্র, প্রত্যেক মাত্র! ৬ ঘন্টান্তব মেব্য। (এ) 

৭। টিং ক্যাটিকিউ 0 ৩৬ ডরাম। 
পাল্ভ ক্রিটা এবোমেটিক .. ৯০ গ্রেণ। 
অযেল মেস্থপিপ, ৫ ১১ ৬ মিনিম। 
এক্ট্রাক্ট ওপিযাই লিকুইড্‌ ** ৩০ মিনিম। 


মিশ্চ,ব। ক্রিটা হাঃ সমষ্টি ৮ ওন্দ। 
১ ুন্স মাত্রায় প্রত্যেক ৪ ঘণ্টান্তব সেব্য। (ডাঃ ট্যানাব) 


৮। ওলিয়াই বিসিনি রর ..* ২৪ মিনিম। 
স্পিবিট ক্লোরফবম ..* ** ১২ ডাম। 
লাইকর মঞ্চিযা মিউবাঁস ***. ১ ড্রাম। 
পাল্ভ একেশিয়৷ ০ *** ২ই ডাম। 
স্রাপ হু »* ই ওন্স। 
একোয়া ,০ ৪ ওন্ন। 

তকণ উদবাময়ে দাস্তবন্দ না হওয়া পধ্যস্ত ২ ড্রাম মাত্রাস 

১২ ঘণ্টান্তব সেব্য। (ডাঃ ডেভিড. ইয়ং এম, ডি,) 

ঘৌবেন্স, ইটালী। 

৯। স্যালল 575 *০ ১০ গ্রেণ। 


এক পুয়িয়া, অস্ত্রেব অস্তরুৎসেচন জন্য উদরাময়ে প্রত্যেক 
পুরি! খ৩ ঘটান্তর দেবা। সচরাচর বালকদিগের উদরাময় এবং 
বমনে বিশেষ টউপকারাঁ। (ডাঃ, টিং অস্বরন্) 
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১০। ওলিয়াম্‌ বিসিবি টা *** ২ ডাঁমা 
পাল্ভ একেশিয়া ৯ »** ১ ডাম। 
টিং ওপিয়াই রে .. ৮ মিনিম। 
সিরাপ ১৯৪ *১. ২ ডাম। 


একো] ক্যারুই রি সমষ্টি ২ উন্স। 

১ উন্স মাত্রায় ২৪ ঘণ্টাত্তব সেব্য। আমাশষ সহিত উদরা- 
ময়ে বিশেষ উপকারী । € ডাঃ টমাশ হিলিধার, লগ্ড ন) 
১১। সেলিসিন রি ৫-_-১০ গ্রেণ। 

বিশমথ. সাব নাইট্াস ., *ত ৫ গ্রেণ। 

এক পুবিষা, অহিফেণঘটিত এবং সক্কৌচক ওঁষধ ব্যবহারে 
উপকাব না৷ হইলে প্রত্যেক পুবিয়া ২৩ ঘণ্টাস্তব সেব্য। 

(ভাঃ উইলিয়াম এট্কিন্‌) এডিনবর্গ । 


১২। পাল্ভ কাঁটিকিউ কোং ১০৩০ গ্রেণ। 
-- জ্তিটা এবোমের্টক কম্‌ 
ওপিয়ই . ১০_-২০ গ্রেণ। 
এক পুবিয়া, কঠিন উদরাময়ে প্রত্যেক পুবিয়া ৪৬1৮ ঘণ্টা 
অন্তর সেব্য। (ডাঃ জ) 
১৩। টিং ক্যানাবিশ, ইপ্ডিকা .. ১০ মিনিম। 
বিশমথ. সাব্‌ নাইট্যান্‌ *** ১. ১০ গ্রেণ। 
স্পিরিট ক্লোরফবম্‌  *** *** ২০ মিনিম। 
মিউসিলেজ একেশিয়া ১৮ ই ডাম। 
একোৌয়। দিনেমম্‌ ০ ২ 5 আন্ন। 


একমাত্রা অজীর্ণ বশতঃ উদবাময়ে প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য। 
(ডাঃ মেকনেল্‌, প্রঃ কলিকাত। মেডিক্যাল কলেজ ) 
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১৪। এসিড্‌ নাইটি.ক্‌ ডিল্‌ +** »* ৫ মিনিম। 
টিং ওপিয়াই রর »* ৫ মিনিম। 
-_ নক্মভমিকা -*. ৫ মিনিম। 
সিরাপ নর *** ২ ডাম। 
একোয়। ক্যাম্ষর 5 ১১১ ই তন্স। 
পরিশত জল 2 **. ২ ডাঁম। 

একমাত্রা, সামান্য পুবাতন উদবামষে প্রত্যহ ৩৪ মাত্রা 

সেব্য। (ডাঃ জোসেফ নেফ, ফিলাঁডেলফিয়! ) 

১৫। টিং নক্সভমিকা! নর ১. ২ ডাম। 
মফিবা সাল্ফাস্‌ *ত ০৮২ গ্রেণ। 
টিং ক্যাটিকিউ ০, ১২ উন্স) 


একোয় ক্যান্ফৰ ১ সমষ্টি ৮ ওঁন্স। 
অজীর্ণ ভ্রব্যতবী পুবাঁতন উদরামষে ই ওন্স মাত্রায় প্রত্যহ 


9 বাব সেব্য। (এ ) 
১৬। টিং ক্যাটিকিউ ২--১ ডাঁম। 
এসিড্‌ সাল্ফ এবোমেটিক ** ২৫ মিনিম। 
ইন্ফিউশন্‌ জেন্শিষান *** »৮১ ওন্ন। 
একমাত্রা, পুবাতন উদরামষে প্রত্যহ ৩1৪ মাত্র! সেব্য। 
(ডাঃ টি, এইচ, ট্যানার ) 
১৭। টিং ক্যাটিকিউ ০ “৮ ই ড্রাম। 
স্পিরিট ক্লোবফরম *** *. হুঁ ডাম। 
এক্ট্রাক্ট বেলি লিকুইড, "৬ ডাম। 
ইন্ফিউশন্‌ ম্যাঁটিকো .** ৬ গুন্দ। 


পুরাতন উদরাময়্ে এবং আমাশয়ে ১ ওঁন্স মাত্রায় প্রতাহ্‌ 
৩৪ মাত্র। সেবঃ। (এ) 


১৮৮ বাবস্থাসংগ্রহ ? 


১৮ বিশমথ লাবনাইট্ান *** ১০২০ গ্রেণ। 
এসিড্‌ ট্যানিক টন ১০ ৩ শ্রেণ। 
পাল্ভ ইপিকাক কোং *** **ত ৩ গ্রেণ। 

একপুরিয়া, আমাঁশবর্ুক্ত উদরাময়ে প্রত্যহ তিন পুরিয়া সেব্য। 
(ডাঃ জে; এম, ডেকষ্টা, ফিলীডেল্ফিয়া। ) 


৯৯। পাল্ভ ওপিষাই * ৮ ৬ গ্রেণ। 
এক্ট্রাক্ট নক্সভমিকা' .** ০৮ ৩ গ্রেণ। 
কুপ্রাই সাল্ফ ্ ***১ গ্েণ। 


১২ বটাকা, পুবাতন উদরামষে প্রত্যহ তিন বটীকা সেব্য। 
(জন্‌ ফ্রি, মিগৃস্‌ এম, ডি, ) 


২০। এসিড, ট্যানিক ১৯০ ০৯ ৮০ গ্রেণ। 
টিং ওপিবাই ঠ *. ১৫ মিনিম। 
গ্রিদারিন রর ১১. ই শন্স। 
একোঁষা মেস্থপিপ. ০১, **::৪ গুন্স। 


২ উন্স জল সহিত ই ওন্দ মাত্রায় প্রত্যেক ৪ ঘণ্টান্তব সেব্য। 
(চাবল্স্‌ মার্টিসন এম, ডি, এফ, আব্‌, সি, এস্,) 


২১। এসিড নাইটুমিউরিয়াটিকুডিল্‌. *** ১২ ড্রাম। 


টিং ওপিয়াই ০ ১:৪০ মিন্মি। 
সিবাপ ৪ ১. ই ওঁক্স। 
একোয়া ০ সমষ্টি ৪ ওন্স। 


উদবাময় নিবারণ হওয়া পর ২ ওন্স মাত্রায় প্রত্যহ ৪ মাত্রা! 
সেব্য। (এ) 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ১৮৯ 


২২। টিং কাইনে ** ৩--৬ ডাম। 
ভাইনম ইপিকাক -.. ১.১ ভাম। 


ডিককৃশন হিমেটকৃসিলাই ১১ ৬ ওন্স। 
পুবাতন উদরাময়ে ১ ওন্স মাত্রায় প্রত্যহ তিনবাব সেব্য। 


(ডাঃ ট্যানার) 

২৩1 টিং ক্র্যামাবী ৪ ৬--১২ ডাম। 
সিরাপ পেপেবরিসা  * ** ৬ ড্রাম। 
ইন্ফিউশন্‌ ম্যাটিকো *** ১. ৬ উন্ন। 

ষক্ষাবোগের উদবাময়ে ১ ওন্স মাত্রায় প্রত্যেক ৩৪ ঘণ্টাস্তর 

সেব্য। (ঞ) 

২৪। বিশমথ, কার্ব বা সাব্‌ নাইট্রাস *** ১ ড্াম। 
মিউসিলেজ ট্যাগাকাস্থ ... ৪ ওন্স। 
একোয়া রঃ .. ৬ ওন্দ। 

টাইফয়েড জরের উদরাময়ে ১ ওন্স মাত্রায় প্রত্যেক ৪1৬ ঘণ্টা! 
অন্তর সেব্য। (খু) 

২৫। ক্লোবফরম রি ৬--১২ মিনিম। 
টিংক্যা্ব কোং ** .. ২ ডাম। 
অয়েল রিসিনি ০ **. ২ ডাম। 


মিউসিলেজ ট্যাগাকাস্থ *** »*. ২ ভুম। 
একমাত্রা, কলেরিক উদ্রাময়ে একবার সেব্য। (ঞ) 


২৬। টিং গপিয়াই ক ৮ ১ ওন্স। 


ম্পিল্সিট ক্যাম্ষর ১০১ তল্স। 
টিং, কাপৃসিয়াই ৪৬ ৪৬ ১ গন | 


5৪৪ ব্যবস্থা-সংগ্রহ্থ | 


ক্লোরফরম ৭ 43 ৩ ডাঁম। 
এল্‌কোহল -*" সমষ্টি ৫ ওন্স। 
১ ড্রাম মাত্রায় প্রতোক ৪ ঘণ্টান্তব সেব্য। 
(ডাঃ এডওয়ার্ড, আর, স্কুইব ) 
ভাইনম্‌ ওপিয়াই রঃ ১১ উন্দ। 
টিং ভেলেরিয়ান ১০ ১২ উন্স। 
ইথাব্িস্‌ ০** ১, ইত্তন্স। 
অয়েল মেস্থপিপ, *** ***৪০ মিনিম ॥ 
ভাইনম্‌ইপিকাক *** »,* ৩০ মিনিম। 
এলকোহল পি সমষ্টি 9 ওন্স। 
৩* মিনিম মাভ্রাধ প্রত্যেক ৪ ঘণ্টান্তব সেব্য। 
(ক্যানাডা মেডিক্যাল রিভিউ) 
২৮। বিশমথ. সাৰ্‌ নাইট্রাস্‌ *.* ০৫ গ্রেণ। 
মফিয়। সাল্ফ টন ১ শ্ই গ্রেণ। 
একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা পুবাতন উদবামযে 81৫1৬ ঘণ্টাস্তর 
সেব্য। ( প্রঃ এলেঞ্ে৷ ক্লার্ক ) 
২৯। লাইকর আর্সেনিকেলিস "** ১ ২ মিনিম। 
একোয়। 5 ১১১ ওন্প। 
একমাত্র, অজীর্ণ দ্রব্যজীবনছ উদ্রামন্ধে আহারের পুর্বে 
প্রত্যহ ছুইমাত্রা সেব্য। (ডাঃ রিঙ্গাব ) 
৩০। কুপ্রাই সাল্ফ রে ০০: কউ গ্রেণ। 


একস্রাক্ট ওপিয়াই. ০, ১. ভঁ গ্রেণ। 
দল জেন্শিযান 3 *** যথা প্রয়োজন । 
এক বটীকা, ছ্রারোগ্য উদরাময়ে প্রত্যহ ৩৪ বটীকা সেব্য। 
(ডাঃট্যানার ) 


য্বস্থা-সংগ্রথ। ১৯১ 


৩৯ বিশমথ, সাবু নাইট্রাম্‌ *** ১ ২০ গ্রেণ। 
টিং ক্যাটিকিউ টা ৮* ১ ড্রাম । 
লাইকর মফিয়া হাইডুক্লোরাসা *** ইড্রাম। 


মিউসিলেজ ্ সমষ্টি ২ ওন্স। 
যক্মাকাঁশের উদরাময়ে পিচকারী দিতে হইবে। (&) 
৩২। আর্জেন্টাই নাইট্রান *** ১. ভ্ গ্রেণ। 
একট, ওপিয়াই ৫ .. ২ গ্রেণ। 
এক বটীকা, ছগাবোগ্য উদবামযে রাত্রিতে এবং প্রাতে 
২ বটাকা সেব্য। (এ) 
৩৩। এপিড, নাইটিক ডিল্‌ *** ৮১ ভাম। 
টিং ওপিযাই ১১১৪০ মিনিম। 
একোধা ক্যাম্ফব ৪ ৮৮ ৮ তন্স। 
বেদনাহীন উদরামষে জলবৎ তরল দাস্ত হইলে ১ ওন্স মাত্রায়" 
৩৪ ঘট্টাস্তব সেব্য। (ডাঃ হোপ.) 
৩৪। এনলুমিনিস্‌ তত ১১:১০ গ্রেণ। 
পাল্ভ কাইনো কোং .** ... £ গ্রেণ। 
কন্ফেক্শিও রোজ -* ,** যথা প্রয়োজন । 


২ বটাকা, অন্ত্রের শ্ঠৈম্মিক ঝিল্লিব শিথিলতা হেতু উদবাময় 
হুইলে ২ বটাক! মাত্রায় ৬ ঘণ্টান্তর সেব্য। (ডাঃ ন্যাফি) 


৩৫। ফেরি পাঁৰ অক্সাইড. হাইড্টেম্‌ ** ২২ ড্রাম। 
বিশমথ, সাঁব্‌ নাইট্রাস্‌ *.. »৮ ২ই ডাম। 
২০ পুরিয়া» আহারের মধ্যবর্তী সময়ে প্রত্যহ ২1৩ পুরিয়! 


€নব্য। (ডাঃ ট্রসো এবং রিড়েল্‌) 


৯৯৫ ব্যবস্থা-সংগ্রহ 1 
৩৬। একটি হিমেটক্সিলাই “** »* ১০ গ্রেণ। 


মিশ্চুবা ক্রিট! ক ,.. ৬ ডাম। 
একোয়া সিৰেয়ম্ম *প ** ৬াম। 
একমাত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য। (ডাঃ ব্যাণ্ডি) 
৩৭। ক্রিয়েজোট ৮৮ **. ১ মিনিম। 
ম্পিবিট এমন টি »* ১৫ মিনিম। 
টিং ক্যাম্ষর কোং রঃ .... ১ ড্াম। 
একোয়া ** হর উন্স। 
একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্র। ৪ ঘণ্টাস্তর সেব্য। (ডাঃ ন্য'ফি ) 
৩৮। কুপ্রাই সাল্ফ ৮ $-২ গ্রেণ। 
পাল্ভ ইপিকাঁক কোং *** ** ৬ গ্রেণ। 


একপুরিয়া, প্রত্যহ তিন পুবিষা সেব্য। (ডাঃ ওয়াবিং) 
৩৯। লাইকব ফেরি পাব্নাইট্রেটিস্‌. ১৫--৩* মিনিম। 


একোয। ১০১ গল্স। 
একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা ৩ বট সেব্য। (ডাঃ নেলিগন্) 
৪০। ফেরি এটু পটাঁশি টাট্াস *.. ২০--৪০ গ্রেণ। 
টিং ওপিয়াই ৮ ১২৩ ডাম। 
একোয়া সিনেমম্‌ ৫ ০১৪ উল্স। 
ই গুঁন্স মাত্রায় প্রত্যহ তিনমাত্রা সেব্য(। (ডাঃ গুডিভ্) 
৪১। এসিড্‌ গ্যালিক্‌ ** ,- ১০ গ্রেপ। 
টিং সিনেমম্‌ কোং ০ ই--১ ডুম। 
-- উপিযাই প »* ৩ মিনিম। 
দিরাপ সিম্পল্‌ * *** ১ ডাম। 
একো য়া সিনেমম্‌ ১ ওন্স। 


একমাত্রা, পুবাতন উরে প্রত্যেক মাত্রা ৩৪ ঘন্টাস্তপর 
দেব্য। ( ডাঃ ট্যানার ) 


বাবস্থা-সংগ্রহ। ১৯৬, 
৪২। আর্জেন্টাই নাইট্রাস **- ই গ্রেণ। 


পাল্ভ, একেশিয়া *** »*১:৪০ গ্রেণ। 
শর্করা - *** ২ ডাম। 
পবিশ্রুত জল য় ,.. ২ উন্স। 
ছবাবোগ্য উদ্বামষে ১ ডাম মাত্রায় প্রত্যেক দুই ঘণ্টান্তর 
সেব্য। (ডাঃ ক্যানেষ্টাটু ) 

৪৩। একস্রাক্ট বেলি লিকুইড্‌ ** ১-_২ ভা । 
বার্লা ওযাটাৰ নু ১০ ১১ উন্স। 
একমাত্রা, প্রত্যহ ৩।৪ মাত্র! সেব্যা (ডাঃ বিস্লি) 

8৪। ক্রিষেজোট ং *১. ১ মিনিম। 
স্পিবিট জুনিপাঁব রঃ *** ২০ মিনিম। 
পবিশ্ত জল কি ২০১ উন্ন। 

একমাত্র।, বমনপহ পুবাঁতন উদবাঁষবে প্রতে/ক মাব। তিন 
ঘণ্টান্তব সেব্য। (ডাঃ নেলিগন্‌ ) 

৪৫) এক্ষ্রাক্ট হিমেটকৃদিলাই ই ডম। 
টিং ওপিঘাই ৬ ২ মিনিম। 
একো রা ১ ০২ উন্স। 

২--:৪ ডাম মাত্রায় প্রত্যহ ৩৪ বাব সেব্য। (ডাঃ প্যাবিদ্‌) 

৪৬। টিং ম্যাটিকো রা *** ৬ ডাম। 
ইন্ফিউশন্‌ ক্র্যামাবি "৮ ১১৮ ৬ উন্স। 

পুরাতন শ্ৈষ্সিক উদ্রাময়ে ২ ওন্স রা ৩৪ ঘণ্টাস্তর 
সেব্য। (ডাঃ নেলিগন্‌) 


৯৭ 


১৯৪. ব্যবস্থা-সঃগ্রহ ! 


৪৭। জিন্দাই সাল্ফ রা ১০৫ গ্রেণ। 
এক্ট্টাা্ট হিমেটকৃসিলাই ০৫ গ্রেশ। 
২ ঝটাকা, প্রত্মহ ২% বটাকা সেব্য। (ডাঃ হুপার) 
৪৮। কোটোইন্‌ তত ০৮১. গ্রেণ। 
পবিশ্রত জল সি ১১9 ওল্স। 
এল্‌্কোহল্‌ ০ ** ১০ মিনিম। 
সিবাপ রি **১ উন্দ। 


২ ওন্স মাত্রায় প্রত্যেক ঘণ্টান্তব সেব্য। 
(ডাঃ বাকার্ট এবং রিকাব্‌, ্টাট্গার্ট, জান্মানী ) 


$৯। টিং কোটো সু ১, ১ ওন্স। 
_- কার্ডেমম্‌ কোং ,.. ১ ওন্স। 
মিউসিলেজ. একেশিবা ... ই উন্স। 
সিবাঁপ ০০ ই উন্স। 


একোব সিনেমম্‌ ১০: সমষ্টি ৮ উন্দ। 
ইওন্স মাত্রাষ প্রত্যেক তিন ঘণ্টান্তব সেব্য। 


(ডাঃ জে, বি, ক্রেগ্ডাল্‌) আমেবিক1। 


€০। ওলিযম ইবিগেবন্‌ ক্যান্তাডেন্সিদ্‌ *.. ১৫ মিনিম। 


সিবাপ 2 ১৮৯ ড্রাম । 
মিউসিলেজ একে শিষা ৮": ১ ড্রাম । 
পরিশ্রুত জল *তত ১১১ ওঁন্ন। 


একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা ৪ ঘণ্টাস্তব সেব্য। 
(ডাঃ জে, ডবিউ মুরম্যান্‌ ) 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ১৯৫ 


৫১1 জিন্নাই অক্সাইড *** »*১ ২০ গ্রেণ। 
নোডি বাইকার্ব তত ১০ এই গ্রেণ। 
৪ পুরিয়া, প্রত্যেক পুরিয়া তিন ঘণ্টাস্তব সেব্য। (ডাঃ বোনামি ) 


€২। পাল্ভ্‌ বিসসিন্‌ রঃ -** ১৫ গ্রেণ। 
টিং ক্যাম্ষব কোং  .*, . ১৫ মিনিম। 
পবিশ্রত জল *** ১১১ ৩ ঝন্দ। 
সিরাপ 6 *» ২ ওন্স। 


২ ভম মাত্রায় ছুই ঘণ্টাস্তর সেব্য। ( থিবাপিউটিক্‌ গেজেট) 


€₹৩। স্যালিসিন 4৪ ১১ ২ ডাম। 
সিবাপ সিম্পল **: যথা প্রযোজন। 
২* বটাকা, প্রত্যেক বটাক ৪ ঘণ্টাত্তব সেব্য। 
( মেডিক্যাল্‌ জর্ণাল জার্মানী ) 
৫৪1 ক্যাল্সিস্‌ ফক্ষাস্‌ চা *** হই ভাম। 
ট্যানিন্‌ *** ১৫_-৩০ গ্রেণ। 


৩ অথবা ৮ পুবিয়া, প্রত্যহ তিন পুবিযা সেব্য। টিউবা- 
কিউলাব উদরাময়ে বিশেষ উপকাবী। (ডাঃ মেরাগ্রিয়ানে। ) 


১৯৬ ব্যবস্থা-দংশ্রহ। 
705990697 49066 87১0 00102010, 
ডিসেপ্টেরী একিউট. এগু ক্রনিক । 


তরুণ একুং পুরাতন রক্তামাশয় । 


ব্যবহৃত ওঁষধেব তালীকা। 


তরুণ রক্তামাশয় । 


একোনাইট, আর্জেণ্টাই নাইট্রাস্‌, বেলাডনা, বিশমথ, সাব, 
নাইটাস, এসিড্‌ কার্বলিক, ক্রিযেজোট, আর্গট, আর্গটিন, 
হাইডার্জিবাই কমূক্রেটা, হাইডাপ্জিবাই পাবক্লোবাইড্‌ ইপিকাক, 
মেগ্নেশিষা সাল্ফ, ওপিয়াম, 'প্রশ্বাই এসিটাস, কুইনি সাল্ফ, 
ট্যানিন, জিন্সাই অক্সাইড্‌, জিন্সাই সাল্ফ। 


পুরাতন রক্তামাশয়। 


এমন ক্লোবাইড্‌, এসিড নাইট্রমিউবিযাঁটিক ডিল্‌, এলম্‌, 
আর্জেণ্টাই নাইট্রাস, আর্সেনিক, বেল, বেঞ্জোইনি, বিশমথ্‌ সাব 
নাইটাস, ক্যাটিকিউ, কার্ব লিগ্নাই, কুপ্রাই সাল্ফ, ইসিরিন, 
হিমেটক্সিলাই ইপিকাঁক, লাইকব ফেবিপাবনাইট্টিস, লাইকর 
ফেবিপারসাল্ফেটিন্‌, কাইনো, ওপিয়াম, প্রশ্থাই এসিটাস্‌। 


বাহ্যিক প্রয়োগ । 


পাঁর ক্লৌরাইভ্‌ অব্‌ মার্কারী সোলিউশন গুহ্যদ্বারে পিচকারী। 
বোবেমিক্‌ এসিড লোশন পিচকারী। ষ্টার্চ এবং ওপিয়াম পিচ- 
কারী। ট্যানিন্‌ এবং ওপিয়াম অথব| মক্ষিষ! সাপোজিটবী। 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ? টন 


নূতন ওষ্ধ। 
বেল (73291) একষ্টাক্ট লিকুইড. ১ ডাম মাত্রা, পুরাতন আমাঁ- 
শয়ে ব্যবহার্য । 
হেমেমেলিস (11810210913 ) টিং ৫-:২০ মিনিম মাত্রা, ডাঃ 
হল আমাশয়ে ব্যবহাব কবেন । 
কুব্চি (০0) একইটাক্ট লিকুইড ১ ড্রাম মাত্রা, পুরাতন 
আমাশষে ব্যবহার্ষ্য। 
নেপ্থাপিন্‌ (ি৭810119 ) ২--১০ গ্রেণ মাত্রায় মিউসিলেজ 
এবং পিবাপ সহ বটাকাকাবে -শ্শৈম্মিক এখং টাইফয়েড, 
আমাশযে ব্যবহার্ষ্য ৷ 
এসিড সেলিসিলিক (4০10 ৪21০5119) ডাং পিম্বোলী তরুণ 
রক্তামাশয়ে ৭ গ্রেণ মাত্রায় ₹ঁ গ্রেণ ওপিয়ম সহ ব্যবহার 
কাবন। 
আর্গটীন (17750609) ১৩ অথবা! ৫ গ্রেণ মাত্রায় ডাঃ গ্রস্‌ 
সিবাপ এল্থি সহ বটাকাকাবে তরুণ রক্তামীশয়ে ব্যবহার 
কবেন। 
চিকিৎসা বিষয়ক ট্রাক । 
প্রবল রক্তামাশয়ে ইপিকাক সর্বৌোৎকষ্ট গুধধ। কেহ কেহ 
পাকস্থলীর উপব মাষ্টার্ডপ্রাষ্টার ২০ মিনিট পর্য্যস্ত রাখিয়া ২০৩০ 
মাত্রায় পান্ভ ইপিকাক বটাকাকাবে অথবা অবেঞ্জ সিরাপ সহ 
ব্যবহার কবেন। কেহ কেহ মাষ্টার্ড প্লাষ্টাব প্রয়োগের সঙ্গে গে 
১৫ মিনিম টিং ওপিয়াই একমাত্রা প্রযোগেব অর্থ ঘণ্টাম্তর ইপি- 
"কাক ব্যবহার কবেন। একমাত্র! ইপিকাক বাবহারের পর বমন 
হইলে পুনরার আর এক মাত্র। দেওয়া উচিত। ইপিকাক ব্যব- 
হারের ২৩ ঘণ্টা গ্রে" বা পরে রোগীকে কোনও দ্ধপ পথ্য 


১৯ ব্যবস্থা-্সংপ্রহ।1 


বা পানীয় দেওয়া উচিত নহে। পিপাসা হইলে পাঁতীনেবুর রস বা 
ববফ চুষিতে দেওয়া যাইতে পাঁরে। পীত্তাভাম্‌ক্ত তবল মল 
নির্গত ন! হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ এক মাত্রা করিয়! ইপিকাক ব্যব- 
হাব করা কর্তব্য । 

অনেক সময় ওপিযাম এবং হিমেটকৃসিলাই সহ একট্রাক্ট 
বেল, এসিড্‌ সাল্ফ এরোমেটিক ব্যবহাঁবে বিশেষ ফল দর্শে। 

শূল এবং কামড় নিবাবণ জন্য টিং ওপিযাই ই_১ ড্রাম মাত্রা 
বার্লী ওয়াটাব বা মিউসিলেজ সহ 'পিচকাবী প্রযোগে উপকার 
প্রাপ্ত হওযা যাঁষ। 

মেলেবিয! জনিত বক্তীমাশযে অন্ন মাত্রা কুইনাইন প্রযোগ 
কবা যাইতে পাঁবে। 

আবোগ্য অবস্থা লৌহ ঘটিত বলকাঁবক ওঁষধ ব্যবহার্ধ্য। 

পুবাতন বক্তামাশাযে এসিড্‌ গ্যালিক, এসিটিটু অব্‌ লেড, 
নাইট্রেট অব্‌ সিল্ভাব, বেল, কুবচী, কাইনো, লগউড, অত্যন্ত 
উপকাঁবী। 

বক্তীল্পত। থাকিলে লাইকব ফেবি পাবনাইটেটিস প্রয়োগে 
উপকাব দর্শে। 


১। টিং একোনাইট ** ***. ২ মিনিম। 
মিউসিলেজ ট্যাগাকান্থ ..* ১--২ ডাম। 
একোঁষ। সিনেমম্‌ *, ০১ ওন্না 

একমাত্রা, প্রত্যেক ঘণ্টান্তর মেব্য। (ডাঃ ওয়েন) 
পোর্ট বেয়ার ইতিয়া। 

২। টিং ওপিযাই ১: *** ১৫ মিনিম। 


একোয়া নি ৮*** ১ ওঁন্স। 


ব্যবস্থা-সংগ্রহথ। ১৯৪ 
একমাত্র! সেবনের অর্ধঘণ্টা পর 


পাল্ভ ইপিকাক ... ২০--৩০ গ্রেণ। 
বটাকাকারে অথব| লিমন সিরাপ সহ সেব্য। 
(ডাঃ ম্যাকৃলিন্‌) 
৩। মেগ্নেশিযা সাল্ফা ০ (যে পবিমাণ দ্রব হয়) 
একোয়া র্‌ ১৮ ৭ উন্ন। 
এসিড সাল্ফিউবিক্‌ ডিল্‌, »* ১ ৩ওন্স । 
যে পর্য্যন্ত পিস্তাভাযুক্ত দাস্ত না হয় ২ ওন্স মাত্রাঘ ১২ ঘণ্টা 
অন্ত সেব্য। (ডাঃ লিহি, ইত্ডিয! ) 
৪। মেগ্নেশিয়া সাল্ফা *** **:৪০ গ্রেণ। 
টিং ওপিযাই ৮০" ৫ মিনিম । 
সিবাপ লিমনিস্‌ রঃ »*. ই ডাম। 
একোয়। রি **. ২ ডুাম। 
একমাত্রা, মলযুক্ত দাস্ত না হওযা! পর্ধ্যস্ত ১২ ঘণ্টান্তর প্রত্যেক 
মাত] সেব্য। (ডাঃ এল্ফ্রেড, ষ্েঞ্গেল) 
৫। ক্লোবডাইন »* ই ডাম। 
একোষা ক্যাবওযে .: ,*, ... ১ ওন্স। 


একমাত্র, প্রত্যেক মাত্রা ৩৪ ঘণ্টান্তব সেব্য। ও নিয় লিখিত 
এনিম। ব্যবহার্ধ্য । 


কুইনি সাল্ফ 5৪৪ **০১০ গ্রেণ। 
টিংক্যান্ষব কোং. ,** ১.৪ ডাম। 
ৰার্লী ওয়াটার কত, ১০ ২গন্স। 


উত্তাপ দ্বারা অল্প গধম হইলে পিচকারী করিতে হইবে। ইহা! 


শুল এবং কামড় নিবারণেব অত্যাশ্চর্য্য ফলপ্রদদ ওউষধ। 
(ডাঃ এফ, বল্‌) ইংল্যাও। 


২০ বাবস্থা-সংগ্রহ 
৬1 লাইকর হাইড্রার্জিরাই পার্‌ ক্ৌবাইভ ১০--৩০ মিনিম। 


টিং ক্লোরফরম কোং ১৫--২০ মিনিম। 
মিউপিলেজ ট্ট্যাগাকান্থ ১ ২ ডাম। 
একোর়া এনিথাই ,১ ১ ওন্স। 
একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা এ৪ ঘণ্টান্তর সেব্য। 
৭। অযেল বিসিনি ০০ ৫--৩০ মিনিম। 
পাল্ভ একেশিয়া রে ২--২ ভাম। 
টিং ওপিযাই * ৩-৫ মিনিম। 
সিবাপ শন *** ১ ডাম। 
একোয়া সিনেমম্‌ ০ ০”. ১ উন্ন। 
একমাত্রা) প্রত্যেক মাত্রা ৩ ঘণ্টান্তব সেব্য। রক্তামাশয়ে 
উত্তম স্নিপ্ধকাঁবক ওষধ। ( ডাঃ টমান্‌ হিলিযার ) লঙন। 
৮1 এটুপিয়! সাল্ফ ০ ১১১ গ্রেণ। 
পবিশ্রত জল *” ***: ১ উন্মা। 


অত্যন্ত কষ্টদারক শুলানিতে যে পর্য্যন্ত কনীনিকা কিঞ্চিৎ 
প্রসাধিত নাহব। সে পধ্যন্ত ছুই মিনিম মাত্রায প্রত্যেক অর্ধ 
বাঁ এক ঘণ্টাস্তর সেব্য। 


(ডাঃ কাবল্‌ সোয়াল্বি ) 
৯। এসিড মিউবিযাঁটিক ডিল্‌ ,* ২ ড্রাম । 
মফিয়া সাল্ফ ১০ ২ গ্রেণ। 
পরিশ্রুত জল ৪ ৩ ওন্দ। 


অস্ত্রের অত্যন্ত বেদন| হইলে ১ ডুম মাত্রায় প্রত্যহ ৩৪ বার 
সেব)। (ও) 


ব্যবস্থা স্ংগ্রহ। ২০১ 


৬০ [ পিল হাইডীর্জিবাই ০০ ৪৬৪ চবি গ্রেণ । 
পাল্ভ ইপিকাক্‌ ৪ ৮৮১ গ্রেণ। 
ওপিয়াই ৪ $ গ্রেণ। 


এক বটাকা, প্রত্যেক বটীকা, ৪ নি সেব্য। স্বর্িউটিক্‌ 
রক্তামাশায় অত্যন্ত উপকারী, ইহা দক্ষিণ ভাবতবর্ষে সর্বদা 
ব্যবহৃত হয়। 


১১। হাইডর্জিবাই সাব ক্লোবাইড. ** ই প্রেগ। 
মফিষা শাল্ক তত *. উঁ গ্রেণ। 
কুইনি সাল্ফ *** ২ গ্রেণ। 

এক বটাকা, প্রত্যেক বটাকা ২৩ ঘণ্টান্তর সেব্য। 
( ডাঃ স্তাফি ) 

১২। একক্রাক্ট আর্গট লিকুইড. *** ১ উন্ন। 
টিং ওাপঘাই ৮. ই উন্স। 


১ ড্রাম মাত্রায় প্রত্যহ তিন বাব সেব্য। (ভা বার্থলো।) 


১৩। আর্গটান ৪87 *** ২০ গ্রেণ। 
একক্্রাক্ট নক্সভমিকা .** ০০৫ গ্রেণ। 
_ ওপিথাই ০ ১৫ গ্রেণ। 
২০ বটাকা, প্রত্যেক বটাকা ৪1৬ ঘণ্টাস্তব সেব্য।  (ঞ্) 
১৪। ক্রিষেজোট রর -** ২০ মিনিম। 
এসিড, এসিটিক্‌ ৮ »** ৪০ মিনিম। 
মিয়া এসিটাস্‌ রঃ * ২ গ্রেণ। 
একোর। ৪ ১১ ২ তন্ন। 


রোগ উপশম না হওয়া পর্য্যস্ত ১ পি মাত্রায় ২ ঘণ্টান্তর সেব্য। 
(ডাঃ জে, আব, কাশিং) চিকাগো। 


২৭২, ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


১৮ এসিড, কার্বলিক. ** -** ১০ মিনিম 
পিরাপ বিয়াই ৪ »* ১ উন্স। 
অয়েল লিমনিস্‌ টো .. ৫ মিনিম। 
টিং ওপিয়াই রা »* ৪০ মিনিম। 
১ ডুাম মাত্রাঘ ২৩ ঘণ্টান্তব সেব্য। 
(ডাঃ এ, এম; র্যাগল্যাগড, আমেরিক। ) 
১৬। পাল্ভ ইপিকাক্‌ . *** ৫ গ্রেণ। 
কেলমেল ০ ১, ১ই গ্রেণ। 
একটা ওপিযাই ১ গ্রেণ। 
৩ বটীকা, প্রত্যেক বটাকা ১ ঘণ্টান্তব মেব্য। (ডাঃ বোডিন্‌) 
১৭। দোঁডি বাইকার্ক ৫ গ্রেণ। 
বিশমথ সাব. নাইট্রাস্‌ ... ৫ গ্রেণ। 
পাল্ভ ইপিকাক ৫ গ্রেণ। 
২ -- কোং ৫ গ্রেণ।, 


এক পুরিয়া, প্রত্যেক পুবিয়া, 8৬ ঘণ্টাস্তব সেব্য। 


১৮। বিশমথ, সাব নাইট্রাস ** 


পাল্ভ ইপিকাক্‌ 
টিং ওপিয়াই 


মিউসিলেজ, & 


একোয়া এনিথাই 


(ডাঃ টি, জে, হ্যাপেল্‌) 


১০--১৫ গ্রেণ। 


৫ শ্রেণ। 


৫-_-১৫ মিনিম! 


২ ডাম। 
১ ওন্স। 


একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা ২ ঘণ্টাস্তর সেব্য। (ডাঃ বার্মিউডাস) 


১৯। ন্রস্বাই এসিটাস্‌ 
পাল্ভ ইপিকাক কোং'* 


৩ গ্রেণ। 


৫ গ্রেণ। 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ ৷ ২৩. 


এক পুবিয়া, তকণ রক্তামীশয়ের শেষ অবস্থীথ প্রতোক পুবিয় 
৪1৬৮ ঘণ্টাস্তর সেব্য। বিশেষতঃ মলে শ্্েক্সা মিশ্রিত থাকিলে 


উপকাবী। (ডাঃ স্মিথ এবং ডেভিস্‌ ) 
২*। অয়েল টেবিবিস্থিনি *** »*: ১ ডাম। 
- এমিগ্ডেলি ১৪ »** ইঞ্উন্স। 
টিং ওপিষাই ১০ ২ ডাম। 
মিউমিলেজ, একেশিবা *** "৫ ড্রাম। 
একা লবৌসিবেসাই ... *, ঈউন্স। 
প্রবল লক্ষণ দুবীভূত হইলে পব ২ ওন্স মাত্রায় পরতে ক ৩৪৬ 
ঘণ্টান্তব সেব্য। (ডাঃ বার্থলো ) 
২১। এসিড সাল্ফ এবোমেটিক্‌ »** ১০ মিনিম। 
টিং ওপিবাই ৫-_-১০ মিনিম। 
একোবা মিনেমম্‌ ৮ *** ১ তন্ন। 
একমাত্র, স্বাভাবিক মল নির্গত হইলে প্রতাহ তিন মাত্রা 
সেব্য। (ডাঃ লিহি) 


[২০০৮০] [0)906101., 
গুহাদ্বাবে পিচকাবী। 
২২। দসোলিউসন্‌ হাইড্রার্জিরাই পীবক্লোবাইড 
(৫০০০ অংশে এক অংশ ) ই-১ পাইন্ট । 
ইষছুষ্ণ অবস্থাষ পিচকাবী কবিতে হইলে । 
(ডাঃ লিময়েন্‌, ফ্রাপ্স) 
£৩। বোবেসিক্‌ এসিড. সোলিউপন্‌ 
৪ পাবসেন্ট (ঘোর্থাৎ ১০০ ভাগে 9 ভাগ) ৪ ওনক্দ। 


২৯৪ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


ট্যানিন্‌ ৮, '* ১০ গ্রেণ। 
টিং ওপিয়াই ৩ মিনিম। 
গবম জল ১ পাইন্ট। 
পিচকারী দিতে হইবে। . (ডাঃলিবার্সন্‌ এবং জন্সন্‌ ) 

২৪ ল্লশ্বাই এসিটাস " ১০ গেণ] 
এসিড এসিটক্‌ ডিল্‌ ১ ১০ মিনিম। 
মফিষা! এসিটাস্‌ ₹ গ্রেণ। 
গবম জল ৪ ওুন্স। 

পিচকাবী দিতে হইবে । (ডাঃ ন্যাফি) 

২৫। বিশমথ সাব নাইট্রাস্‌ ১২ ডাম। 
টিং ওপিয়াই ই ডাম। 
মিউসিলেজ, ১.২ গন্দ। 

পিচকাবী দিতে হইবে। 

২৬। টিং ওপিয়াই ২--১ ডাঁম। 

বার্লী ওঘাটার ২ ওন্স। 
পিচকারী দিতে হইবে। 

২৭। টিংবোপ্পোইন কোং .** ই ড্রাম । 
টিং কাটিকিউ টু ১ ডাম। 
টিং ওপিয়াই রা ..* ১০ মিনিম। 
একট্া্ট হিমেটকৃসিলাই ,* ১০ গ্রেণ। 
একোয়। *** ১ ওন্দ। 

গিচকারী দিতে হইবে। (ডাঃ আব, ডোনেন্ডদন্‌ ইঙিয়া ) 


ঘাবস্থা-স' গ্রহ 


0770010 705822৮০2য, 
পুরাতন রক্তামাশয় | 

২৮1 বিশমথ, সাব. নাইট্রাস্‌ €--১০ গ্রেণ। 
পাল্ভ ইপিকাক্‌ কোং ৮ € গ্রেণ। 
-- গাম্‌ একেশিয়৷ ১০ € গ্রেণ। 

একপুবিয়া, প্রত্যহ তিন পুরিস়্া দেব্য। 

২৯। বিশমথ সাব নাইট্রান্‌ ... ***:১* গ্রেণ। 
মিউদিলেজ একেশিয়৷ ... ০ ২ ড্রাম । 
ল্লাইকর ওপিয়াই সিডেটাইভাঁস্‌ ... ১০ মিনিম। 
টিং কাইনে! নি তই ভাম। 
একোয়া মেস্থপিপ অধ্ধবা ডিককৃশন্‌ 

কুবচি ১১ ওন্স। 
একমাআ।, প্রত্যহ ৩৩ মাজ। সেব্য। 

৩*। এসিড, গ্যালিক্‌ শ* ১০--১৫ গ্রেণ। 
-- সাল্ফ এরোমেটিক্‌ ** ১৫ মিনিম | 
টিং ওপিয়াই ৬ , ১০ মিনিম | 
মিউসিলেজ ১৯, **. ২ ডাম। 
টিং সিনেত্বম কোং. *** *** ই ডাম। 
একোক়্া মেস্থপিপ  ** **১ ওন্স। 


একমাত্র প্রত্যেক মাত্র! ৩৪ ঘণ্টান্তর সেব্য। 
৩১1 পাল্ভ ক্রিটা এরোমেটিক ** ১ই ড্রাম । 
টিং ক্যাটিকিউ তণ* *৮ ২ ড্াম। 
স- ওপিয়াই নর ** ৯ ডুাম। 


০ 


4৬০ ব্যবস্থা-দংগ্রহ। 
মিউসিলেজ টং “৪ ডাসি। 
একোযা সিনেমম্‌ ৯৯৯ “৮ ২ ওুন্স। 


ই ওন্স মাত্রায় প্রত্যেক দাস্তের পব সেব্য। 
(ডাঃ সাধ জে, আব মার্টিন) 


৩২। পাল্ভ ক্যাটিকিউ  ... ** ২ ডুাম। 
- একেশিয়া »১২ উন্দগ। 
একোথ। ণঁ ১১ ৬ ওন্স। 

ই ন্ম মাত্রাষ প্রত্যেক ছুই যা সেব্য। (প্রত নিমাধার) 
৩৩। গাল্ভ ক্রিট! এবোমেটিক্‌ ** ১৫ গ্রেণ। 
লাইকর কল্সিস্‌ ... . ১১ ডরাম। 
মেগনেশিযা কাব্ব. ১ .. ৬ গ্রেণ। 
টিং নুপুলাই **. ১ ডাম। 
একমাত্রা, প্রত্যহ তিনমাতা দে সেব্য। (ডাঃ গ্রেগবী) 
৩৪। কুপ্রাই সাল্ফ রর ১ ই গ্রেণ। 
পাঁল্ভ ওপিধাই ** ৯ গ্রেণ। 
কন্ফেকশিও বো ... যথা গ্রযোজন। 

একবটাকা, প্রতাহ তিন বটীক! দেবা । (ডাঃ নেলিগন ) 
৩৫। পাঁল্ভ ইপিকাক্‌ স্‌ ** ২ গ্রেণ। 
এলুমিনিস্‌ ৪ ৬ খ্রেন। 
সিবাপ পেপেবেবিস ** যথা প্রয়োজন । 

২ বটীকা, এঁতোক বাকা ও ঘণ্টাভিব দেবা! (ভাঃ হপাব ) 
৩৬। পাল্ভ কাইনো! কোং ... ** ১০ গ্রেণ। 
সিবাপ পেপেবেবিম্‌. .. »*১ ডাম। 
একোয়া সিনেমম্‌ "১ খন্স। 


একমাত্রা, প্রত,হ ৩৪ যাত্রা সেব্য। (ডাঃ গ্রেগরী ) 


ঘাবস্থা-সংগ্রছ। ২৭ 


৩৭। ফুইনি সাল্ফ রর ৮১. ই গ্রেখ। 
পাল্ভ ইপিকাক্‌ কোঁং ... *০. ৩ গ্রেণ। 
-+  ইপিকাক্‌ ০ ১১ ২ গ্রেণ। 
এক পুবিয়া) মেলেবিষাঁজনিত রক্তামাশয়ে প্রন্তযেক পুরিয়। 
৩৪ ঘণ্টাত্তর সেব্য। (ডাঃ ক্যামিবন্‌) 
৩৮। এসিড. সাল্ক এবোমেটিক্‌ ,.. ১৫ মিনিম। 
একষ্রাক্ট বেল লিকুইড ০. ৯ ড্রাম । 
ম্পিরিট ক্লোবফবম রী ১৫-_-২* মিনিম। 
লাইকর এপিষাই সিডেটাইভাস্‌ ৮». ১ মিনিম। 
একোক্জা। সিনেমম্‌ রঃ **. ১ উল্প। 


একমাত্র, প্রত্যহ ৩1৪ মাত্রা সেবা । 


৩৯। বিশমথ্‌ সাব্নাইট্রাস ১, " € গ্রেণ। 
পাল্ভ কাইনে। কোং ০৫ গ্রেথ। 
--  ক্রিটা এবোমেটিক্‌ »..€ গ্রেণ! 

এক পুরিয়া, প্রত্যহ তিন পুবিয়! সেব্য। 

৪*। একট্টক্ট কু্চি লিকুইড. ** ১ ভুমি 
ম্পিরিট ক্লোররম *** ** ১৫ মিনিম। 
মিউসিলেজ ৮*: ৯ ড্াম। 
লাইকর ওপিয়াই দিডেটাইভাস্‌ *** ১০ মিনিম। 
একোয়া সিনেমম্‌ ০৮ ৩ ওন্স। 


একমাত্র, প্রতে।ক মাত্র! ৩৪ ঘণ্টান্তব সেব্য। 


৪১। টিং বেঞ্জোইন কোং .., ১_-২ ডাম। 
- ওপিয়াই «২০৪০ মিনিম। 


২৮৮ ব্যবস্থা-নংগ্রহ। 


পাল্ভ একেশিয়। তত *** ৩০ গ্রেগ। 
একোৌয়া ক্যাকুই *** সমষ্টি ৬ ওষ্ধা। 
১--১২ গঁন্দ মাত্রাক্ধ ৪ ঘণ্টান্তর সেব্য। (ডাঃ চিপারফিল্ড ) 
রি 


৪২। এসিড, সাল্ফ এবোমেটিক্‌ -- ১৫ মিনিম। 
টিং ওপিষাই ৫--+১০ মিনিম। 
স্পিরিট ক্লোবফবম *** ... ১০ মিনিম। 


ডিককৃশন্‌ হিমেটক্সিলাই ৯১ ওন্ন। 
একমাত্র, প্রত্যহ ৩৪ মাত্রা দেবা । 


৪৩। টিং ক্যাটিকিউ ,.. ৩ ডাম। 
ম্পিবিট ক্লোবফরম .., ৩ ড্াম। 
একট্টক্ট বেল লিকুইড. ৬--১২ ডুাম। 
ইন্ফিউশন্‌ মেটিকো *** সমষ্টি ৬ ওন্স। 


৯ গন্স মীত্রীয় প্রত্যহ ৩৪ বাঁব সেব্য। (ডাঃট্যনোক) 


75917019918, 
(ডিন্পেপ্সিয়। ) অজীর্ণ। 
ব্যবহৃত ওষধেব তালিকা । 
এসিড্‌ কার্ধলিক, এলোজ, এমন কার্ব, একোঁয় কণল্সিস্‌, 
একোয়া ক্লোরফরম্‌, আর্জেণ্টাই নাইট্যাস, আর্জেপ্টাই অক্সাইভম্‌, 
এসাফেটিডা, অর্যান্সাই, বেলাডনা, বিশমথ, সাঁব্নাইট্রীস, কলম্বা 
ক্যাপসিকাম, কার্মোলিগ্নাই, কার্ডেমম্‌, ক্যারিওফাইলাই, 
ক্যান্েরিলা, চিরেতা, সিরিয়াই অক্জেলাম্‌, কলসিস্ব, ক্রিয়েজোট, 
কম্পেরিয়াই কর্টেক্স, জেন্শিয়ান, জিঞাব, হপ্‌, হাইডর্জিরাই 


ধ্যবস্থী-সংগ্র্থ ২৯ 


সাব, ক্লোপাইড্‌, এসিড হাইডুপায়েনিক্‌ ভিল্‌, ইপিকা ু্ানা, 
লাক্টিক এসিড, লাইকর পটাশি, মেগনেশিয। সাল্ফ, এক্ট্কট 
অন্ট, মিনাবেল এপিডন্‌, মঞ্চিয়া, মিউরিয়াটিক এসিড, ডিল, 
নাইটিক এপিড্‌ ডিল্‌, নাইটুমিউবিয়াটিক এমিড্‌ ভিল্‌, নক্স- 
তিক, পেপপিন্‌, পটাশি সাল্ফিউরেট্স্‌, পটাশ আইওডাইড$ 
কোয়াশিয়া, কুইন'ইনেব প্রযোগবপ, রিষাম্‌্, রিসিনাঁস্‌ অয়েল, 
দেনা, সার্পে্টাবী, দোড়ি বাইকার্জনাস, সোডি হাইপসাল্ফাঁদ্‌, 
ট্িকনিয়া, টানিক এসিড, ট্যাবাক্সিকাম্‌, জিন্সাই সাল্ফ, 
ছিন্সাই অক্সাইড. 


নৃতন ওবধ। 


এলয়েন (41010) ১--৪ গ্রেণ মাত্র! বিবেচক। 

বিবেরিন সাল্ফ (3৩1১0710301) ) ১-১০ গ্রেনণ মাআ 
তিক্ত বলকাঁবক। 

বিশমুথাই কার্ব (13190706002) ৫-২০ গ্রেণ মাত!) 
বলকাঁরক, অবসাৰক । 

বিশমুখাই অক্পিক্লোবাইভ . ( 73157088 0স্৫৮1০৫9 ) 
৫--২* গ্রেণ মাত্রা, বলকাবক,ঃ অবসাদক। 

ক্যাঙ্কীরা দেগাবেড (0158০৪৮ 3027%0% ) লিকুইড এক্ষ্টাক্টি 
১২ ডাঁম মাত্র!, তিক্ত বলকাঁবক এব" পিত্তনিঃসারক । 

এম্বিক মাইরাবোলাঁন (3500110 01578১01205 ) “হরিতকী” 
১-_-২টা বল্কারক, মৃদুবিরেচক, ক্ষুধা বন্ধক । 

ঝিঙ্সেরিন ।0100030) ₹--১ গ্রেণ মাত্রা, বলকারক, বলকারক। 

ছাইডুিস্‌ ল৫:85618) টিং ২০-_-৬* মিনিম মাত্রা, বলকাঁরক। 

হহিদাটিন (1359758) ২৬ গ্রেণ মত।। তিত্ক বলকানক, 


৯৯৯ ব্যবস্থাসংশ্রাহছ 1 


রর অর্থাৎ পাক শ্রস্থি় হুর্ববলতা জনিত অজীর্ঘে ব্যবহাত 
হয়। 

ইন্গ্,ভিন (1715৮) ৫ -১০ গ্রেণ মাত্রা, পেপমিনের পরি" 
বর্তে ব্যবহৃত হয়। 

লেপ্ট্যাপ্ডিন (1500এুণ্) ই-২ গ্রেণ মাত্রা, মৃদুবিরেচক। 

লুপুলিন (1507901/ ) ২_ ৫ গ্রেণ মীত্রা, তিক্ত বলকাবক | 

মণ্ট এক ্রাক্ট (01916 10096) ১7২ ডাম মাত্রা, পাঁচক, 
বলকারক। 

খেনিম্পামিন (]1601579010 ) ১--৫ গ্রেণ মাতা, পরিবর্তক, 
বলকারক। 

প্যান্ক্রিবাটিন (6200:92019 ) ২--৪ গ্রেণ মাত্রা) পাঁচক। 

পেপেইন (8৮1) ১৮ খ্রেণ মাত্রা, পাঁচক। 

রিউমিসিন্‌ €(চট101011)) ১--৪ গ্রেণ মাত্রা, বলকাবক । 

স্যার্থুইনেরিন (3%045120)) উ-১ গ্রেণ মাত্রা, উত্তেজক, 
বলকাবক। 

দোঁড়িযাই টবোঁকোলাস (8০৭1; 10029910109 ) ২--৬ গ্রেণ 
ম্ত্রাঃ বলকাবক। 


ওবেকৃসিন হাইড্রক্লোবাইড, (07০১1706770 ৭৮901/049 ) 
পাচক, ক্ষুধা বদ্ধক । 
চিকিৎস! বিষম্বক টীক1। 
অভীর্ন বোগে যে সকল গুঁষধ ব্যবহৃত হয় তন্মধ্যে আর্সেনিক, 
€লীৌহঘটিত ওঁষধ, তিক্ত বলকাঁরক ওষুধ, বাঁধুনাশক ওঁধধ, করিয়ে” 
জোট, চারকোল, ভেলেবিয়ান এবং হিপসাল্ফাইট্‌স্‌ সর্বোৎকৃষ্ট । 
পাঁচক রুূসের অন্গতা বশ্তঃ অজীর্ণ রোগে ক্ষার অস্্ এস 


ব্যবস্থাসংগ্রছ) ২১৯ 


-ক্ষ্সিকারক ওধধ যথা -তিক্তবলকারক ও পেপ্গিন্‌ ইত্যাদি 
ব্যবহার্য্য ৷ 
অস্ত্রের সক্কোচন ক্রিয়াব বৈষম্য হেতু অজীর্ণ হইলে ষ্টিকনিয়া। 
মকদভমি কা, বেলাডনা অথবা টি ওষধ ব্যবহার করা! 
কর্তব্য । 
অজীর্ণ সহ পাকাঁশর বা অস্বেব বেদনা বর্তমান থাঁকিলে ক্ষার, 
বিসমথ, এসিড হাইড্সাষেনিক্‌ এবং মফিযা বা ওপিষাম প্রয়োগ 
করিলে উপক।ব দর্শে। 
পিন্তনিঃদবণেব অল্পত! হেতু অভীর্ণ বোগে পিত্ত নিঃসারক 
বিরেচক ওউঁষধ বথা ক্যালমেল, রি এবং ক্যাস্কাবা বিশেষ 
উপকাবী। 


১). এসিড. হাইদ্রক্োবিক ডিল্‌ ১০ ১ই ভুাম। 
ইন্ফিউশন্‌ চিবেতা .** ১৮ ৮ন্স। 
১ উন্দ মাত্রাষ প্রত্যহ তিন বাব সেব্য। ( ডাঃ ট্যানার) 
২। এসিড, নাইটুমিউবিয়াটিক্‌ ডিল ১২-২ ডীম। 
টিং চিবেতা! রি ২ ডুম। 
সিবাঁপ অবেন্সাই নি ১১ ৩ল্স। 
ইন্ফিউশন্‌ কলম্বা ... সমষ্টি ৮ ওন্স। 
১ গন্স মাত্রায় প্রত্যহ তিন বাব সেব্য। (প্র) 
৩। এসিড, নাইট্রমিউবিয়াটিক ডিল ..* ২ ড্াম। 
লাইকব ছ্রিকৃনিযা  *.* ,** ৩০ মিনিম। 
স্পিরিট ক্লোরফবম টি ১১ ৬ ডাম। 
টিং জিঞজাব রি ২__৩ ড্রাম। 
একোয! ঠ ১ ৮৩দ্প। 


১ গুন্দ মৃত্রায় প্রত্যহ তিনবার সেব্য। (ঞ) 


ই১হ ব্যবস্থ-সংগ্রহ। 


৪। এসিড, নাইটি,ক ভিল্‌ ... ».*. ৫ মিনিম। 
_- মিউরিয়াটিক. ডিল্‌ **. ৫ মিনিম। 
মিশ্চ,রা জেন্শিয়াস .., ৮ ১ উন্ন। 
একমাত্রা, প্রত্যহ তিন মারা দেব্য। (ডাঃ বিদ্লি ১ 
৫। এসিড, হাইড্ক্লোবিক ডিল ,.. ২০ মিনিম। 
ইন্ফিউশন অব্যান্সাই কোং *** ৯ ড্াম। 
সিবাপ জিঞ্জাব ১ ডাম। 
একমাত্র) আহাবেব পূর্বে প্রত্যহ তিন মাত্র! সেব্য। ডাঃ প্যাবিন্ 
৬। এসিড, হাইডক্লোবিক ডিল্‌ ৮. ৯ ড্রাম । 
ইন্ফিউশন্‌কলদ্বা *:, .** ৫ই ওন্স। 
টিং লুপুলাই তত ১৮ ই উদ্দ। 
ফক্ফেট ডিপজিটসহ অজীণ রোগে ১ ওন্স মাত্রায় প্রত্যহ তিন 
বার সেব্য। (ডাঃ হুপাব) 
৭। এসিড, নাইটি,ক ডিল *** ২ ডাম। 
স্পিরিট ইথাব নাইটি,ক ১০ ২ ড্রাম। 
সিরাপ ই ওন্স। 
1 একোয়া ১. ণই ওন্স। 
যক্কতের ক্রিয়ার বৈষম্য হেতু জিহ্ব! অত্যন্ত অপবিষ্ার থাকিলে 
১ ওন্স মাত্রায় প্রত্যহ তিন বাব সেব্য। (ডাঃ ভুইট্‌) 
৮। এসিড, হাইডক্লোরিক ডিল ১. ২ ডাম। 
-  নাইটিক ডিল ** ৮১. ২ ডাম। 
টিং জেন্শিয়ান কোং .,, ** ৩২ ওন্স! 


১ ড্রাম মাত্রায় ১ গুন্স জলসহ প্রত্যহ ছুই বার সেব্য। 
(সার্‌ ই, উইল্সন্‌) 


ব্যবস্থাসংগ্রন্থ। ২১৩ 
৯। এমন কার্ব 5০০ ১ ৯ ড্রাম । 
পটাশ বাইকার্ ** ১ইডাম। 
ইন্ফিউশন চিরেতাঁ ** সমষ্টি ৬ উন্ন । 
ই্ল্দ মাত্রার প্রতাহ তিন বার সেব্য। 
(ডাঃ এষ, চার্টারিস্‌ এম্‌, ডি, গ্ল্যাস্‌গে। ) 


১০। টিং কার্ডেমম কোং. ১" ***: ৪ ভীম । 
এসিড, হাইডুসাযেনিক ডিল. *** ৪০ মিনিম। 
ম্পিবিট এমন এবোমেটিক ** ২ ডাম। 
টিং জিঞ্জাব নি *** ৩ ডাম। 
ম্পিরিট ক্লৌবকবমা  ** *** ই ডাম। 
একোঁধা এনিথাই অথবা ক্যারুই .* ৬ ওক । 

ই উঁন্স মাত্রার প্রভ্যহ তিনবাব সেব্য। () 

১১। লাইকব এমনিযা রঃ ৫--১০ মিমিম। 
টিং অব্যান্সাই 8 **. ১ ডাম। 
ইন্ফিউশন্‌ চিবেতা **. ০ ১ উন্দ। 

একমাত্র) অগ্ত্সহ ছুর্ঘল বোঁগীর অজীর্ণ হইলে প্রত্যহ তিন 
াত্রা সেব্য। (ডাঃ নেলিগন্‌) 

১২। টিং কার্টেমম্‌ কোং ২ ডাম। 
শ্পিবিউ এমন এবোমেটিক “৭ ২ ডাম। 
নসোভি বাইক .... ৯ ভুাম। 
ইন্ফিউশন জেন্শিয়ান্‌ ..* '** ৬ ঙন্দ। 


১ ওদ মাত্রায় আহারেব ১ ঘণ্টা! পর প্রত্যহ তিন বার সেব্য। 
(ডাঃ জে, ম্যাক্রবিন্‌) 


২১৪ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


১৩। ইন্ফিউশন্‌ কেস্কেরিলা ... ,.. ৮ ওন্স। 
টিং কেস্কেবিল| পর ** ৪ ডাম। 
-- জিঞ্জাব রঃ **. ৪ ডাম। 
অগ্রিমান্দ্য সহ অজীর্ণ বোঁগে ১ ওন্ন মাত্রা প্রত্যহ তিন বার 
সেবা । (ডাঃ জন্ম) 
১৪। ইন্ফিউশন্‌ কলম্বা তত ১১:8৪ উদ্দ। 
লাইকব পটাশি ১১ ড্রাম । 


২-_-৪ ডাম মাত্রাষ প্রত্যহ তিন বাব সেব্য। 
(ডাঃ ন্তাফি, আমেবিক1) 


১৫। সোডি বাইকার্ক রি ১০--২০ গ্রেণ। 
টিং জিঞ্জার নন »,* ৩০ মিনিম। 
স্পিবিট এমন এবোমেটিক ১৫-__-২০ মিনিম। 
একোয়া এনিথাই অথবা মেস্থপিপ *.. ১ ওন্স। 
একমাত্র, পাকাশষেব উত্তেজন| এবং বেদনাঁসহ অজীর্ণবোগে 
প্রত্যহ তিন মাত্রা সেবা । (ডাঃ স্তাঁফি) 
১৬। সোড়ি বাইকার্ক এ ১ ১০ গ্রেণ। 
টিং অব্যান্সাই ৬ ১. ৩০ মিনিম। 
ইন্ফিউশন্‌ কলম্বা -*, ১ উন্স। 
একমাত্রা, এটনিক ( অর্থাৎ পাকগ্রন্থিব ছূর্বলত হেতু ) অজীর্ণ 
রোগে প্রত্যহ তিনবাব সেব্য। (শু) 
১৭। মেগ্নেশিযা সাল্ফা :.** “১ ওন্স। 
ইন্ফিউশন্‌ কোয়াশিয়া ... ... ১২ পাইন্ট। 
শ্পিবিট এমন এবোমেটিক ১. ই ডাম । 


কোষ্টবদ্ধতা হেতু অজীর্ণ রোগে প্রত্যহ প্রাত:কালে ছুই ওুঁন্দ 
মাত্রায় সেব্য। তি) 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ২১৪ 


৯৮। মেগ্নেশিয়! সাল্ফা ১* “৬ ভুম। 
চে কার্ব 5০ কু ডাম। 
ভাইনম্‌ এলোজ * *** ৬ ড্রাম। 
টিং লুপুলাই 55০ ,** ২ ড্াম। 
এসিড হাইড্সাষেনিক ডিস্‌ ১১১৫ মিনিম। 
ইন্ফিউশন্‌ কেক্সেবিল ,.. ১১, ৭ ওন্ন। 


১--১ই উন্স মাত্রাষ প্রত্যহ তিনবাব সেব্য। (ডাঃ স্তাফি ) 


১৯। এক্টাক্ট ট্যাবাক্সিসাই! ৮. জি 
পটাশ নাইট।ুস টু ১ ই ডাম। 
ম্পিবিট ইথাঁব নাইটিক ১ ভাঁম। 
ইন্ফিউশন. অব্যান্সাই ,. ৬ ওন্ন। 


১ গুন্ন মাত্রাষ প্রত্যহ তিনমাত্রা সেব্য। যকৃতেব ক্রিয়ার 
বৈষম্য হেতু এবং ক্ষুদ্র এস্ন বাতবোগজন্ত অজীণ বৌগে বিশেষ 
উপকাবী। 
ই০। একটার ক্যাঙ্কাব! সেগাবেডা লিকুইড ১ উন্স। 

সিবাপ সিম্পল, ৫ ... ৩ গন্ন। 
কোষ্টবদ্ধতাঁসহ অজীর্ণ বোঁগে ১ ডাম মাত্রায় প্রত্যহ ৩৪ বার 
সেব্য। (ডাঃ স্মিথ এবং ডেভিস্‌ )। 
ই১। সোডি বাইকার্ক ডঃ ** ২০ গ্রেণ। 


একোযা দিনেমম্‌ ৮: সই উদ্ন। 
ইন্ফিউশন্‌ জেনশিষান কোং. *** ১ খুন্স। 


একমাত্রা, অন্নসহ অজীর্ণ রোগে প্রত্যহ তিনমাত্র৷ মেবা। 
(ড়াঃ জয় )। 


২১ হাবস্থা-সং গ্রহ 4. 
২২। মেগনেশিয়! কার্ব রর *** ইত গ্রেণ। 


ইন্ফিউশন. জেন্শিয়ান, কো. *** ৬ ডাম। 
একোরা! সিনেমম্‌ ০ **. ৬ ড্রাম। 
একমাত্র, অক্রনহ অজীর্ণ রোগে প্রত্যহ ্তনদাঁগ সেব্য। 
(নিঃ ব্রাতি )। 
ই৩। ইন্ফিউশন্‌ জেন্শিয়ান, ১ ৬ ডাঁম। 
১, বেনী - ৩ ড্রাম। 
টিং কার্ডেমম্‌ কোং ... -. ১ ডাম। 
একমাত্রা, কো'ষ্টবদ্ধতা সহ অজীর্ণ বোগে প্রত্যহ তিন মাত্রা! 
সেব্য। (সেন্টজজ্জ হাসপাতাল ), 
২৪। সোডি বাইকার্ক ১, ০ স্ ভীম। 
টিং কার্ডেমম কোং .*, .... ১ উন্দ। 
ইন্ফিউশন্‌ জেন্শিবান্‌ *** ১৮৫ উন্ন। 
১ গুন মাত্রায় প্রত্াহ তিনবার সেব্য। (ডাঃ মেটন্‌)। 
২৫। পেপ্লিন্‌ পোর্সাই ১, ৫--১০ গ্রেণ। 
অযেল এনিসাই ৪ ১১ মিনিম। 


একপুবিয়া, আহাবের পব পব এক পুবিয়া সেব্য। 
ই৬। লাক্টোপেপ্টিন্‌ তত ... ১০ গ্রেণ। 
একপুবিয়, আহাবেৰ পৰ পব এক পুবিয়! সেব্য। 
ই৭। লাইকব পেপ্টকাঁস (বেঞ্জার্প ) ... ১--২ ড্রাম । 
ক্ল্যাবেট অথবা জল সহ প্রত্যহ ছুইমাজা। আঁহারান্তে সেব্য। 
২৮। ভাইনম্‌ পেপ্সিন্. ১১. ৯ ভুাম। 
লাইকর টি কনিয়া ৪৪৪ খস্ত মিনিম ॥ 


ঘালস্থা-সংগ্রহ । ২১৭ 


এনিস হাইড্ক্োরিক ডিল্‌ ... ১০ মিনিম। 
ম্পিরিট ক্লোরফব্মা *** »* ১০ মিনিম। 
টিং অর্যান্সাই রর ,., ই ড্রাম। 
একোয়া এনিথাই  ** ... ৯ উন্স। 


একমাত্রা, প্রত্যহ ছুই মাত্র। আহারান্তে সেব্য। 
২৯। এসিড গরিবাধিন অহ পেপসি ** ১ ডান । 
--  হাইড্ক্লোরিক ডিল. "৮ ১০ মিনিম। 


টিং কলম্বা রঃ »* ২৭ মিনিম । 
»- অব্যান্সাই ৫ ** হ* মিনিম। 
স্পিরিট ক্লোবফরষযব. ০২, ১. ১০ মিনিম ॥ 
লাইকর ঠ্রিকৃনিষা "** ৮১. ২ মিনিম | 
একোয়া এনিথাই 5 »* ১উন্দ। 


একমাত্র, প্রত্যহ (জন মাত্র! আহাবান্তে দেব্য । 
(ডাঃ মেক্নেল্, কলিকাতা )। 


৩০) পেপ্সিন্‌ পোর্াই. ** €--১০ গ্রেণ। 
মফিয়া মিউবাস্‌ ম *-. শু গ্রেণ। 
একমাত্র কষ্টনাঁঘক অভীর্ণ বোগে প্রত্যহ ছুই বাৰ আহাবান্তে 
দেব । (ডাঃ কুর্ভিসার্ট ) 
৩১। পেপ্সিন্‌ নর ৫ ৯০ গ্রেণ। 
ছি কৃনিয়। ০ *. সত গ্রেথ। 
একমাত্র» আহাবান্তে একমাত্রা সেব্য। 
৩২। সোডিবাই সাল্ফেটু ..* ০৮১ ড্ীম। 
টিং নকমভমিকা। তত *** 8 ভাম। 


একোয়া এনিথাই ২১ ৮ ৪ ওন্স। 


১৭ 


২১৮ ব্যবস্থা-সংগ্রহ । 


১ ড্রাম মাত্রয় আহারাস্তে প্রত্যহ তিন বার সেব্য। আগ্মান* 
সহ অজীর্ণয়োগে বিশেষ উপযোগী । (ডাঃ বাণীইয়ে!, লগ্ন ) 


৩৩। পাঁল্ভ রিয়াই ঠা **১১ ডাম। 
সোডি বাইকার্ক *** ৮. ১২ ডবাম। 
অযেল এনিসাই * »* ৮ মিনিম। 
ম্পিবিট ক্রোরফরম  ** ৮. ২ ডাম। 
একোয়া নি -ত:৪ উন্স। 

কোষ্টবন্ধতাসহ অীর্ণ রোগে ২ উদ্দ মাত্রায় প্রতাহ ছুইবার 
আহাবেব পুর্বে সেব্য। (ডাঃ ডি, লুইস্‌, নিউইযর্ক )। 

৩৪। একট্রা্ট এলোজ ** *. ২২ গ্রেণ। 
শস্ বেলাডনা তর ২১ তু গ্রেণ। 

_-- নক্মতমিকা *** ৭: সর গ্রেণ। 

এক বটিকা, মৃদু বিবেচন আবশ্তক হইলে রাত্রিতে শযনকালে 
সেব্য 1 (এ) 
৩৫। এলোজ সকটি,ন?  ** ,. ইড্াম। 

পাল্ভ জিঞ্জাব *" ** ঈড়াম। 
একষ্্াক্ট এস্বিমেডিন .., **. ২ স্কুপল। 

২০ বটাকা, কোষ্টবদ্ধতাঁদহ অজীর্ণ বোঁগে রাত্রিতে আহারের 
এক ঘণ্ট। পুর্বে খ৩ বটাকা সেব্য | (ডাঃ হুপাব) 
৩৬। পিল এলৌজ কম্‌ মব্‌ **৮ ই ন্কুপল। 

একক্রাক্ট হাযেসায়েমাস ১, ১ জ্কুপল | 


১২ বটীকা, অজীর্ণ রোগে মৃছু বিবেচনেব জন্ত প্রতাহ ২ 
টাকা সেব্য। (ডাংজি, গ্রেগরী। 


স্বাঘস্থা-সংগ্রহ। ২১৪ 


৩৭1 এলোজ য় *** ১৩ গ্রেগ। 
পালভ রিয়াই ৪ *** ৩০ গ্রেণ। 
একট্রাক্ট জেন্শিযান "*" ১. ২০ গ্রেণ। 
সিবাপ » যথা প্রয়োজন । 

২০ ব্টাকা, ২ বটাকা মাত্রীয 'গ্রত্যহ মাত্রা সেব্য। 
(ডাঃ এন্সলি) 

৩৮। পাঁল্ভ ক্যাপ্সিসাই  *** ২__৩ গ্রেণ। 
- বিয়াই কোং ** ১০৫ গ্রেণ। 
--  ইপিকাক্‌ রঃ ১০ ই গ্রেণ। 

২ বটাকা, রাত্রিতে আহাবের এক ঘণ্টা পুর্ব সেবা । 
(ভাঃ স্তাফি ) 

৩৯। বিশমথ. সাঁব নাইট্রাঁস ** ১.৪ ডাম। 
এসিড. নাইটি,ক ডিল্‌ *** ১৮, ৩ ড্রাম । 
টিং নক্সভমিকা! 2 »* ১৯ ডাম। 
একোয়া মেস্পিপ্‌ রঃ ১১৪ ন্স। 

বিবমিষা, বমন এবং পাকস্থলীর উত্তেজন! সহ অজীর্ণে ১ ড্রাম 
মাত্রার আহারেব পর পর সেব্য। (ডাঃ ডি, লুইন্‌) 

৪০। এমন কার্ব ৫ ৫ গ্রেণ। 
টিং লুপুলাই ৪ »*. ১ ড্রাম। 

শ" হায়েসায়েমাস *** **১ ২০ মিনিম। 
ইন্ফিউশন্‌ কলম্বা ..* ১. ১ ওন্দ। 


একমাত্রা, পাকস্থলীর উত্তেজনা সহ অজীর্ণ রোগে প্রত্যহ 
খও মাত্র! সেব্য | (ডাঃ নেলিগন্‌) 


ইই৩ ব্যবস্থা-সংগ্রহ 


৪১। ইন্ফিউজন বোঁজি কোং ৮. ভীম) 
সং জেন্শিয়ান কোং ** ৬ ডাম। 
টিং জেন্শিযান কোং *** ০০ ১ ডরাম। 
এসিড সাল্ফ ডিল *** ... ১০ মিনিম । 
একমাত্রা, বমনোদ্বেগ এবং উদবাময় সহ অজীণণ বোগে প্রত্যহ 
তিন মাত্র! সেব্য। (মিঃ ব্রযাণ্ডি ) 
৪২। একোধা মেস্থপিপ, ... ৩ই ওন্স। 


৭, 


ইন্ফিউশন্‌ ক্যাবিওফাইলাই ০, ৩ই ওন্স। 
টিংকার্ডেমম কোং. *** ১ ইউন্স। 


ম্পিবিট এমন এবোমেটিক “৮ ১২ ড্রাম। 
দিরাপ জিঞ্জাব টা ১১ ২ ড্াম। 
১ উন্দ মাত্রায় প্রত্যহ ছুই বাব সেব্া। (ডাঃ লেখান্‌) 
৪৩। কুইনি সাল্ফ ঠ ০৮১ গ্রেণ। 
পাল্ভ ক্যাপ্সিসাই .** ৮ ৯ গ্রেণ। 
একষ্রাক্ট এলৌজ ্ ০০ ই গ্রেণ। 
-- ট্যাবাক্সিসাই ... ০০: ২ গ্রেণ। 
১ বটাকা, প্রত্যহ ২৩ বটীকা সেব্য। (ডাঃ ক্ল্যাপ্টন্‌) 
8৪ পাল্ভ বিধাই রঃ ৩০ গ্রেণ। 
এলোজ এ *** ৩৭ গ্রেগ। 
সেপনিস্‌ হর **০ ২০ গ্রেণ। 
পাল্ভ কলঙ্বা ৫ ** ২০ গ্রেথ। 


২৭ বটাকা, রাত্রিতে আহাবেব পৃর্বব ২ টা সেবা। 
(ডাঃ অয়) 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ৮৬ 


৪৫। পাল্ভ রিম্নাই সঃ » ১৫ গ্রেণ। 
--  মর্ ৪৪ *** ১৫ গ্রেণ। 
একষ্রাক্ট এলোজ তত ১০ ৭ গ্রেণ। 
-- আন্থিমেডিস্‌ ৮, *** ৩০ গ্রেণ। 
সিবাপ জিঞ্ার উঃ *** ষথ! প্রযোজন। 
২* বটাকা, কো্টবদ্ধতাসহ অজীর্ণ রোগে প্রত্যহ ২ বটাকা 
আহীবেব পূর্বে সেব্য। (ডাঃ সেভবী ) 
৪৬। পিল হাইডার্জিবাই *** *** ৪ গ্রেণ। 
পাল্ভ এলোজ দত 2১ গ্রেণ। 
একক্টাক্টি ট্যাবাঁকিসাই ১ ১৯৫ গ্রেণ। 
২ বটীকা, বাত্রিতে শযনকাঁলে সেব্য। (ডাঃ রস) 
৪৭ | মেগ্নেশিযা সাল্ফা ** ১৮ ২ ন্দ। 
স্পিবিট এসন এবোঁমেটিক ১». ১ ওন্স। 


টিং কার্ডেমম্‌ কোং **, ১১ ১৬ উন্দ। 
ইন্ফিউশন্‌ জেন্শিান কোং. ** ২২ গুন্প। 
সি সেনা ৪: »*১ ৬ ওন্ন। 
একট্রা্টি ট্যাবাক্সিসাই .* ১ ইঙক্দ। 
পৈত্তিক অজীর্ণ বোগে রাত্রিতে বিরেচক বটীকা সেবন 
করিয়া, পরদিন প্রাতে ১ গুন্স পবিমাণে সেব্য(। (ডাঃ রস) 


৪৮। লাইকব আর্মেনিকেলিন্‌ ১-২ মিনিম। 
টিং অব্যান্সাই রঃ ০» "ই ড্রাম) 
একোয়া নু *১ ১ ওন্স। 


একমাত্রা, পুবাতন অজীর্ণ রোগে প্রত্যহ ২ বার, আহাঁবের 
পূর্ব সেব্য। (ডাঃ রিঙ্গার) 


১২২ ব্যবস্থা-সংগ্রহ? 


৪৯। এসিড্‌ হাইড্সায়েনিক ডিল্‌ ২-_৪ মিনিম। 
ইন্ফিউশন্‌ কলম্বা 5৪ *** এ ওন্স। 
একমাত্রা, যক্াকাশেব অজীর্ণ রোগে প্রত্যহ তিন বাৰ সেব্য। 
(ডাঃ উইল্সন্‌ ফক্স ) 
৫০) সৌড়ি হাইপসাল্ফাঁ্‌ ..* ১০--১৫ গ্রেণ। 
ইন্ফিউশন্‌ কোযাশিযা ..* ১.১. ১ উন্দ: 
একমাত্রা, অন্তকতসেচক 97177171009 অজীর্ণ বোঁগে 
প্রত্যহ তিন মাত্র! সেব্য। (সাব উইলিযাম জেনাব ) 





17196010700, 
( ফ্যাটুলেন্ন ) আখ্মান, পেট ফাঁপা 
ব্যবহৃত 'উবধেব তালিক1। 

এসিড কার্বলিক, এসিড সাল্ফিউরান, এসাফেটিডা, ইথাব 
সান্ফ, বিশমথেব প্রযৌগবপ, ক্যাদ্পুটী, ক্যাপ্সিকাম, 
ক্যাব। ওধে, কার্কবোলিগ্নাম্‌, কার্ডেমম্, সিনেমম্‌ কোবিষাগ্ডাব, 
ক্রিষেজোট, ক্রোটন, কিউমিন্‌, ডিল্‌, ইথাব, ফেনেল্‌, জিঞ্জাব, 
মিসাবিন, ল্যাভেগডাব, মেগনেশিযাব প্রযোগরূপ। অধেল মেন্থ- 
পিপৃ, মাইরিষ্টিকা, নক্সভমিকা, পাইমেন্টি, সোঁডি বাইকার্ব, 
সাল্‌ফৌকার্বলাঁস, ভেলেবিয়ান, স্পিরিট এমন 'এবোমেটিক । 


নৃতন ওষধ। 


টিং কায়িনেটিভী (15506 02001702178 ) 
ছোট এলাচি চূর্ণ ৬০০ গ্রেণ। 
টিং জিঞ্জার ফোর্ট ১৪ গন্স। 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ২২৪ 


অয়েল সিনেম্‌ ১০০ মিনিম। 
-_ ক্যাবাওয়ে ১০০ মিনিম। 
»_ ক্লোভস্‌ ১০০ মিনিম। 


১৫ গন্প বেস্টিফাঁ়াড শ্পিবিটে এলাচচুর্ণ ১ সপ্তাহ পর্য্যস্ত 
ভিজাইয়া ফিণ্টাৰ কবণীন্তব অন্যান্ত ওষধ গুলি দ্রব এবং মিশিত 
করিয়া বেক্টিফায়াড্‌ স্পিবিট দ্বাব! ১ পাইন্ট পূর্ণ কবিতে হইবে। 
মাত্রা ২-১* মিনিম। বাধুনাশক। 
মেনিম্পামিন (01671৭01010) ১৫ গ্রেণ, গ্রিসাবিণ অব. 

ট্রাগাকান্থ সহ বটাকাকাবে ব্যবহার্য | মৃদছবিবেচক, মুত্রকারক, 

পবিবর্তক। 
স্যালল (99101) ৪_-৩০ €ণ মাত্রা, পচন নিবাবক । 
টেবিবিন্‌ (1.9১929 ) ৫_-৩০ মিনিম মাত্রা» পচন নিবাবক 1 
অন্তান্ উপাব। 

টার্পিন্টাইন এবং গবম জলেব স্বেদ। পোলটস্‌, সাবান এবং 

গবম জলেব পি্চকাঁবী, গ্রিসাবিনেব পিচকাবী। 
চিকিৎসা বিষযক টীকা। 

আগ্বান জন্য এমনিযা ইথাব, স্পিবিট ক্লোবকরম এবং 
মৌগন্ধ উত্তেজক ওঁষধ যথা_জিঞ্জাব, ক্যাপ্সিকাম্, ক্লোভন্‌, 
মিষ্ট, এনিসাই এবং ক্যাদ্ছুপুটা বিশেষ উপকাবী। 

কেবল অন্ত্রেব আখ্মান হইলে লডেনম্‌ এবং হিঙ্গেব পিচকাবী, 
টার্পেন্টাইন, এক্ষ্াক্ট নক্মভমিক। সহ পিল্‌ এসাফেটিড কোং 
এবং মুছুবিরেচক ব্যবহার্ধ্য। 

আখ্মান বা বাধুব উৎপত্তি নিবাবণ জন্য সোডিসাঁল্‌ফো কার্বলাস্‌ 
সাল্ফিউবাদ্‌ এসিড্‌, কার্বলিক এসিড, ক্রিয়েজোট, চারকোল, 
স্যালল, এবং টেরিবিন বিশেষ ফলদায়ক। 


২ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


কখন কখন অক্পমাত্রাষ ক্যালমেল ব্যবহারে আশ্বান উপশমিত 
হইতে দেখা যায়। 

হিষ্টিরিয়া রোগীব আধ্ানে ক্ষাব ওষধ যথা-মেগ্নেশিয়া 
কার্ব্, সোডিবাইকার্ক্ এবং তিক্ত ওষধ বথা-_্টিকৃনিয়া, নক্স- 
ভমিক] অতি প্রযৌজনীয । 

অনেক সমষ ক্ষাব সহ নঝাভমিকা এবং বিশমথ আহারের 
৯ ঘণ্টা পূর্বে অথবা! এদিড্‌ হাইডূক্লোবিক ডিল্‌ সহ পেপ্দিন্‌ 
আহাবের পবে ব্যবহাবেও সনম্তোফ জনক ফল পাঁওযা যায়। 





১। স্পিবিট ক্যাজুপুটা ই ওন্ন। 
৮ এমন এবৌমেটিক ই ওন্ন। 
-- ক্লোবফবম ই গন্স। 

১ উুন্প জলেব সহিন্ত ১ ডুঁম মাত্রাৰ প্রত্যেক তিন ঘণ্টান্তর 
সেব্য। (ডাঃ ট্টিফেন্‌ মেকেঞ্জি ) 

২। পটাশ বাইকার্ক ৪ *** ২ ডীম। 
স্পিবিট এমন এবৌমেটিক ১ ই ডাম। 
লাইকর ষ্রিংকনিয়া  *** *** ৩০ মিনিন। 
স্পিবিট ক্যাজুপুটী . *** ই-২ ডাম। 

7 ক্লোবকবমা .., ১ ড্রাম । 
ইন্ফিউশন, জেন্শিযান, কোং অথবা 
এনিথাই ওয়াটার ... ৬ গল্প । 
আহারান্তে বেদনা সহ আখানে আহারের মধ্যবর্তী সময়ে 
১ ওন্স মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার সেব্য। (এ) 


৩। লাইকব বিশমথ এট এমনি সাইট্রেটিদ ৩ ড্রাম) 
সৌঁডি বাইকার্ক ৮ ৯ ২ ড্ুমি। 


বাবস্থা-স"গ্রহ ৷ ২২৫ 


ম্পিরিট ক্লোববম *** ** ১ ডাম। 
-- ক্যাজুপুটি রঃ ৮৮ হ ড্রাম। 
লাইকব ট্রি.ক্নিষা রঃ *** ২০ মিনিম। 


একোঁধা এনিথাই রঃ ৮ ৬ ওন্স। 
পাকস্থলীতে অত্যন্ত বেদনা হইলে আহাবেব মধ্যবর্তী সময়ে 
১ গুন্ন মাত্রায় প্রন্যহ তিন বাব সেব্য। (শর) 
৪1 এসিড্‌ কার্বলিক রঃ *** ১২ গ্রেণ। 
জিন্সাই ভেলেবিবানাস্‌ *" *. ২০ গ্রেণ। 
এলফেন্‌ টি *১* ৬ গ্রেণ। 
একট্রাঈট নন্সভমিকা  ** »* ১ গ্রেণ। 
এক্ষ্রাক্ট জেন্শিধান **, যথা প্রযোজন । 
খেল এনিথাই রঃ *..১ মিনিম। 
১২ বটীকা, প্রাতঃকালে এব” বাত্রিতে ১ বটাকা! সেবা । (&) 
৫। পিল এসাফেটিডা কোঁং "১. ১ ২০ গ্রেণ। 
এলযেন ১০ ৩ গ্রেণ। 
এক্স াক্ট নক্সভমিকা .১, *** ১ গ্রেণ। 
৬ বকা, প্রাতঃকালে এবং বাত্রিতে ২ বটাকা সেব্য। (এ) 
৬। পিল্‌ এসাঁফেটিডা কোং ০১, ১, ৩০ গ্রেণ। 
একষ্টাক্ট বেলাডনা ** ১... ১. গ্রেণ। 
এলধেন ০ *০ ৩ খ্রেণ। 
৬ বটাকা, আক্ষেপ বর্তমান থাকিদে প্রীতঃকালে এবং 
রাত্রিতে ছুই বটাকা সেব্য। (এ) 
৭1 সোডি বাইকার্ধ £ঃ ১৮. ২ ডাম। 


ম্পিরিট ক্লোবকরম ১, ১.১ ড্াম। 


২ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


- এমন এরোমেটিক ** ২ ডীম। 
টিং কার্ডেমম্‌ কোং *** ১ ৩ ড্াম। 
ম্পিরিট কাভুপুটা ৫ »৮ ১ ডাম। 
একোয়। মেস্থপিপ রব ** ৬ ওন্দ। 
অমনদহ আখ্ান বর্তমান থাকিলে ১ ওন্ন মাত্রায় গ্রাত্যহ ৩৪ 
বার সেব্য। ( এ& ) 
৮। এসাঁফেটিডা নর ২ ৩৬ গ্রেণ। 
পাল্ভ বিয়াই রঃ ... ১২ গ্রেণ। 
অধেল ক্যাজুপুটা ** »** ১২ মিনিম। 
১২ বটাকা, অজীর্ণসহ আশ্বান হইলে ২ বটাকা বাত্রিতে 
সেবা । (ডাঃ রস্‌) 
৯। স্পিবিট এমন পাবামেটিক ***: ১ ডাম। 
_ ইথাব কোবিকা ** ১০১ ডাম। 
সিবাপ জিঞ্জাব ৪ ১৮৪ ডাম। 
একোয়। এনিথাই ০১ ১৮৪ উন্স। 


উদরাশ্নানে ১ উন মাত্রায প্রত্যেক তিন ঘণ্টান্টৰ সেব্য। 
(ডাঃ ডুইট্‌) 


১০। পাল্ভ বিষাই *** *** ২০ গ্রেণ। 
মেগৃনেশিয়। কার্বা . *** ১. ২০ গ্রেণ। 
অযেল এনিসাই টে ,.৮. ২ মিশিম। 
শর্কবা 5 ১০১ ডাম। 
টিং বিযাই ** . ৯ ডাম। 
পবিশ্রুত জল ৰং সমটি ২ ওন্স। 
ম্পিরিট এমন এরোমেটিক , ১২ মিনিম। 


বালকদের আশখ্নানে ১ ডাম মাত্রা প্রত্যহ ৩1৪ মাত্রা সেব্য। 
(ডাঃ অগ্যারউভ্‌) 


ব্যবস্থাসংগ্রহ। ২২৭ 


১১। এসাফেটিডা ৪ *** ৩০ গ্রেণ। 
পরিশ্রুত জল 349 ১৪ ওন্স। 
গুহ্যদ্বারে পিচকাবী দিতে হইবে। 





01986005019, ০) 03৮30201018, 
(গ্যাস্ট্রডিনিয়। অর্‌ গ্যাট্রাল্জির:। ) 
পাঁকাশয়শুল, জঠরশুল । 
ব্যববহৃত ওষধের তালিকা । 


এসিড হাইডরসায়েনিক ডিল্‌, ম্পিবিট ইথাবিস, ক্ষার, বেলা- 
ডনা, বিশমথ,, ক্যাল্সিস্‌ ওযাটাব, সিবিযাই অক্জেলাস্‌, ক্লোর- 
ফবম্‌, ক্লৌবমফিযা লাইকব, কোকেন, কোঁডিন, ক্রিয়েজোট, 
মেগনেশিযা, পেস্পিন্, সোডা বাইকার্ব, ওপিরাম। 

নৃতন উষধ। 

বিশমথ, সেলিসিলাস্‌ (13151900) 9০1105125) ৫--২৭ গ্রেণ 

মাত্রা, অবসাদক। 
ক্লোবমফিযা লাইকর ( 0]210:071010)1)1 1100: ) ৫--২০ 

মিনিম মাত্রা, অবসাদক। 
মেঙ্গেনেসিয়াই অক্নাইডম্‌ (0127219511 0510000 ) ৩--১০ 

গ্রেণ মাত্রা, পাঁকাঁশঘ শুলে উপকাবী। 

চিকিৎসা বিষযক টীকা । 

পাঁকাঁশয়েব বেদনা নিবাবণ জন্থ ক্ষাব ওষধ যথ1- মেগনেশিয়া 
কার্ধ, সোডা বাইকার্ধ, ক্যাল্সিদ্‌, বিশমথ, সাব্‌ নাইট্রাস, বিশ 
গথ ক্ষার্ব এবং ওপিয়াম্‌ অথবা মফি়া ব্যবহাধ্য। 


২২৮ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


বেদনা স্হ বমন বর্তমান থাকিলে বিশমথ সাব, নাইট্রাস, 
এসিড. হাইডুসায়েনিক্‌ ভিল্‌. ক্রিষেজোট এবং সিবিয়াই অক্জে- 
লাস বিশেষ উপকারী । 

কোষ্টবন্ধতা নিবাব্ণ জন্য যৃদ্রবিবেচক যথা মেগনেশিষা 
সাল্ফ, রিষাই, এলোজ এবং ধাতব জল ব্যবহারে ফল দর্শে। 

পরিপাক ক্রিবাৰ সহাবতাব জন্য পেপসিন্‌ আহাবন্তে বাবহার্ধা। 


১। এসিড হাইড্রসাধেনিক ডিন্‌ ২-৩ মিনিম। 
ক্রিষেজোট্‌ রঃ ১-৩ মিনিম। 
লাইকব মফ্িষা! হাইডুক্লোবাঁদ ১০_-৯* মিনিম। 
সোডা বাইকার্ক ১০--২০ গ্রেণ। 
একোযা ৮ ১০১ উক্স। 

একমাত্রা, প্রত্যহ ৩৪ মাত্র! সেব্য। বমনপহ পাকাশষ শূলে 
উপকাবী। (ডাঃ বস্‌) 

২। মিশ্চবা এমিগডেলি * ***:৫ই উন্স। 
এসিড, হাইডুসাযেনিক ডিল, ২০--৩০ মিনিম। 
টিং ওপিয।ই টি ৮ সামি 
- লেভেগিউলি কোং ..* ১ ২ ড্রাম। 

আক্ষেপসহ পাকাশয শূলে ১ ওন্স মাত্রায প্রত্যেক ২৩ ঘণ্টা 
ক্অন্তব সেব্য। (ডাঃ বিস্লি ) 

৩। স্পিরিট এমন এরোমেটিক ১১২ ড্রাম। 

--.. ইথাবিস্‌ ০০5 ১--১২ ড্রাম । 
মফিয়া এসিটাস্‌ রি »*৯ ই গ্রেণ। 
একোৌঁযা ক্যাম্ষব রহ ২ ওন্স। 


৯ উন্ন মাত্রায় ৩৪ ঘণ্টাস্তর সেব্য। (ডাঃ গ্রিগরড.) 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ । ২২৯ 
$1 আর্জেন্টাই অকৃসাইভ. .., ৯০ ৬ গ্রেথ । 
পাল্ভ বিযাই নি *** ১৮ গ্রেণ। 
একষ্রাক্ট কোনিয়াই *** »০৪* গ্রেণ। 
৯৮ বটাকা, প্রবল শাকাশয় শুলে প্রত্যহ তিন কটীকা সেব্য। 


(মিঃ ষ্টো) 
৫1 বিশমথ, সাব নাইট্রাস্‌ »*. ২ ভীম । 
মিউসিলেজ একেশিয়৷ --*. যথা প্রযোজন । 
১৬ ব্টীকাঁ প্রত্যেক বটাক? ছুই ঘণ্টান্তব সেব্য। (ডাঃ জয়) 
৬। মেগুনেশিয়া কার্বা  **১ ** হ ড্রাম। 
বিশমথ, সাব নাইট্রীস **" ১০ ১২ গ্রেণ। 
পাল্ভ ইপিকাক্‌ রি »*হ গ্রেণ। 
১২ পুবিয়া, প্রত্যহ ও৪ পুবিদ্লা সেব্য । (ভাঃ ব্লেখস্‌) 
খ। বিশমথ্‌ সাব নাইট -* ই ভীম। 
মেগনেশিয়া কার্ধা *** *** ২ ডাম। 
এসিড. হাইড়্সার়েনিক ডিল, ১১১ ২৪ মিনিম। 
একো! সমষ্টি ৬ ওঁন্স। 
৯ ওঁন্স মাত্রায় প্রত্যহ ছুই বার সেবা । (ডাঃ বিস্লি) 
৮। বিশমথ, সাব নাইট্রাস *** ১৩ শ্রেণ। 
মেগনেশিয়া কার্ধা **, »,১ ১০ গ্রেণ। 
মিউসিলেজ একেশিয়া -*, -** ১ই ডাম। 
একৌয়! অরান্দাই ফ্রোবিদ ১ ৩ই ডাম। 
ধস্পিরিট এমন এরোমেটিক »* ২০ মিনিম। 
একোয়। 5 *** ১০ ড্রাম। 
সিরপ লু * »* ইড়ীয়। 


৮ 


২৩০ ব্যবস্থ-সংগ্রহ॥ 
একমাত্রা, একেবারে সেবা, আবশ্তক হইলে আর এক মাতা 


৩ ঘণ্টাস্তব সেবা । (ডাঃ কোপ্লাগড) 
৯। ফেরি সাল্ফ টি ০৯৯ ২ ৪গ্রথ। 
পাল্ভ এলোজ ***১ শ্রেণ। 
-- সিনেমম্‌ কোং ** ০১৫ গ্রেণ। 


২ বাকা, আহাবান্তে পাকাশয় শূলে প্রতান ২ বটাক৷ সেবা। 
(ডাঃ এবাবক্র্ি ) 


১০। টিং একোনাইট রি ,১. ৪৫ মিনিম । 
সোচা বাই কার্ব * *** ১৯ ডাম। 
মেগনেশিষ' সাল্ফ *** **৮ ১ই উন্ন। 
গপবিশ্রুত জল ০০০ ১১ ৬তন্স। 

প্রবল বেদনা হইলে সঈ ওন্স মাত্রায প্রত্যেক তিন ঘণ্টাস্তর 
সেব্য। (ডাঃ বিস্লি ) 
১১। আর্জেন্টাই নাইট্রাস .** ৮ ১০ গ্রেণ। 

একস্্াক্ট লুপুলাই ও »* ১ ডাম। 
বিশমথ. সাব্‌ নাইট্রাস ... ২০ ৩০ গ্রেণ। 
ফুইনি ঘাল্ফ 2 **০:৪০ গ্রেণ। 

৪০ বটাকা, মুখে জল উঠ! সহ পাঁকশিষ শূলে গ্রতাহ ২৩ 
বটাকা সেব্য। (ভাহ এইচ, শ্রিন্‌) 
১২। বিশমথ, সাব, নাইট্াস এ *,*:৪৮ গ্রেণ। 

এক্রাক্ট বেলাডনা *** ১. ৬ গ্রেণ। 
অয়েল মেস্থপিপ, ঠ ** ১২ মিনিম। 
মিউসিলেজ একেশিযা! »** যথা প্রয়োজন । 


১২ বটীকা, মুখে জল উঠাঁসহ পাকাশয় শূলে প্রতোক বটাক! 
৪1৬ ঘণ্টান্তর মেব্য। (ছাঃ বিন্বি) 


বাব্স্থা-সংগ্রহ ৷ ২৩১- 
১৩) মেগনেশিয়া কার্বধা ০, »*. ২ ডুম। 


পাল্ভ রিয়াই হা -* ৪০ গ্রেণ। 
স্পিরিট এমন এবোমেটিক »ত ই উন্স। 
সিরাপ জিঞ্জার রি *** ই ওক্স। 
একোয়া রঃ ১৯৫ ওক্দ। 
মুখে জল উঠাসহ পাঁকাশয় শুলে ৯ ওন্দ মাত্রায় প্রত'হ ৩৪ 
বার সেবা। (ডাঃ পার) 
১৪ মেগ্নেশিয়! কার্ব রে ,.. ১ইডাম। 
স্পিবিট ইথারিস্‌ -*" *১ ৩ডাম। 
টিং কার্ডেমম কোণ »* ই ওন্দ। 
ম্পিবিট এনিসাই তত ১. ৫ ড্রাম। 
অযেল কারুই *** -** ৮ মিনিম। 
সিরাপ জিঞজার রর »০ত ২ ওন্স। 
একোষা ক্যাম্ফর্‌ ঠা *** ১৯ ভুম। 
সা মিস্থপিপ ৮ ,১ ৫ উন্স। 
ভাগ্ান এবং বমনোদ্ধেগসহ পাঁকাশয় শূলে ১ ওন্স মাত্রায় 
প্রত্যেক তিন ঘণ্টাস্তর মেব্য। (ভাঃ জয়) 
১৫)  একক্রাক্ট বেলাডোনা *** *** ১০ গ্রেণ। 
কুইনি সাল্ফ ৯১: »*. ১ ড্রাম ॥ 


৩০ বটাকা, প্রত্যহ তিন বটাকা পেব্য। (ডাঃ এইচ) গ্রিন ) 





০ ব্যবস্থা-সংগ্রই। 
9986প9, 09900-920867115 8100 17060পু চাও 
(গ্যাষ্ট্রাইটিস, গ্যাষ্ট্রো-এন্টারাইটি দ্‌ এগ 
এণ্টারাইটিন )। 


পাকাশয় প্রদাহ, পাকাঁশয ও অন্ত 
প্রদাহ এবং অন্ত্র প্রদাহ। 
ব্যবহৃত ুঁষধেব তালিকা । 

একেশিযা গাম্‌, আর্জেন্টাই, নাইট্যাস, আর্দেনিক, বিশমথ, 
সাব. নাইট, ক্যাল্নিদ্‌ ওযাটাব, হাইভার্জিবাই সাব, ক্লোবাইড্‌, 
ওপিয়ম্‌, সোডা ঝাইকার্ক, ট্যানিক এসিড, ভিবাট্রাই ভিবিভি। 

বাহক প্রয়োগ । 
বিষ্টার, কপিং, ফোমেটেশন্। 
নৃতন উষধ। 

ক্রিওলিন ( 07০০1.) ১--৫ গ্রেণ মাত্রা, পচন নিবাঁবক। 
নেপ্থ্যালিন ([৭7১40)81900) ২--১০ গ্রেণ মাত্রা, পচন নিরাবক। 
প্রিজর্শিন (1:০5০07010। ) ৫--১৫ গ্রেণ মাত্রা, পচন নিবাঁবক। 
বিশনুখাই সেলিসিলাস (13180900 9%1105195) ৫-২০ গ্রেণ 

মাত্রা, পচন নিবাঁবক, অবসাদক। 
স্তালল (9101 ) ৫--২০ গ্রেণ মাত্রা, পচন নিবারক । 
সোভি সেলিসিলান (9০৭11 ১%11০5185 ) ১০--৩০ ০গ্ণ মাত্র, 

উত্তাপহাঁবক, পচন নিবাঁবক। 

চিকিৎসা বিষন্বক টীক11 

0961615 ( পাকাশয় প্রদাহ )। 

পাঁকাশয়েব প্রবল প্রদাহে বেদনা নিবারণের অন্ত ত্বকনিস্বে 
মফিয়ার পিচকারী অত্যন্ত উপকারী। 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ ! ২৩৩ 


যকৃতের বক্তীধিক্য সহ পাকাশয়ের প্রবল প্রদাহ বর্তমান 
থাকিলে ক্যালমেল্‌ অতি উত্তম ওষধ। 


উদরাময় নিবাবণ জন্য কথন কখন ক্যালমেল ১ গ্রেণ মাত্রায় 
প্রত্যেক ৪ ঘণ্টান্তর ব্যবহাবে উপকাব দর্শে। 

সামান্তৰপ পাকাশষ প্রদাহে উচ্ছলনকাবী পানীয় সেবনে 
উপকাব প্রাপ্ত হওয়া যাঁষ। 


ইবিথিমেটাশ (175077705) পাকাশষ প্রদাহে এসিড 
হাইড্রদাষেনিক্‌ ডিলসহ পটাশ নাইট্রাস বা এমন মিউবাস সেবনে 
এবং গবম জলেব স্বেদ মসিনাৰ পোলটিস ও ওপিয়াম্‌ মর্দন 
প্রয়োগে বিশষ উপকাঁবীতা দুষ্ট হয। 

অন্তকংসেচন ( 79772000419 ) বর্তমান থাকিলে কার্বলিক 
এসি৬, ক্রিযেজোউট এবং সাল্কাব ব্যবহার্য । টিং বেলাডনা 
অথবা লাইকব মঞ্চিবাসহ গ্রিসাধিণ অব কার্ধলিক এদিড 
বাবহাবেও অনেক ন্ম্য ফল দশে। 


পাকাশবেৰ প্রবল প্রদাহসহ বমন বর্তমান থাকিলে স্যাম্পেন 
(01040000909) বাবহাবে তঙক্ষণা্থ উপকার দর্শে কিন্ত 
এ অবস্থা ত্বক নিজকে মঞফ্বাঁব পিচকাবীও উপকাবী। 


ছববাবোগা পাঁকাশঘ প্রদাহে ডাই কপিং কবিলে উপকার 
পাইবাব সম্ভাবনা । 

পাকাশবেব পুবাঁতন প্রদাহে লবণাত্ত' বিবেচক ওুঁষধ যথা. 
মেগ্নেশিষা জাল্ফ, সোঁডা টাটাবেটাস্‌ বা ধাতব জল এবং 
বলকারক ওষধ যখা--কুইনাইন, জেন্শিযান, কলম্বা, সালফেট 
অথবা! ফদ্ফেউ অব্‌ আযঘরণ বিশেষ উপকাবী। 


২৩৪ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


কখন কখন ট্যাবাক্সিকাম্‌ অথবা সোডা ও রিয়াইসহ ব্ুপিল 
ব্যবহাবে প্রভূত উপকার দর্শে। 

পাকাশযেব পুবাতন প্রদাহসহ ব্মন বর্তমান থাকিলে বিশমথ, 
নাইটে অথবা অক্সাইড অব. সিল্ভাঁব, অকৃজিলেট অব. সিবি- 
মাম অত্যন্ত উপকাবী। 

আঁবোঁগ্য অবস্থাঘ কুইনাইন। তিক্ত বলকান্ক এবং লৌহঘটিত 
ওষব ব্যবহার্য । লৌহ্ঘটিত উধধেব মধ্যে মিকশ্চুবা ফেরি কোং 
অতীব ফলদাযক। 

অঙ্ প্রদাভ (17080165 )1 
অন্থপ্রদীহে প্রাবই উদরাম বর্তমান থাঁকে। উহা! শীঘ্র বন্ধ 
বা উচিত নহে। উদবামৰ না থাকিলে মুছু বিবেচক গুৰ্ধ 

থাক্যালমেল এবং ক্যাষ্টৰ অযেল্‌ ব্যবহার করা যাইতে 
পাবে। 

আবদ্ধ মল জনিত কোঁলনের (0০1০ ) প্রদাহে পিচকারী 
প্রযোগ কবা কর্থবা। 

অন্প্রদাহ সহ বিবমিষা ও বমন হইলে বিশমথ সাব নাইট্রাস 
অথব। লাইকর বিশমথ এবং এসিড হাইডনাষেনিক্‌ ভিল্‌ বিশেষ 
প্রযোজনীয। 

বেদনা নিবাৰণেব জন্ত ওপিযমই প্রধান ওবধ। অস্ত্র প্রদাহ 
সহ অন্্রাববণ প্রদাহ বর্তমান থাকিলে বেশী মাত্রা ওপিযাঁম্‌ 
ব্যবহাঁৰ করা কর্তবা । 

উদবাময় কিছুদিন স্থাধী হইলে বিশমথ সাব নাইট্রাস এবং 
জেভার্স পাউডাব প্রত্যেক ১০ গ্রেণ মাত্রায় বাবহাবে ফল নর্শে। 
কুপ্রাই সাঁল্ফ, আর্জেন্টাই নাইট্রাস এবং উদ্ভিজ্জ সক্কৌোচক ওষধও 
খ্যবস্ধত হয়। 


ব্বস্থা-সংগ্রহ। রঃ 
শিশুদিগেব অন্তর প্রদাহে প্রায়শই হৃদপিণ্ডের অবসাদন দুষ্ট হয় 


তন্নিবাবণার্থ নিম্মলিখিত ওষধ বিশেষ উপকাবী। 
লাইকব বিশমথ ১-৩ মিনিম। 
ম্পিবিট এমন এবোমেটিক ২_-৫ মিনিম। 
টিং কার্ডেমম কোং. .*, ৩--৫ মিনিম। 
একো য়া ঠ ১২ ডাম। 


একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা ২৩ ঘণ্টাস্তর সেব্য। আবশ্তঠক 
হইলে অন্ন মাত্রা ব্রা্ডি ইহাব সহিত ব্যবহাব কা! যাইতে পাবে। 

শিশুদিগেব অন্ধ প্রদাহে কখন কখন লাইকব হাইডার্জিরাই 
পাবক্লোবাইড ২_-৩ মিনিম মাত্রাধ ব্যবহাবে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া 
গিষাছে । 

অন্ত্র প্রদাহে নিয়লিখিত পচন নিবাবক ওষধ সময়ে সময়ে 
বাবহাব হয় বথা-কাঁলমেল, কবৌদিভ, সাব্লিষেট, সালল, 
বিজর্শিন, স্যালিসিলেট এবং বেঞ্জোয়েট অব্‌ সোডা, সাল্ফো 
কার্বলেট অব সৌডা, ক্রিষেজোট এবং নেপ্থালিন্‌। 

আবোগ্য অবস্থা কুইনাইন, লৌহঘটিত ওষধ এবং বার্ক 
বিশেষ উপকাবী। 


প্রবল পাকাশয় প্রদাহে। 
১। হাইডার্জিবাই সাব্‌ ক্লোরাইড. ৩--৫ গ্রেণ। 


সোডি বাইকার্ক রি ,.. ১০ গ্রেণ। 
এক পুবিধা সেবনেব ৪৬ ঘণ্টা পরে, 
কণষ্টৰ অযেল ই -* ৬ ডাম। 


একেবারে নেব্য। (ডাঃ এইটুকিন্‌) 


২৩৬ ব্যবস্থা-সংগ্রহ 1 


২। বিশমথ সাঁব, নাইট্রাস ..* ১ ১০ গ্রেণ। 
শ্পিরিট ক্লোররম .** ** ১৫ মিনিম। 


লাইকর মঞ্চিয়া হাইভুক্লোরাস ** ১৭ মিনিম । 
মিউসিলেজ, **১. ১ ডুম। 
একোয়! ০ ১০১ উন্ন। 


একমাত্রা, প্রতোক মাত্রা ৩৪ ঘণ্টান্তব সেব্য। 
(ডাঃ জন্‌, এস্‌, ব্রিষ্টো) 


৩) লাইকর বিশমথ.. ৮», ২১ ডাম। 
শ্পিবিট ক্লৌবফবম. ০, ... ১০ মিনিম। 
লাইকব ওপিবাই পিডেটাইভাঁস্‌ *** ১০ মিনিম | 
একোযা ** ***: ১ উন্ন। 


একমাত্রা, প্রতোক মাত্রা ৩৪ ঘণ্টান্তব সেব্য। 
৪1 এসিড. হাইড্রদাষেনিক ডিল্‌ »*. ২ মিনিম। 
লাইকৰ কাল্পিন ১০» ওন্স। 
একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা ১।২ ঘণ্টান্তব মমবা। 
(ডাঃ জন্, এস্, ত্রিষ্টো ) 
উ। মিয়া ৮৪ তই গ্রেণ। 


পবিশ্রুত জল *** **. ২০ মিনিম। 
ত্বকনিয়ে পিচকাবী দ্বাবা প্রযৌগ কবিতে হইবে। 


৬। গ্রিসাপ্ধিন এসিড, কার্ধলিক *** ১০ মিনিম। 


লাইকব মঞ্িয়া হাইউরক্লোরাদ্‌ ,** ১০ মিনিম! 
একো য়া *** »৮১ উন্স। 


একমাত্র, অস্তক্তসেচন (1190220%50)জনিত পাকাশয প্রদাহে 
গ্রত্যেক মাত্রা ও৪ ঘণ্টাস্তর নেব্য। (ডাঃ স্যামুগেল্‌ ফেস্ুইক্‌) 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ২৩৭ 
৭। টিং ভিরাট্াই ভিরিভি ... »* ১৫ মিনিম। 


লাইকর মঞ্চিয়া সাল্ফাস্‌ »* ২৫ মিনিম । 
এসিড. কার্বলিক রর ***.৪ মিনিম। 
একোয়। মেন্থপিপ,  ** ** ১ উন্ন। 


এক ড্রাম মাত্রায় প্রত্যেক তিন ঘণ্টাস্তর সেব্য। 
( ডাঃ জে, এম, হোয়াইট, আমেবিকা) 


৮। ক্রিওলিন্‌ ৭2 ,৮ ৮ মিনিম। 
শরকরা মন *- ৭৫ গ্রেণ। 
১০ পুবির! প্রত্যেক পুবিষা ২৩ ঘণ্টাস্তব সেব্য। 
( মেডিক্যাল নিউন্‌) 
৯। ক্রিওলিন টা ১২ মিনিম। 
সিবাপ রঃ ১১১ ওন্দ। 
একোয়া মেন্থাপিপ  ,১, *** ২ গুল্ম) 
ই উন্দ মাত্রায় প্রত্যেক ১২ ঘণ্টান্তব সেব্য। (প্র) 
১০। পটাশ নাইট্রাঁস ০** ». ১০ গ্রেণ। 
এনিড. হাইড্সায়েনিক্‌ ডিল ২-৩ মিনিম। 
সিবাপ অর্যান্দাই -ত* ৯: উডার়! 
একোয়া 2 *১১ ১ উন্স। 
একমাত্র» প্রত্যেক মাত্রা ৩৪ ঘণ্টাভ্তর সেব্য। 
(ডাঃ স্যামুয়েল ফেস্নুইকৃ) 
১১। এমন মিউবাস 5 ১,» ১০ গ্রেগ। 


এসিড, হাইড্রসায়েনিক ডিল ***. ৩ মিনিম। 
সিরাপ অব্যান্সাই  .,, »০. ১ ডাম। 
একো জগ ৪৩০ ৯ ওক ॥ 


২৩৮ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 
একমাত্রা, ইবিথিমেটাশ পাকাশয় প্রদাহের প্রথম অবস্থাগ্ণ 
প্রত্যেক মাতা ৩৪ ঘণ্টাস্তর সেব্য। (এ) 
১২। বিশমথ সাব নাইট্রাস ***.. ১০২০ গ্রেণ। 
গাল্ভ কাইনো কোঁং ** ৫_-১০ গ্রেণ। 


একমাত্র, বেদনা, বমন এবং অন্ত্রেব উত্তেজনা! নিবাবণ জন্য 
প্রত্যেক মাত্রা 8৬।৮ ঘণ্টান্তব সেবা । (ডাঃ উইলিষম ব্রিণ্টন্‌) 


১৩। নেপ্থালিন বে ** ১৬ গ্রেণ। 
এক্সপ্রেদ্‌্ট অয়েল অবৃ্‌ এম ০১ ডাম। 
একেশিয়া ০০০ ** ১ ডাম। 
সিরাপ অর্যান্সাই 5 ০» ১ ডাম। 
একোযা হ্ *** ৩ ডাম। 


প্রবল পাকাশষ প্রদাহে অজীর্ণের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ১ ড্রাম 
মাত্রায় ৪৬ ঘণ্টান্তর সেব্য। 


১৪। মকিয়া এদিটাস ০০ ২ গ্রেণ। 
এসিড. ট্যানিক রি ১০--১৫ গ্রেণ। 
একোয়া ক্যাম্ফব ৪ ০৮ ২ ওন্স। 

অত্যন্ত দাস্ত নিবাবণ জন্ত ১ ড্রাম মাত্রাষ প্রত্যেক ৯ ঘণ্টাত্তর 
সেব্য। (ডাঃ স্তাফি) 
[/06702/) পিচকারী দিবার ওষধ। 

১৫। সোডিয়াম বেঞ্জোয়েটা "** ১০ ইউন্স। 

জল ৫ *০ ১ পাইন্ট। 


পিচকারী দ্বিতে হইবে। - (মেডিক্যাল নিউন) 


্যবস্থা-সংগ্রহ। ২৩৯ 


১৬। বোবিক এসিড, ৪ »*. ২ ডাম। 


সোডিয়াম সেলিসিলাস *** ১, ই ডুাম। 
১ পাইণ্ট। 


না র এ 
পিচকারী দিতে হইবে। (&) 
৯৭। বিজর্শিন নি ১১৪ গ্রেণ। 
জল ৫ ... ১ পাইন্ট। 
পিচকাবী দিতে হইবে। (এ) 
১৮ মিশ্চবা ফেবি কোং 5৪ ০১১১ ওন্স। 


একমাত্র, আবোগ্য অবস্থায় প্রত্যহ তিন বার সেব্য। 
পুবাতন পাকাশয় প্রদাহে। 


৯৯। এসিড্‌ মিউবিয়াটিক্‌ ডিল ৮০ ২ ডাম। 
_- হাইডুসাষেনিক্‌ ডিল “ই ড্াম। 
্িকৃনিসা *** ৮০ ই গ্রেণ। 
একোযা! ** ১০৫ শক্স। 


জলসহ ই ওঁন্স মাত্রায় আহাবের ১ ঘণ্টা! অগ্রে সেব্য। 
(ডাঃ অব্, সণ্ডবি )। 


২০। বিশমথ, কার্ব ৪ +*5 হ গ্রেণ। 
সোডি বাইকার্ক ৪ *১ ২ গ্রেণ। 
পাল্ভ রিযাই রঃ -* ই গ্রেণ। 

_- এবোমেটিক ... *** ১ গ্রেণ। 
এক পুরিযাঁ, আহাবেব অগ্রে সেব্য । (এ) 


২১। একৃষ্টাক্ট বেলাডনা *** ০০: ৫ গ্রেণ। 
কুইনি সাল্ফ ৪ -** ৩০ গ্রেণ। 
এক্ষ্রা জেনশিয়ান্‌ *. যথা প্রয়োজন। 

১৫ বটাকা, গত্যহ তিন বটাকা সেব্য। (ডাঃ মিলে, ফ্রাঙ্গ) 


২৪০ দ্যবস্থা-সংগ্রহ 

২২। আর্জেন্টাই নাইট্রাস ** ২ ৬ গ্রেখ। 
বিশমথ, সাব. নাইট্রাস *** *** ৩০ গ্রেণ। 
এক্ষ্রাক্ট হায়েসায়েমাস্‌ *** ১:৪০ গ্রেণ। 

৪০ বটাকা, প্রত্যহ প্রাতে এবং সন্ধ্যাকাঁলে ২ বটাকা সেব্য। (ঞ& 


২৩1 আর্জেণ্টাই নাইটাস *** ১. ৫ গ্রেণ। 
পাল্ভ ওপিযাই ** *** ইহ গ্রেণ। 
২* বটীকা, প্রত্যহ তিন বটাক! সেব্য। (হেন্বী হার্টশবন্‌) 
ই৪। মেগ্নেশিয়া সাল্ফা ১ ১২ ডাম। 
-- কার্ধ * *** ১০ গ্রেণ। 
স্পিবিট ক্লোবকবম *** *** ১০ মিনিম। 
টিং কার্ডেমম্‌ কোং ০, »** ১৫ মিনিম। 
একোয়া মেস্থপিপ্‌... ১, ১১ উন্স। 
একমাত্রা, প্রত্যহ তিনমীত্রা সেব্য। 
২৫। বিশমথ্‌ কার্ক ৪5 »**:১০ গ্রেণ। 
মেগ্নেশিয়া কার্কর তত ০,১১০ গ্রেণ। 


একপুরিয়া, প্রত্যহ তিন পুবিয সেব্য। 
(ডাঃ হেন্ৰী হার্টশব্ন্‌) 
২৬। বিশমথ সাঁবনাইন্টাস *** ১০--২০ প্রেণ। 


একপুবিয়া, প্রত্যহ তিন পুবিযা! সেব্য। (খর) 
২৭। দোভি বাইকার্ধ ১০৮১৫ গ্রেণ। 
লাইকর মঞ্চিয়! হাইডূক্লোবাঁস »** ১০ মিনিমা 
এসিড হাইডুসাধেনিক্‌ ডিল্‌ »১ ৩ মিনিম। 
ইন্ফিউশন্‌ কেস্তেরিল! *** ৮১ ওন্ন। 


একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা এ৪ ঘণ্টাস্তর সেব্য ! 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ ৷ ২৪% 
২৮। পটাশ বাইকার্ক রি ৮: ১ ড্রামি। 
স্পিরিট এমন এরোমেটিক ১. ১ই ডাম। 
টিং একোনাইট রঃ »*. ১২ মিনিম। 
ইন্ফিউশন্‌ লুপুলাই *** ৭০ ৬ ওন্স। 
১ গন্দ মাত্রার প্রত্যহ তিনবার সেব্য। ( ডাঃ ট্যানার ) 


২৯1 বিশমথ সাব নাইটাস *** ১০ গ্রেণ। 
সৌডি বাইকার্ক নি ৮:১০ গ্রেণ। 
পাল্ভ ট্যাগাকাস্থ *** ১৮ ২০ গ্রেণ। 


একমাত্র! প্রত্যহ ২৩ মাত্রা সেব্য। 


120697159 অন্ত্র প্রদাহ। 


ও* | হাইডীর্জিবাই সাব ক্লোবাইড্‌ *** ৩৮৫ গ্রেগ। 
একপুবিযা সেবনেৰ ৪৬ ঘণ্টাপৰ 
ক্যাষ্টর অযেল নে ১.১ ১ ওন্দ। 
একমাত্র সেব্য । 
উদ্রাময় না থাকিলে উক্ত ওধ ব্যবহার্ধ্য। 
(ডাঃ স্যামুয়েল ফেব্লুইক্‌) 


লাইকর বিশ ০ “৮ ই ড্রাম। 
-- এমনি এসিটেটিস্‌ ». ৯ ড্রাম । 
এসিড হাইভ্সাষেনিক্‌ রর ৩--৪ মিনিম। 
কোয়া ***১ ওন্স। 
একমাত্রা, বমনোছেগ এবং বমন নিবারণ জন্ত প্রত্যেক মাত্রা 


২৩ ঘণ্টাস্তর সেবা । (ত্র) 
২১ 


হ্৪হ ব্যবস্থাসংগ্রহ । 


৩২) লাইকর বিশমথ ১, ... ই ভীম । 
-- এমনি এসিটেটিস্‌ »*: ১ ডামা 
৮ ওপিধাই সিডেটাইভাস্‌. ... ১০ মিনিম। 
ম্পিবিট ইথার সাল্ফ :*. »** ১০ মিনিম্‌। 
7 ক্লোবিক "৮ ** ১ মিনিম | 
একোয়া এনিথ।ই রি ১১ ২ উদ্মা। 


একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা ৩৪ ঘণ্টান্তব সেব্য। (প্র) 


৩৩। বিশমথ সাব নাইটস "** ১০ ১৭ গ্রেণ। 
মিউসিলেজ একেশিযা! :*. ১২ ডাম। 
টিং ওপিয়াই হর ***১০ মিনিম। 
একোয়। এনিথাই ০০ ১০১ ওন্স। 
একমাত্রা) বেদনা এবং উদবামঘ নিবারণ জন্ক প্রতে)ক মাত! 
এ৪ ঘণ্টান্তব মেব্য। (ডাঃ সোলাটু ফেনুইৰ্‌ ) 
৩৪1 বিশমথ সাব নাইটাস অথব! কার্বনাস্‌ ৫ গ্রেণ। 
পাল্5 ইপিকাঁক কোং *** ৫ গ্রেণ। 
একপুরিয়া, উদরাময়ে প্রত্যেক পুবিয| ৪1৬৮ ঘণ্টার 
সেব্য। (ওঁ) 
৩৫। আর্জেন্টাই নাইট্াস ... $₹-১ গ্রেণ। 
পাল্ভ ওপিযাই রী *০ ই শ্রেণ। 


এক বটাকা, উপরাময়ে প্রত্যহ তিন বটাকা সেব্য। (প্) 


৩১। লাইকর হাইড্রার্জিরাই পাঁবক্রোরাইড্‌ ১০২০ মিনিম। 
দিরাপ 8 ,.* ৯ ডাম। 
মিউসিলেজ ০৮ »*. ১ ড্রাম। 
একোয়! তত ১১৩ তন্স। 


বাবস্থা সংগ্রহ । ২৪৩ 
একমীত্রা, অন্তরুৎসেচন এবং পচন নিবারণেব জন্য প্রত্যেক 


মাত্রা এ৪ ঘণ্টাস্তব সেব্য । (তই) 

৩৭। লাইকর বিশমথ রি **: ঈ ড্রাম । 
ম্পিবিট এমন এবোঁমেটিক ** ১৫ মিনিম। 
টিং কার্ডেমম্‌ কোং ১ ২ৎ মিনিম | 
একোয়া টা »* ১ উন্স। 


একমাত্রা) প্রত্যেক মাত্রা ৩৪ ঘণ্টান্তব সেব্যা। (ত্র) 


92500 [0100]. 


(গ্যাস্ট্রিক অল্সার ) পাকাশয়ের ক্ষত ॥ 
ব্যবহৃত ওষধেব তালিক1। 

আর্জেন্টাই নাইট্রাস, আর্সেনিক, এট্পাইন, বিশমথ সাব 
নাইট্রাস, ক্যানাবিশ ইণ্ডিকা একটি, ওপিযাম, প্রশ্বাই এসি- 
টস; পটাশ আইওডাইড্‌, ব্রিসিনাই অবেল, টার্পিপ্টাইন। 

অন্তান্ত উপাষ। 

তার্পিন এবং গরম জল স্বেদ, এনিমেটা (পিচকাবী ), 
আইদ্‌ (বরফ), পাকন্থলীৰ উপর জলৌক! প্রয়োগ, পোল্টিস্‌, 
ছোট বিষ্টার। 

নৃতন ওষধ। 

ইউকেলিপ্টা গ্রবিউলাঁস (€ 10098150685 0102]05 ) ১৫ 

মিনিম--২ ডুম মত্রা, পচন নিবাঁবক। 
রিজর্শিন ( 1589:00) ৫--১৫ গ্রেণ মাত্রা) পচন নিবারক। 


হ৪৪ ব্যবস্থা-সঃগ্রহ। 
চিকিৎসা বিষয়ক টীক!। 


এ বোগে পাকাশয়কে সম্পূর্ণৰপে বিশ্রামে রাখা উচিত। 
তরুণ অবস্থাঘ কেবল মাত্র দুগ্ধ পথ্য দেওযা যাইতে পারে কিন্ত, 
গীডা ছুবহ হইলে অন্য কিছু আহাব ন৷ দিয়া পুষ্টিকব পদার্থের 
পিচকাবী ব্যবহাঁব কৰা! কর্তব্য। 

আভান্তবিক ওউষধেব মধো ওপিবম সর্বোত্কুষ্ট। ইহা দ্বারা 
৩টী ক্রিষা সম্পন্ন হয ১ম, বেদনা নিবাবণ, হয, পাকাশয়ের 
সঙ্কৌচন ক্রিষাব লোপ, ৩ষ পাঁকনসেব নিঃসবণ স্থগিত হওয়া! 

কষ্টদায়ক বমন বর্তমান থাকিলে সৌডা! বাঁ মেগনেশিয়। সহ 
বিশমথ ব্যবহাঁবে বিশেষ উপকাঁব দর্শে। 


অন্তরুৎসেচন ([107005500) নিবাঁবণ জন্য কার্বধলিক 
এসিড, সাল্ফিউবাঁস এপিড বা ক্রিষেজোট ব্যবহার্য । 

প্রবল লক্ষণ ছুবীভূত হইলে লৌহ ঘটিত ব্লকাবক ওষধ 
যথা--ফেবিকার্ব সেকাবেটা বা ফেবি এট এমনি সাইট্রাস 
প্রযোগ কব! কর্তবা। কেহ কেহ টিং ফেরি পাবক্লোরাইড, 
সর্বাপেক্ষা উপকাবী মনে কবেন। 

পুবাতন পাকাশষেব ক্ষতে নাইটেট অব. সিল্ভাঁব, সালফেট 
অব কপার এবং জিস্কেব প্রয়োগ রূপ ব্যবহার করা যাইতে 
পাবে। 

কোষ্টবদ্ধতা নিবাবণ জন্য ক্যাষ্টৰ অযেল, অনমাত্রায় এলোজ 
(মুসর্বব), এনিমা ব! পিচকাবী বা গ্লিসারিন সাপোজিটারী 
ফলদায়ক। 

উপদংশ জনিত পাঁকাশয়ের ক্ষতে আইওডাইড অব. পটা* 
শিল্পা উপকারী। 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ২৪৫ 


১। মফিয়া মিউরাঁস *ত* ,.. হই গ্রেণ। 
একোয়া লরেসিবেসাই "* **: ই ভাম। 
জলসহ ৫ মিনিম মাত্রায় আহাবেব সময় সেব্য। (ডাঃ এলয়) 

২। এটুপাইন সাল্ফ ্ ** টু গ্রেণ। 
বিশমথ্‌ সাবনহিট্রাদ .*. ০১ ডাম। 
১০ পুবিয়া, প্রত্যহ ব্াত্রিতে এবং প্রাতঃকাঁলে ২ পুবিয়! 
সেব্য। (শর) 
৩। মফিষা সাঁল্ফ ৪ ৮, ₹ গ্রেণ। 
বিশমথ সাবনাইট্রাস *** ৫--১০ গ্রেণ। 
একপুবিয়া, আহাবেব কিঞ্চিৎ আগ্রে সেব্য £ (ডাঃ বার্থলো ) 
৪1 টিং ওপিয়াই ৪৩ ৫--১০ মিনিম। 
একোক ক »১ ১৯ উদ্ম। 


একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্র ৪ ঘণ্টান্তব সেবা 
(ডাঃ ভুবেল, লগ্ুন ), 


€। এক্ষ্টাক্ট আর্গট লিকুইড ৫_-১৭ মিনিম। 
একোধা সিনেমম্‌ *** -১:৪ ডাম। 
একমাত্রা। বন্ত উঠা নিবাবণ জন্ট প্রত্যেক ঘণ্টাস্তব মেব্য। 
(ডাঃ এইচ, লিবার্ট ভেনি ) 


৬। বিশমথ সাব, নাইট্রাস ** ১০--২০ গ্রেণ। 
মিউসিলেজ ঠা “৮ ২ ডাম। 
একো কি? 5৯০১ ওন্স। 


একমাত্রা, বমন নিবারণ জন্য প্রত্যেক মাত্রা ৩৪ ঘণ্টাস্তর 
সেবা । (এ) 


২৪৬ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


৭। আর্জেন্টাই নাইট্রাস *** ৮০ € গ্রেপ। 
একস্রাক্ট ওপিযাই 2 »* ১০ গ্রেণ। 
২« বটাকাঁ, প্রত্যহ তিন বটাকা সেব্য। (ডাঃ ব্রিপ্টন্‌) 
৮। আর্জেন্টাই নাইট্রাস ... ২১৫ গ্রেণ। 
পবিশ্রত জল ** ,.. যথা প্রয়োজন। 
একষ্রাক্ট বেলাডোনা *** ১১ ১০ গ্রেণ। 
অবেল ক্যাবিওফাইলাই ** »* ১০ মিনিম। 
একট্রাক্ট জেন্শিযান ০** ... যথা প্রযোজন। 


৪০ বটাকা, প্রতাহ তিন বটীক। সেব্য। (ডাঃ বার্থলে।) 


৯। লাইকব আর্সেনিকেলিস ** ১-২ মিনিম। 
একোয়া অব্যান্সাই ফ্লোপিস্‌ ১১ ২ ভীম । 
একমাত্রা, প্রত্যেক বাব আহাবের অগ্রে সেব্য। (ডাঃ রিঙ্গার) 


১০।  পটাশ আইওডাইড *** **: ১. গ্রেণ। 
-+  বাইকার্ব তত *** ১৫ গ্রেণ। 
টিং অব্যান্সাই ** *** ই ড্রাম। 
ইন্ফিউশন্‌ কলম্বা ১ »* ৭২ ডাম। 

একমাত্র, প্রত্যেক মাত্রা আহারেব এক ঘণ্ট। পবে নেব্য। 
( ভাঃ ব্িণ্টণ ) 


১১। পটাশ আইওডাইড *** ০৯. ১ ভীম। 
টিং পিক্ষোনা কোং ... ০৮১ ওন্স। 

৯০--২ৎ মিনিম মাত্রায় দিবসে অনেক বাব সেব্য। 
(ডাঃ এইচ, লিবার্ট ) 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ ২৪৭ 


১২। বিষ্টি টি »*৪ ওঁক্স। 
এসিড্‌ হাইড্ক্লোবিক ডিল্‌ ,.. ১০ মিনিম। 
গ্লিসাবিন অব্‌ পেপৃসিন্‌ *. **. ২ ডাম। 
পাকস্থলীতে কোনও পদার্থ না থাকিলে, ইহা পিচকারী দ্বারা 
প্রয়োগ কবিতে হইবে। (ডাঃ বার্থলো ) 
১৩। লাইকর মঞ্চিয়া হাইড্রক্লোবাস .** ২০ মিনিম। 
বেদনা নিবাবণেব জন্য ত্বক নিয়ে পিচকাবী দিতে হইবে । 
১৪। বনিজর্শিন ০** ১১৫ গ্রেণ। 
একমাত্রা» প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য। (ডাঃ হোপ) 


৮ পান 


1701)8163 4১০6০ %00. 011701710, 
( হিপ্যাটাইটিস একিউট এগু ক্রনিক) 
প্রবল এবং পুরাতন যকৃত প্রদাহ। 


ব্যবহৃত ওউষধেব তালিকা। 

এমন ক্লৌবাইড, এণ্টিমনি এট পটাশি টার্টাস, এসিড, 
নাইটুমিউবিযাটিক্‌ ডিল্‌, কল্চিকাম্‌, মুত্রকাবক ওঁধধ, হাইডা- 
রাই ব্রোমাইডম্‌, হাইডার্জিবাই আইওডাইভম্‌ রুত্বাম, হাইড 
িরাই সাব, ক্লোবাইড, আইওভিন্‌, নাইটি,ক্‌ এসিড, পডফাই- 
লিন্‌, পটাঁশ আইওডাইড, সেলাইন বিবেচক ওষধ, ট্যারাক্সিকম্‌। 

বাহ্যিক প্রযোগ। 

ফোমেশ্টেশন, মসিনাব পোল্টিস, মাষ্টার্ড সহ মসিনার পোল্‌- 
চিদ্‌, টার্পেশ্টাই ইপস, শীতল জল কম্প্রেন্‌, আইওডিন্‌ প্রয়োগ, 
নাইট্রমিউরিয়া্টিক্‌ এসিড, এবং সাল্ফার বাথ। 


এ বাবস্থা-সংগ্রহ! 


অস্ত্রোপচার। 

এ্পিরেটর অথব! বিস্তৃত কর্তন দ্বারা পুয়ঃনির্গত করা 

উচিত। 
নৃতন ওষধ। 

ব্রাইওনিয়া (737য০1% ) টিং ৩--১* মিনিম মাত্রা, যরুতেব রক্তা- 

খিক্য ও ক্রিযাব বৈষম্য হেতু পিত্ত নিঃসবণ কম হইলে বিশেষ 

উপকাবী। 
চেলিডোনিয়াম মেজাঁস € 00917101000) 13 ) সক্কাস 

২০- ৪০ মিনিম মাত্রা, মৃছ্ুবিবেচক, ঘর্কাবক ও মৃত্রকাবক। 
হাইডাষ্টিস (1797১৮১) টিং ২০--৬০ মিনিম মাত্রা, যক্কৃতের 

উত্তেজক । 
আইরিডিন (1711) ১--৫ গ্রেণ মাত্রা, বিবেচক, পরিবর্তক 

ও মৃত্রকাব। 

চিকিৎসা বিষষক টীকা। 

যরুতের প্রবল প্রদাহিক পীভান প্রথম অবস্থাঁধ ক্যালমেল, 
ইপিকাঁক, এবং ওপিম্নাম বিশেষ উপকাবী। কেহ কেহ জলৌকা! 
দ্বারা স্থানিক রক্তমোক্ষন, পোল্টিস ব! গবম জলেব স্বেদ ব্যবহার 
এবং লাবনিক বিবেচক ওষধ সেবন ব্যবস্থা কবেন। 

জর বর্তমান থাকিলে টার্টার এমিটিক বা! একোনাইট মহ 
সাধারণ ঘন্মকারক ওষধ ব্যবহার কৰা যাইতে পারে। 

রক্তামাশয় হইলে অধিক মাত্রায় ইপিকাক ব্যবহারে উপকার 
দর্শে। 

প্রদীহের উগ্রতার হ্বাস হইলে লাঁবনিক বিরেচক, ধাতব 
অল্প অথবা আইওডাইড অব্‌ পটাশিষাম ব্যবহার করা যাইতে 
পারে। 


বাবস্থা-সংগ্রহ। ২৪৯ 


পৃয়োৎপত্তি হইলে অনবরত পোল্টিস্‌ ব্যবহার করা কর্তব্য। 
তৎপরে এম্পিরেটরলবা বিস্তৃত কর্তন দ্বার পুয়ঃ বাহির কর! 
উচিত। 

যকৃতের পুবাঁতন প্রদাহিক পীড়ার প্রথম অবস্থায় উত্ভিজ্ঞ 
বলকাবক যথা কলম্বা' বা চিবেতা সহ ক্ষার যুক্ত বিরেচক ওষধ 
ব্যবহাবে উপকাব দর্শে। 

বোগের শেষ অবস্থায় উদবী হইলে মৃত্রকারক ওষধ যথা 
ডিজিটেলিস্‌, স্কুইল, এপিড্‌ টার্টারেট অব্‌. পটাশ, কোপেবা, 
এবং পারদ সংযুক্ত পবিবর্তক ওষধ ব্যবহার্য । 

উদব গহ্বরে অধিক জল সঞ্চয হেতু অত্যন্ত কষ্ট হইলে 
ট্রোকার ক্যানিউলা দ্বাবা জল বাহির কব! উচিত। 

আগ্নান বর্তমান থাকিলে বাযূনাশক ওষধ, অন্পমাত্রায় হাইড্র- 
সাযেনিক এসিড এবং চাবকোল ব্যবহাবে ফল দর্শে। 


১। এপ্টিমনি এট পটাশি টার্টাস ৯৯ গ্রেণ। 


পটাশ নাইট্রাস রা *** ১০ গ্রেণ। 
একপুবিয়া, প্রদাহেব প্রথম অবস্থায় প্রত্যেক পুরিয়া ২৩ 
ঘণ্টাস্তর সেব্য। (ডাঃ উইলিয়াম এটুকিন ) 

২। এমন ক্লৌবাইড, ই ১০২০ গ্রেণ। 
এসিড্‌ নাইট্রমিউবিষাটিক্‌ ডিল. ৫--১০ মিনিম। 
সিরাপ অব্যান্সাই ৪ ** ১ ড্রাম । 
একোয়া ০ সমষ্টি ১ ওন্স। 

একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা ৩৪ ঘণ্টাস্তর সেব্য। 

৩। লাইকর এমনি এসিটেটিস্‌ ৮০ ২ ডাম। 


. এমন ম্উরাস্‌ পু *** ১০ গ্রেণ। 


২২০. ব্যবস্থী-ংগ্রহ। 


টিং হাযোসাযেমাস্‌ ১, »* ১৫ মিনিম। 
একোষা কাাম্ষর টি নী ১ ওন্স। 


একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা ৩ ঘণ্টাস্তব সেব্য। 


(ডাঃ উইনিয়ম কার্ট) 
৪। লাইকর এমনি এসিটেটিস্‌ ১৮ ১ ভ্বাম। 
এমন মিউবাস ৪ ১০ গ্রেণ। 
স্পিরিট ইথাব নাইটি,ক ... ,.. ২০ মিনিম। 
-- শ ক্লোবিক ... *. ১০ মিনিম। 
একোযা ৮৪ ২১ ওন্স। 


একমাত্র, প্রত্যেক মাত্রা ৩ ঘণ্টান্তব সেব্য। 


৫1 হাইভার্জিবাই সাব ক্লৌবাইড. ..* ৫ গ্রেণ। 
সোডি বাইকার্ব ১০৮ ১০ গ্রেণ। 
এক পুবিয়া রাত্রিতে শযন কালে সেব্য। 
পব দিন প্রাতঃকালে। 


পিড্লিজ পাউডাঁৰ ১ হই ড্রাম । 
গরম জল সহ সেব্য। 

৬। এমন ক্লোবাইভ ,* ২ ভাম। 
একক্্রাক্ট ট্যারাক্সিসাই ... ... ১২ ড্রাম । 
টিং জেন্শিয়ান কোং ** »*. ১ উন্স। 
ইন্ফিউশন্‌ সেন। »... সমষ্টি ১০ উন্দ। 


৯ গন্দ মাত্রায় প্রত্যহ ছুইবাব্র,সেব্য। (ডঃ বিদ্লি) 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ$ ২৫৯ 


দ। এসিড নাইটুমিউরিয়াটিক ডিল ** ১ ডাম। 
সক্কাই ট্যারাক্সিসাই ... ৩--৬ ডাম। 
টিং জেন্শিয়ান কোং *** »* ৩ ডাম। 
ইন্ফিউশন্‌ সেন। *** »* ৬ ওন্স। 

১ ওন্স মাত্রায় প্রত্যহ ২৩ বার সেব্য। (ডাঃ ট্যানার ) 


৮1 মেগ্নেশ্যা সাফ **"* »* ১২ গন্স। 
- কারক ১ ২ ডীম। 
একোথা মেস্থপিপ্‌ 2 ৬ ওন্স। 

১ ওন্স মাত্রাষ প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেব্য। (&) 
৯। পসোডি সাল্ফাদ্‌ ৫ *৮ ১ ডাম। 
সক্ধাই ট্যাবাক্সিসাই **, ... ই ভাম। 
ভিকৰ্শন্‌ টাবাক্িনাই ১১১ উন্স । 


একমাত্রা, প্রাতঃকালীন আহাবেব অগ্রে সেবা । (প্র) 


৯০। পড়ফাইলম্‌ বেজিন্ ** .. ২ গ্রেণ। 
পাল্ভ বিষাই *** ০০৫ গ্রেণ। 
একষ্রাক্ট হাষোসীষেমাঁস .** “৮ ৩ গ্রেণ। 


২ বটীকা, প্রত্যেক বটীক বাত্রিতে শয়নকালে সেব্য। (গু) 


৯১। পঁডফাইলম্‌ বেজিন ,,, **: ৬ গ্রেণ। 
পাল্ভ জিজিবাবিস. *** ** ১৫ গ্রেণ। 
জ্যালাপ বেজিন তত, ১০:১০ শ্রোণ। 


পাল্ভ ডিজিটেলিস্‌ ফো'লিয়া ১৮: ৩ শ্রেণ। 
একা হায়োসায়েমাস ... '** ৯৪ £গ্রণ। 


হ্৫্ই ব্াবস্থা-সংগ্রহ। 
১২ বটাকা, শোঁথ হইলে এক দিন পর এক দিন রাজিতে 


শয়নকালে এক বটাকা। সেব্য। (পল) 
১২। কন্‌্ফেক্শিও বোঁজ *** ** ১ তন্স। 

পটাশ টার্টাস এসিডা .** »* ১ ওন্স। 

একক্রাক্ট ট্যাবাক্সিসাই .., ** ১ ওক । 

সময়ে সময়ে গ্রাতঃকালীন আহাবের আগ্রে ১ ডাম মাত্রা 

সেব্য। (এ) 
$৩। পডফাইলিন রি ১১১ ৬ গ্রেণ। 

ক্যাপ্সিসাই 5৪ ১০৪ গ্রেণ। 

পাল্ভ বিয়াই ৮ *০ ১২ গ্রেণ। 


১২ বটীকা, এক বাত্রি পর এক রাত্রিতে ১ বটাকা সেব্য। 
(ডাঃ জে, এম, ডেকষ্টা এম, ডি,) 


১৪। একট্রাক্ট ট্যারাক্সিসাই *** ** ৩৩ গ্রেণ। 


চর এলোজ কন *** ১২ গ্রেণ। 
পাল্ভ ইপিকাক ৭ ১ ৬ গ্রেণ। 
১২ টীকা, প্রত্যহ রাত্রিতে ২ বাকা সেব্য। 
(সাব রেনল্ড্‌ মার্টিন) 
১৫। পটাশ আইওডাইড্‌ *** ১, ৩০ গ্রেণ। 
--  বাইকার্ক »*. ১ ডাম। 
টিং হায়োসায়েমাস  ** ** ২ ডাম। 


ইন্ফিউশন্‌ সিঙ্কোনা ফ্রেবা »* ৬ উক্স। 
১ ওুষ্ম মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার সেব্য। (ডাঃ ট্যানার) 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ২৪৩ 


১৩1  পটাশ এপিটাস রর ১৯ গ্রেণ। 
সিরাপ সিলি ১১ ডামি। 
স্পিবিট ইথাব নাইটি, ... .* ২০ মিনিম। 
টিং ডিজিটেলিস্‌ তত ৫--১০ মিনিম। 
ডিককৃশন স্কোপেবিষাই *** ০১ উন্ম। 

একমাত্রা, সিবেদিস লিভার জন্য উদবী হইলে প্রত্যেক মাতা 

৬৮ ঘণ্টান্তব সেব্য। (&) 

১৭1 এসিড নাইট্ি,কু ডিল্‌ **- ১১ ডাম। 
স্কাই ট্যাবাক্সিসাই ৩-৬ ডাম। 
ডিকক্শন্‌ ট্যাবাক্সিসাই ৫ ** ৬ ওন্দ। 

১ গুন্দ মাত্রায় প্রত্যহ তিনবাব সেব্য। (উ) 

৯৮। পাল্ভ সিলি *** ১০ ৬ গ্রেণ। 

»* ডিজিটোলিস্‌ ফোঁিয। »৮* ৮ গ্রেণ। 
পিল্‌ হাইডার্জিবাই  »* ১০ ৩০ গ্রেণ। 

১২ বটাকা প্রত্যহ বাত্রিতে এবং প্রাতে ২ বটীকা সেব্য। (এ) 

১৯। জ্যালাপ বেজিন নর ১০ ৩ গ্রেণ। 
এক্ট্রাক্ট হাষোসাধেমাস -. ** ৩ গ্রেণ। 

এক বটীকা, বাত্রিতে শয়ন কালে সেব্য। (ই) 

২*। পডফাইলম্‌ বেজিন *** ১৮. ২ গ্রেণ। 
পাল্ভ বিযাই চুর **৫ গ্রেণ। 
এক্ষ্ণক্ট হায়োসাধেমাস "* ৩ গ্রেণ। 


২ বটীকা, প্রত্যহ রাত্রিতে শন বালে ১ বটাকা সেব্য। () 


২২ 


হ৫৪ ব্যবস্থা-দংগ্রহ। 
1790209621779819, 


(হেমেটিমিদিস ) রক্তবমন ' 


ব্যবহৃত ওঁধধেব তালিকা । 

এলম, এমনিয়৷ ক্লোবাইডম্‌, আর্জেন্টাই অক্মাইডম্‌, আর্মট, 
লাইকর ফেদ্রি পারনাইটে্টিস, টিং ফেবি পাবক্লোবাইভ্‌, গ্যালিক 
এসিড্‌, ইপিকাক্‌, মেগ্নেশিয়া সাঁলফাস, প্রন্থাই এসিটাস, সাল্‌- 
ফিউরিক এসিড. ডিল্‌, ট্যানিক এসিড, টার্পেন্টীইন। 

নৃতন ওষধ। 

এন্টিপাইরিন ( 21010009 ) ৫--৯০ গ্রেণ মাত্রায় প্রতোক 

২ ঘণ্টান্তব। বক্তবোধক। 
আর্গটিন (1700909 ) ১--৩ গ্রেণ মাত্রা, বক্ত বোধক। 
হেমেমিলিস্‌ (77270520015) একট্রাক্ট লিকুইড. ২--৫ মিনিম্‌ 

মাত্রা, সম্কোচিক, রক্ত বৌধক। 
হেজেলিন (172913720) ১ ডাম মাত্রা, সঙ্কোচিক, রক্ত বৌধক। 

চিকিৎসা বিষধক টীকা। 

গীড়। ছুবহ হইলে পাঁকাশিয়কে সম্পূর্ণপে সুস্থিব রাঁখা কর্তব্য) 
মধ্যে মধ্যে রোগীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ববফের টুকুবা৷ চুষিতে দেওয়া 
উচিত। অবসাঁদনেব চিহ্ন লক্ষিত হইলে উত্তেজক ওঁষধ বাবহার 
কবা উচিত নহে, কাবণ ইহাতে আব একটী উপসর্গ (বমন) 
আসিয়া উপস্থিত হইবে। 

উত্তেজক ওঁধধ ব্যবহাৰ করা নিতান্ত আবশ্তক হইলে পিচ- 
কারী দ্বারা দেওযাই কর্তব্য। 

নিম্নলিখিত উধধগুলি এই বোগে সর্বাপেক্ষা উপকারী যথা-- 
৯৭১৫ মিনিম মাত্রায় সাল্ফিউরিক এসিড, সহ ১০১৫ গ্রেণ 
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মাত্রায় এসিড গ্যালিক, এলম, এসিটেটু অব্‌ লেড্‌, টার্পিন তৈল 
এবং টিং টটিল। 

ত্বকনিয়ে আর্গটীন পিচকাবী দ্বারা প্রয়োগ কবিলে অত্যধিক 
রক্ত বমনে বিশেষ উপকারীতা পৃষ্ট হয়। 

কখন কখন ইন্ফিউশন্‌ বোজ সহ এলম ব্যবহারে অথবা 
এসিটিক এসিড সহ ২ গ্রেণ মাত্রায় এসিটেটু অব্‌ লেড, ব্যবহাঁবে 
উপকার দর্শে। 

সময়ে সময়ে অয়েল টার্পিন্টাইনও বিশেষ ফলদাযক। 

পোর্টাল অববোধ হেতু পাঁকাশঘের রক্তাধিক্য হইয়া কৈশিক 
নাড়ী হইতে রক্তত্রাব হইলে প্রথমতঃ অন্ন মাত্রাঘ ক্যালমেল 
ব্যবহাৰ কবিধা তৎপবে এসিও সাল্ফিউবিক্‌ ডিল্‌ ও ইন্ফিউশন্‌ 
রোজি সহ মেগ্নেশিধা সাল্ফ প্রয়োগে উপকাব দর্শে। 


১। এসিড. গ্যালিক ** ৪০ গ্রেণ। 
-- সাল্ফিউবিক্‌ ডিল্‌ *** ৪০ মিনিম। 
একোষ। 5 ***. ২ ওুন্স। 
কিঞ্চিং জল সহ ই ওন্ন মাত্রায় ৩ ঘণ্টাত্তব সেব্য। 
(ডাঃ ডবিউ, ব্িপ্টন ) 
২। এলম্‌ ৫ »** ৮ গ্রেণ। 
একট্রান্ট ওপিয়াই নি ই--১ গ্রেণ। 
২ বটীকা, ২ বটাকা৷ মাত্রায় প্রত্যহ তিন বার সেব্য। 
৩। প্রন্বাই এসিটাস হী ২--০ শ্রেণ। 
মফিয়া৷ এসিটাস তত ই গ্রেণ। 


এক বটাকা প্রত্যহ তিন বটীকা সেব্য। (ডাঃ স্তাফি) 


২৫৬ ব্যবস্থা সংগ্রহ । 


৪। প্রন্বাই এপিটাস ৪ ** ৩ গ্রেণ। 
মফ্িয়৷ মিউবাস রঃ ১০১ গ্রেণ। 
স্বেত শক! চূর্ণ 2 »* ১ ডাম। 


১০ পুরিয়া) প্রত্যহ ২-_৫ পুরিষ! সেব্য। (ডাঃ ইলম্ব ) 


৫। ট্যানিক্‌ এসিড, রর ০৮:১০ গ্রেণ। 


পাল্ভ ওপিযাই 3 ১১ ১০ গ্রেণ। 
শর্করা চূর্ণ টর *** ১ই ভাম। 

১০ পুরিয়, প্রত্যেক পুবিয়া খাও ঘণ্টাস্তর সেব্য। (এ&) 
৬1 কোঁকেইন মিউবাস ** “৮ ১ই গ্রেণ। 
এস্টিপাইবিন তা **:৪০ গ্রেণ। 


৫ পুবিষা, প্রত্যেক পুবিযা সেবনের পর ২৪ ডুাম মাত্রায় 
ব্রাঙি সেব্য। 


৭। মেগ্নেশিষা সাল্ফা ** ১২ ডবাম। 
এসিড. সাল্ফিউরিক্‌ ডিল্‌ ... ১০ মিনিম। 
এলুমিনিস্‌ ই ,,, ১০ গ্রেণ। 
সিবাপ পেপেবারিন্‌ *** ১. ১ ডম। 
ইন্ফিউশন্‌ রোজ তত *** ১১ ডাম। 

একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্র ৪ ঘণ্টাস্তব মেব্য। (ডাঃ বার্থলে) 

৮) মেগ্নেশিয়া সাল্ফ .** ৮ ৯ ভুমি 
এসিড, সাল্ফিউবিক্‌ ডিল *৮১ ১০ মিনিম। 
ফেবি সাল্ফ ০ » ১ গ্রেণ। 


টিং নক্সভমিক! রঃ »*. ৫ মিনিম। 
-_ ডিজিটেলিস্‌ রঃ ৮** ৩ মিনিম। 
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একোয়। সিনেমম্‌ ১, ** ১ ওক্ছা। 
একমাত্রা, পাঁকস্থলিতে অন্ন বেদন। থাকিলে অথবা না 


থাকিলে প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য ৷ 
(ডাং এইচ, হ্যাগুফোর্ড এম, ডি, এম, আর, সি, পি) 
৯। সোডি বাইকার্ব -১* ১, ১০ গ্রেণ। 
-- সাল্ফ এ ৪০--৬০ গ্রেণ। 
মেগ্নেশিযা সাল্ফা  *** »** ১ ডাম। 
টিং নক্সভমিকা রর ». ৫ যিনিষ। 
সিরাপ অব্যান্সাই রঃ “১১১ ডাঁম। 
একোয়া হন »**১ উন্ম । 
একমাত্রা, প্রত্যহ তিনশাত্রা সেবা । (খ) 
শাকাশষেব শ্ৈন্মিক প্রদাহ বর্তমান থাকিলে। 

১) মিউসিলেজ একেশিয়। ... ১.৪ ডম। 
সোডি বাইকার্ধ মি »১১* গ্রেণ। 
টার্পেন্টাইন মেডিসিন্যাল ».* ১০ মিনিম। 
অবেল এনিথাই **ত *** ১০ মিনিম। 
পবিশ্রত জল তত" ১০১ ওন্স। 

একমাত্র, প্রত্যহ ৩।৪ মাত্রা সেব্য। 
(ডাঃ ট্যানার) 

১১। এসিড গ্যালিক ০০, ১০১৫ গ্রেণ। 

__ সাল্ফিউরিক্‌ এবৌমেটিক ১৫--২০ মিনিম। 
টিং সিনেমম্‌ কোং. *** “ই ডাম। 
পরিশ্রুত জল 4 »০১ ওন্স। 


একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্র! ৩৪ ঘণ্টান্তর সেব্য। ০) 


৫৮ ব্যবস্থা-সংপ্রহ। 
১২ 1 এসিড গ্যালিক ৪৬৪ +৪৪ ৬০ গ্রেণ। 


পাল্ভ ইপিকাঁক কোং *** . ১০ গ্রেণ। 
একপুরিষা, প্রত্যহ ২৩ পুরিয়! নেব্য। (তই) 
১৩। এসিড্‌ সাল্ফিউবিক্‌ এবোমেটিক *** ২ ডুাম। 
সিরাপ অব্যান্সাই ৪ ১০১ উন্দ। 
টিং সিঙ্কোনা কোং -* ০৯৩ ডাম। 
ইন্ফিউশন্‌ সিঙ্কৌন। ফ্রেবা »* ৬ ওল্স। 
১ ওন্স মাত্রা প্রত্যহ তিনমাত্রা সেব্য (ক) 
১৪। এসিড্‌ হাইডুদােনিক ডিল্‌ "৩ মিনিম। 
মিউসিলেজ তত ৪ ড্রাম। 
একমাত্রা, অত্যন্ত বমন হইলে প্রত্যেক মাত্রা ৩ ঘণ্টাস্তর 
সেব্য। (ডাঃ এফ, ববার্ট, এম, ডি, ) 
১৫। টিং হেমেমিলিস -** .. ১০ মিনিম। 
অথবা, হেজেলিন তত ১.১ ই ড্রাম । 
মিউসিলেজ রঃ ১১১১ ডাঁম। 
এসিড্‌ সাল্ফ এবোমেটিক *** ১৫ মিনিম। 
টিং সিনেমম্‌ কোং ২০--৩ৎ মিনিম। 
একোয! তত ১১১ ওনন। 


একমাত্রা» প্রত্যহ ৩৪ মাত্রা সেব্য। 


বসরএ 
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ইন্টেটাইনাল ওয়ার্মদ্‌ (অন্ত্রকুমি )1 
এস্কেরিস লব্বিকএডিস্‌ € 45083 [48201001093 ) 
বা লম্বরকমি। 
ব্যবহৃত গুঁষধেব তালিকা। 

ওলিযাই বিসিনি, রিযাই, সেণ্টনাইন, দেনা, সাল্ফার, 

টার্পেন্টাইন। 
নৃতন উষধ। 

ওলিয়াই চিনোপোডিয়ই (011 0,6201০47 ) ৪ মিনিম মাত্রা, 

কমিনাশক। 
স্পাইজিলিয়া! (80101) বালকদেব জন্য এক্ষ্টাক্ট লিকুইড 

ই--১ ডাম মাত্রা। ককমিনাশক। 





এস্কেরিমূ ভাঁমিকিউলেবিন (49988 90017 


0519115)। সুত্র কৃমি । 
সুত্র কৃমি। 
ব্যবহত ওষধের তালিকা । 

একোয়া ক্যাল্সিস্‌, আর্জেণ্টাই নাইট্রাস, ফেরি গারক্লোরাইড 
টিং, গ্লিসাবিন, গ্র্যানেটাই রেডিসিস্‌ কর্টেক্স, হাইডরার্জিরাই 
ক্লোরাইডম্‌ কবসাইভাঁদ্‌, হাইডার্জিরাই দাধ্‌ক্লোরাইড, পটাশি 
সাল্ফিউরেটা, কোয়াশিয়া, রিয়াম, সাল্ফার, টেরিবেস্থিনি 
আটে 


২৪৪ বাবস্থা-সংগ্রহ। 


নৃতন ওষধ। 
এমারাম ক্যানাডেন্সি (489৮0) 02020659 ) ইন্ফিউশন্‌ 
১২ ওঁন্স মাত্রায়, কমিনাশক । 
এবসিম্থিয়াম (40512801580) ওঘার্মউড্‌” ইন্ফিউশন্‌ ১২ 
উন্স মাত্রা, কমিনাশক। 
টিনিয়া (19001 ) পটক্রুসি | 
ব্যবহৃত ওবধেব তানিকা। 
এলাম্‌, কার্বলিক এনিড্‌, ফোঁকানট, কোপেবা, ক্রিষেজোট, 
ইথাব সাঁলফ, ফির্লিক্ন মাপ্‌, গ্রানেটাই বেডিসিস্‌ ফটেক্স, 
কামালা, কুষো, নক্ঘভমিকা, পেপ্সিন, ষ্টি.কৃনিমা, টেবিবিস্থিণি 
অয়েল । 
নৃতন উষধ। 
এইলেম্থাস গ্র্যাগুলোসা (41]ছ)0)0২010001039 ) ছালের 
চূর্ণ, ৭২০ গ্রেণ মাত্রা, কমি নাশক । 
এম্পিডিয়াম মার্জিনেল (4১1)111070 )197210]0) ১০ গ্রেণ 
মাত্র, কমিনাশক | 
বেঞ্জাইন (7902176) ৬০--১০০ মিনিম মাত্রা, কমিনাশক। 
ইউপেটোবিয়াম পাবফোলিষেটাম্‌ (10517600000 08:00118৭ 
ঠা) ১০--৬০ গ্রেণ মাত্রা, কৃমিনাশক। 
নেপ্থালিন (287)0940,) ২--+১০ গ্রেণ মাত্রা, কমিনাশক। 
পেলিটেরিন সাল্ফাঁদ্‌ (০1196191109 50111398 ) ৫-৮ গ্রেণ 
মাত্রা, কমিনাশক । 
পেলিটেবিন ট্যানাস (79119809006 [82188 ) ৫-৮ গ্রেণ 
মাত্রা, কমিনাশক। 
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পেলিটেরিন হাইড্ব্রোমাস (911359209 5৫:002283 ) 

৫--৮ গ্রেণ মাত্রা, কমিনাশক। 

চিকিৎসা বিষ্য় কটীকা। 
লন্বকৃমি। 

স্যাণ্টনাইন লহ্বক্কমিব মহৌধষধ। বালকদের জন্য ২--৪ 
গ্রেণ মাত্রায় শর্করা বাঁ পিবাপ সহ মিশ্রিত করিয়া বা! লজেঞ্জরূপে 
ব্যবহার কর! যাইতে পাবে। 

রাত্রিতে স্যাণ্টনাইন একমাত্র সেবন কবাইয়া পরদিন প্রাতে 
ক্যাষ্টৰ অয়েল বা লাব্নিক বিবেচক ব্যবহাঁব করা উচিত। পুর্ণ" 
ব্য়স্কেব জন্য এ্রকপ প্রণাঁলীতে ষধ প্রয়োগ কবিতে হইবে কিন্ত 
সান্টনাইন ৪-_৬ গ্রেণ মাত্রা ব্যবহার্ধা। 

অন্যান্য ওষধেব মধ্যে এলোজ, স্কাঁমনি, জ্যালাপ, ক্যালমেল, 
সালফাব, কাঁদাল! এবং টর্পেন্টাইন উপকাবী। 

সুত্র কৃমি। 

সুত্ররূমি দূৰ কবিতে স্যাণ্টনাইন ব্যবহার কব যাইতে পারে 
কিন্তু উগ্র ও লাবনিক বিরেচক এবং ইন্ফিউশন্‌ কোয়াশিয়! বা 
লবন জলেব পিচকাবী প্রয়োগেই ইহাবা শীঘ্র বহির্থত হয়। 

অন্যান্য ওষধেব মধ্যে ক্যালমেল, স্ক্যামনি, এলোজ, জ্যালাঁপ, 
এবং এসাফেটিড! বিশেষ উপযোগী । 

পট কমি। 

এই কৃমি এদেশীয়দিগেব বিশেষতঃ হিন্দুদিগের মধ্যে বিরল। 
যাহাঁবা শৃকবের মাংশ অধিক ভোজন কবে তাহাদেরই এই কৃমি 
জন্মে। 

নিয়লিখিত প্রণালীতে পৰউক্কমির চিকিৎসা করা৷ উচিত! 


২৬২ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


রোগীকে পূর্ব দিবস কেবল মাত্র ছুষ্ধ পথ্য দিয়' রাত্রিতে পূর্ণ 
মাত্রান্ধ ক্াষ্টর অয়েল সেবন করাইবে পর দিন প্রাতে ১০৬৯ 
মিনিম মাত্রায় মেলফার্ণের লিকুইড একটা দিবে। 

কখন কখন পুনবায় ক্যাষ্টব অয়েল সেবন করানর আবশ্তক 
হ্য়। 


রাউণ্ড ওয়ার্ম বা লন্ব কৃমি। 
১। স্যান্টনাইন টি ২-_-৪ গ্রেণ। 
শর্কর। * *০ ১৫ গ্রেণ। 
এক মাত্র, রাত্রিতে শধনকাঁলে সেবন কবিষা পবদিন প্রাতে 
একমাত্রা ক্যাষ্টব্‌ অয়েল অথব! ১ উন্স ডিককৃশন্‌ এলোজ কোং 
সেব্য। 
২। হাইডার্জিবাই সাব ক্লোবাইড. ৮৮ ২ গ্রেণ। 
সাণ্টনাইন বর *** ১ই গ্রেণ। 
শর্করা রি ** ১৫ গ্রেণ। 
৯ পুরিয়া ২ বৎসর বষস্ক বাঁলকদিগেব জন্য ২ ডাম মধুসহ সেব্য। 
(ডাঃ ইউজিনি বুচু, প্যারিস) 


৩। টিং সেন! রি ১৫--৩০ মিনিম ॥] 
স্যান্টনাইন ১ ১৮. ৯ গ্রেণ। 
একমাত্রা, ৫ বৎসর বয়স্ক বালকর্দিগের জন্য । 
(প্রঃ জে, লুইস স্মিথ) 
৪। স্যান্টনাইন ৪ “০ ঈ ডাম। 
পাল্ভ রিয়াই ০০ ১২ গ্রেণ। 
--  জ্যালাপ ৪৮2 *১* ৮ গ্রেণ। 


শর্করা 45৪ ৪৪ ৮০ গ্রেণ। 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ২৬৩ 
১২ পুরিয়া, রাত্রিতে শয়নকালে ১ পুরিয়া সেব্য। 


( ডাঃ মার্সি) 
৫1 মিউস্লেজ একেশিয়া ..* *** ২৩ন্স। 
শর্কর। না ০১৯ ওন্প। 
টার্পেন্টাইন 8 *** ৩ ডাম। 
স্পিবিট ইথাঁব নাইাটু.ক ... *** ৩ ড্রাম। 
মেগ্নেশিষা কার্ব ০ **১ ২০ গ্রেণ। 
একোষ! মেস্থপিপ,  * **ত১ ওন্ন। 
« বৎসব বয়স্ক বালকদিগের জন্য ১ ডাম মাত্রায় প্রত্যহ তিন 
বাব সেব্য। (ডাঃ ক্ডিক ) 
৩। স্যাণ্টনাইন *** ১--৩ গ্রেণ। 
সোডি বাইকার্ রী ২৫ গ্রেণ। 


এক পুরযাঁ, বানকদিগের জন্য বীত্রিতে শয়নকালে ১ পুরিয়ী 
সেবন কবাইয়া, পব দিন প্রাতঃকালে ২--৪ ডম মাত্রায়, ১ মাত্রা 
ক্যাষ্টর অয্নেল সেব্য। 


৭| একট্টাক্ট স্পাইজিলিযা লিকুইড *** ১ উন্স। 


_ দেনা লিকুইড, ১১ ই উন্দ। 
৩৫ বতসব বষস্ক বালকদিগের জন্য ১ ড্রাম মাত্রায় রাত্রিতে 
শয়নকালে সেব্য। ( প্রঃ জে, লুইস, স্মিথ) 
৮। একষ্রাক্ট স্পাইজিলিয়৷ লিকুইড. ... ক উন্স। 
_- সেনা লিকুইড, ১* সহ উন্স। 
স্যান্টনাইন্‌ রি *১১৮ গ্রেণ। 


৫ বৎসর বয়স্ক বালকের জন্য ১ ড্রাম মাত্রায় রাত্রিতে শয়ন- 
কালে সেব্য।, () 


৬৪ ব্যকস্থা-সংগ্রহ.। 


থেভ ওয়ার্ম, সূত্রকৃমি 1 
১। টিং বিয়াই ০ ** ২০ মিনিম। 
যেগ্নেশিয়া কার কঃ **. ৩ গ্রেণ। 
টিং জিঞ্জার রি ১৫ মিনিম। 
একোয় * ৩ ডাম। 
একমাত্র, বালকদের জন্ত প্রত্যহ ৩;৪ মাত্রা সেব্য । 
(ডাঃ সিড্নি মার্টিন ) 
২। ম্পিবিট ইথাঁবিস রর ১৫-_-২০ মিনিম। 
ডিককৃশন্‌ গ্রেনেটাই বেডিশিশ  *** ১ ওন্স। 
একমানা পূর্ণবয়ঙ্কদিগেব জন্য প্রত্যেক মাত্রা তিন ঘণ্টান্তব সেব্য। 
৩। স্যান্টনাইন টে ১১ ই গ্রেণ। 
পাল্ভ স্ক্যামনি কোং *.* ১০৫ গ্রেণ। 
এক পুবিয়া, বালকদিগেব জন্য বাত্রিতে শষনকালে সেব্য । 
(ডাঃ গে) 
৪1 স্যান্টনাইন ৬৬ ৯০৭ সু ওন্স। 
শর্কবা ০ ** যথা প্রয়োজন। 
ট্যাগাকান্থ ৬৬ কই তরী 


একোধ! অর্যান্সাই ফ্রোবিস » ত্র 
৪৮০ চাকতিঃ প্রত্যৎ ২চাক্তি সেব্য। (ডাঃ বার্থলে!) 


€। ফেবি সাল্ফ ঃ ১০১ গ্রেণ। 
কুইনি সাল্ফ রত »* ১ গ্রেপ। 
পিল্‌ এলোৌজ এট মব্‌ *** “৯১ গ্রেণ। 


১ বটকাঁ, প্রত্যহ তিন বটাক! সেব্য1 (মিঃ উইলিয়াম ডেট ) 


সিঈছে চএ 

] ২১ মেব্য 
২০২. ২৩ ন্নম্বাই 
২২১ ১৩ এসন 
২৩৪ ২৩ জেভার্স 
২৫৩ ৬ সিরেসিস 
২৫৭ ১২ শাকাশয়ের 
২৬৬ 55 8১ 
২৭৮ ২ ইন্ফিউশন্‌ 


৯১ ১১৪৫ 

৩০৪ ১৩ এফার্ডেসেন্ট 
৩১৪ ১৫ ডাম্বল 

৩২৫ & ৩ডাম 

বর ৬ ১ ডাম 


৩৩৭ 52 55 


৩৫২ ১৯ অঃবহাক 


৩৫৫ ১৯ ইলেষ্টি সিটি 
৪০০ ২ এসিটাম 
৪9৫ ৪ ইস্ফিউশন্‌ 
$৬১ ৮ শারিরীক 
সুইস, ২১ জয় 
খুকি নি ১ইঙন্দ 


পিসীভা 

সেধ্য 

পরশ্বাই 

এমন 

ডোভার্স 

সিরোধিস 

পাকাশমের 

৩নং ব্যবস্থা পত্রের ওধধ এফ 
মাত্রায় সেব্য । 

ইন্ফিউশন্‌ সেনা 

৪81৫ গ্রেণ 

এফার্ভেস্ন্ে 

জন্বল 

১ ড্রাম 

৩ ডাম । 

১০ নং ব্যবস্থা পত্রেব গঁধধ 

১ মাত্রা প্রত্যহ ৩ মাত! সেব্য। 

১১ নং ব্যবস্থা পত্রের স্ঁষঘধ 

১খন্স মাত্রায় প্রত্যহ ৩ বার 

সেব্য। 

আবশ্তক 

ইলেস্টি,সিটি 

এপিটিকাম 

ইন্ফিউশন্‌ 

শারীরিক 

জর 

হ ওন্দ. 


পা 


পৃষ্ঠা গং 
হ 


৯১২ 
১২৩ 
১২৪ 
১৩২ 
১৩৯ 
১৪১ 
১৪৩ 
১৫৪ 
১৭৯ 


১৭৪ 
৭৮ 


ক্তি 
২২ 


ভ্রম সংশোধন | 


লোবিলিয়া ইথার 
অস্কিজেন 
বেঞ্জেইন 
টাটাস 

এগ্ড 
ডেভিম 
ইনহিলেশন 
্যামোনিযাম 
সিনাঁমনাই 
জমি 
তালীকা! 
অপিয়্াম 
ক্যাজাপুটা 
হাদ্েষ্ট 

৭ ৪১০:০০৭ 
আভ্যন্তরীক 
ওরাটাব্স্‌ 
শেব্য 
কোরাল 
অবস্থা 
ম্পিপিউ 
প্রত্য 


শুদ্ধ 

এসিভ্‌ 
মফিয়া 
কর্টিসেস 
টিং লোবিলিয়া ইথার 
অক্সিজেন 
বেঞ্জোইন 
টা্টাস 
এসিড 
ডেভিন 
ইনহেলেশন 
ই্রামোনিয়াম 
সিনেমমাই 
জনিত 
তালিক৷ 
ওপিয়াম 
ক্যাজুপুটা 
হৃদেষ্ট 
ত210072৮01 
আত্যন্তবিক 
ওযাটাবস্‌ 
সেব্য 
ক্রোরান 
অবস্থায় 
স্পিরিট 
প্রত্যহ 
ডাম 


মেটয়ারের 
শাল্ফ 


'বীবন্থা-সংশ্র্। 


পিচকারী। 
৬1 সৌডা ক্লোবাইড, তি “১ ও্গা। 
ডিকক্শন্‌ হর্ডিয়াই (বার্লা ওয়াটার) ১২ ওন্স। 


মলদ্বারে পিচকাঁরী করিতে হইবে। 
| সোডি ক্লোবাইড্‌ -** **. ২ ডাম। 
অয়েল অলিভ ৪ ০ ঈ ওন্প। 
ডিককৃশন্‌ হর্ভিয়াইী. *** ০ ৩ঙুন্স। 
হুত্রেবৎ কৃমি বহিফরণের জন্য মলদ্বারে পিচকারী দিতে হইবে। 
(ডাঃ ট্যানার ) 
৮। লাইম ওয়াটাব 6 ** ৬ ওন্দ। 
টিং ফেবি পাবক্লোরাইড্‌ ** »* ১০ মিনিম । 
পিচকারী দিতে হইবে। (ডাঃ বার্থজ এবং ওয়েস্ট ) 
৯। সোছিয়াই ক্লোরাইড. *** ১১. ১ দ্। 


ইন্ফিউশন্‌ কোয়াশিয়া ... ১০_-২০ তঁন্স। 
প্রত্যহ ১ বা করিয়! পিচকারী দিতে হইবে। 


(মিঃ উইলিয়াম ডেট ) 
১০1 টিং ফেরি পাবক্লোরাইভ, ০. ৯ উদ্দ। 
ইন্ফিউশন্‌ কোর়াশিয়া *** ৮. ১ পাইন্ট। 
যলদ্বারে পিচকাঁবী দিতে হইবে। 
১১। টিং ফেরি পাবক্লোরাইড্‌ ১, ই ওন্স। 


একোধষা রি ১৮ উন্স। 
পিচকাবী দিতে হইবে। £ ডাঃ ডারওয়েল ) 
১২। আর্জেন্টাই নাইট্রান *** ১-৩ গ্রেণ। 
ওএকোয়। 5৪5 »*১১ ওন্স। 
পিচকারী দিতে হইবে। (ডাঃ ন্যাফি ) 
২৩ 


২৬৩ ব্যবস্থাসংগ্রহ। 


১৩। অয়েল টেরিবেস্িনি *** *৭ ই উন্স। 
দুগ্ধ টে ৮৬ ৭ পাইণ্ট । 
পিচকাবী দিতে হইবে। (পু) 
১৪। হাইডার্জিরাই পারক্লোরাইড, »*১. গ্রেণ। 
এমন মিউবাঁস ২ “১. গ্রেণ। 
একোয়া ডিষ্টিলেটা ০. ... ১ পাইন্ট। 
পিচকারী দিতে হইবে। (ডাঃ নিমায়ার ) 
১৫। ট্যানিক এসিড তত ১০:১৫ গ্রেণ। 
কোকোক্সা বটাৰ ০০১ *** ১ ডীম। 
সাপোজিটবী। (ডাঃ টুসো ) 
১৬। এলোজ বাঁবেডেম্সিস ** তত ই ড্রাম? 
পটাশ কার্ ৯ ০:১৫ গ্রেণ। 
ডিককৃশন্‌ এমিলাই অথবা বার্লী ওয়াটাব ১০ ওন্ম। 
পিচকারী দিতে হইবে। 
টেপওয়ার্ম (পষ্টকৃমি ) 
১। এক্রাক্ট ফিলিমিদ্‌ লিকুইড ". ই ভাম। 
সিরাপ বোঁজ * ১১ ই উন্দ। 
একমাত্রা, প্রাতঃকাঁলে সেব্য । (ডাঃ ডেংলিপন্‌) 
২। একট্রাক্ট ফিলিসিস্‌ লিকুইড ৮*: ইঁ ভরা 
মিকশ্চুবা এমিগডেলি *** ১-২ ওন্স। 
একমাত্রা, প্রাতঃকালে সেব্য। (ডাঃ নেলিগন ) 
ও। একট্টাক্ট ফিলিসিস্‌ লিকুইড ২০--৪* মিনিম। 


সিরাপ জিঞ্জার মে *** ২ ডাম। 


ব্যবস্থী-সংগ্রহ। ২৩৭ 


মিউসিলেজ ট্াগাকান্থ “২ ওক্দ। 
একোয়া রি **৪ ওন্দ। 


৪। একট্টা্ট ফিলিসিদ্‌ লিকুইড ১--২ ড্রাম। 


স্পিরিট ক্লোবফবম *** ১০ ২৫ মিনিম। 

পাল্ভ একে শিক! রর ৮৭ ২০ গ্রেণ। 

একোৌয়া ০০ সমষ্টি ২ ওন্স1 

৪ মাত্রা, প্রত্যহ তিনমাত্রা সেব্য। (ডাঃ ফর্বস্‌ ডিক্‌) 

৫1 একট্রাক্টি ফিলিসিদ্‌ লিকুইড ৮১ ১২ ডাম। 

ক্যালমেল ০ **০ ৭ গ্রেণ। 

পরিশ্রুত জল চর »১১ ২ উন্স। 

সিরাপ গাম্‌ আরেবিক *** -. ই ওন্স। 


গাম্‌ একেশিয়া পাউডার ইমালসন প্রস্তত কবিতে যে পরি" 
যানে আবশ্তক। তিনমাত্রা, প্রত্যহ একমাত্রা সেব্য। 


৬। গ্র্যানেটাই বেডিশিস কর্টেকস *** ৩ ওন্স। 
সোডি বাই কার্ব 2 **. ১ ডাম। 
একোয়া ০০০ *** ১ পাইন্ট। 
শ ঘণ্টা যাবত ভিজাইয়া৷ বাঁধিয্। ছীঁকিয়। লইতে হুইবে। 
৩ মাত্রায় বিভক্ত করিয়া এক এক মাত্র! সেব্য, শেষ মাত্র! সেবন 
পর ক্যাষ্টর অয়েল একমাত্রা সেবন করিতে হইবে। 


৭। একট্াক্ট ফিলিসিদ্‌ লিকুইড. ... ১ ড্রাম। 


পাল্ভ ক্যামালা রঃ ১. ২ ডামা। 
মিউসিলেজ একেশিয়া :.* *** ২ ডাম। 


২৬৮ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


সিরাপ সিম্পল্‌ হর ৮". ২ ডুীম। 
একোয়া! সিনেমম্‌.. ০৮ সমষ্টি ৩ ওন্দ। 
রাত্রিতে শয়নকালে অর্ধ মাত্রায় ও পবদিন প্রাতঃকালে অর্ধ 
মাত্রায় সেব্য। 





এ801090100, 
জন্ডিস, পাও্ুরোঁগ। 


ব্যবহৃত ওধধের তালিক।। 


এপিড্‌ বেঞ্জোইকম্‌, এসিড. নাইট্রমিউরিয়াটিক ডিল, 
এলোজ, এমন ক্লোবাইড, কল্চিকম্‌, কোপেবা, ইথার, ইউনি- 
মিন, হাইড্রার্জ কম্ক্রিটা, হাইড়ীর্জ সাব্‌ ক্লোবাইড্‌ মেগ্নেশিয়া 
সাল্ফ, পডফাঁইলাম, পটাশি ক্লৌবাঁস, পটাশি সাল্ফাস্‌, সেনা, 
সোডি সাঁল্ফ, সোডি ফম্ফাস, ট্যাবাক্সিকাম। 


নৃতন ওষধ। 

ক্যাঙ্কারা সেগাবেড! (0%302, 32299, ) লিকুইড একষ্টাক্ট 
১--২ ড্রাম মাত্রা? পিত্তনিঃদাবক ও মৃদুবিবেচক 1 

চেলিডোনিয়াম্‌ (01011902100 ) সক্কাস্‌ ২০_-৪০ মিনিম নাত্রা, 
মৃছ্বিরেচক ও মৃত্রকারক। 

হাইডাষ্টিদ্‌ ([77115583 ) টিং ৫--৩০ মিনিম মাত্রা, যক্কতের 
উত্তেজক। 

হাইডা্টিন্‌ (75975860 ) ২৬ গ্রেণ মাত্রা, যকৃতের উত্তেজক। 

আইরিভিন (17101 ) ২-_৫ গ্রেণ মাত্রা, হায়োসায়েমান অথবা 
বিয়াই পিল সহ। যকৃতের উত্তেক। 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ২৬৯ 


মেঙ্গানেপিয়া সাল্ফ (11805706511 ৪1] ) ২--১০ গ্রেণ মাহা, 
বিরেচক, পিতৃনিঃসারক। 
পড়ফাইলিন এমনিয়েটা (7১০00001511) 48107007192 ) টিং 
১০--২০ মিনিম মারা, বিব্চেক ও পিত্তনিঃসাবক। 
সাস্ুইনেবিরা (২90৮0102009 8১ (গ্রণ মাত্রা, পিত্তনিঃসারক। 
সোডি বেঙ্গোষেটাস ( 3০8:9 13072202989 ) ১০--৩০ গ্রেণ মাত্রা, 
যকৃতের উত্তেজক । 
চিকিৎসা! ব্ষষক টীকা । 


এই বোগেব প্রাবস্তে হাইড্রার্জ সাব্ক্লোবাইড ১ মাত্রা বা 
একট্ান্ট কলসিস্থ কোং সহ পিল হাইড়ার্জ সেবনান্তব লাবনিক 
বিরেচক ব্যবহার্য । 

জিহবা! পবিষ্কার থাকিলে ট্যাবাকৃসিকাম্‌ এবং কলঘ্াসহ 
এদিড নাইটুমিউবিযাঁটিক ডিল্‌ বিখেব উপকানী। 

জিহ্ব। অপবিষ্ষাৰ থাকিলে লাবনিক মৃছু-বিরেচক ফ্বেট 
অব্‌ সোড। সহ ব্যবহাবে উপকাব দর্শে। 


উদ্ভিজ্জ বিবেচক ওঁষব আবশ্তক হইলে ক্যাস্কাবা, কলসিম্ বা 
কুবার্ধ ব্যবস্থা কব! উচিত। অনেক সময় ক্ষাবযুক্ত তিক্ত পাঁচক 
ওষধে বিশেষ ফল পাঁওষা যাঁয়। 


উদরাঁময বর্তমান থাকিলে বিশমথ স্যালিসিলান ১০ গ্রেণ 
মাত্রায় ব্যবহাব কবা যাইতে পাবে। 

অববোধহেতু জন্ভিসে ইউনিমিন, আহীবডিন্‌ এবং পডফাই- 
লাম দিশেষ উপকারী। 

পাকস্থলীব ও ডিওডিনমের কেটাঁর হইলে ইপিকাঁক অতি 
উত্তম ওষষ। 


২৭৪ ব্যবস্থাসংগ্রহ। 

উদরাখাঁন বর্তমান থাকিলে এসিড. কার্কলিক, ক্রিয়েজোট,' 
মেস্থল এবং টার্পিন্টাইন ফলদায়ক। 

জন্ডিসেব গাত্রকুগুয়ন নিবাবণ জন্য পটাশ ব্রোমাইড বা 
বেলাডনাঁসহ সোডি বাইকার্ব এবং বোবাসিক এসিড লোশন 
বাহ্যিক প্রয়োগে উপকাব দর্শে। 

বৃষপিন্তঃ ৫১০ *গ্রেণ মাত্রায় পিল বা ক্যাপ্জুল আকারে 
সেবনে অনেক সময়ে উপকাবিতী দৃষ্ট হয। 


১। হাইডার্জ সাব ক্লোবাইড ,০: ৫ গ্রেণ। 
পিল বিধাই কোং, অথবা 
একট্টাাক্ট কলসিস্থ কোং **" ১১৪ গ্রেণ। 


২ বটাকা, বাত্রিতে শযনকালে সেবন কবিষা পবদিন প্রাতিঃ- 
কালে সিড্লিজ. পাঁউডাব ২ই ড্রাম অথবা! গেলাইন মৃছু বিবেচক 
ওষধ সেবা । 


(চার্লস্‌ মার্টিসন্‌) 

ই। লোঁডি বাইকার্ক *** ১০--১০ গ্রেণ। 

ম্পিবিট এমন এবোমেটিক ১৫--২০ মিনিম। 

একটাক্ট ট্যাবাক্সিসাই লিকুইড ৮৮ ই ডাম। 

স্পিবিট ক্লোবফবম ** ১০ ১৫ মিনিম। 

টি* নকৃসভমিকা ৪ »* ৫ মিনি । 

একোয়া' এনিথাই রঃ *১১উন্স। 

একমাত্রা, প্রত্যহ ৩৪ মাত্র! সেব্য। (৩) 


শ৩। এসিড. নাইট্ুমিউরিষাঁটিক ডিল ১০-_-২* মিনিম॥ 
একষ্টক্ট ট্যারাকৃসিসাই ১০২০ গ্রেণ। 


বাবস্থা-নংগ্রহ। হ্দঠ 


ইন্ফিউশন্‌ কলম্বা, অথবা 
জেন্শিয়ান রঃ ** ১ তন্স। 
একমাত্রা, গ্রতাহ তিন মাত্রা সেব্য। (৪) 
৪। এসিড. নাইটুমিউবিয়াটিক ডিল ... ১০ মিনিম। 
ম্পিরিট ইথাব নাইটি.ক »১. ২০ মিনিম। 
একট্টাক্ট ট্যাবাক্সিসাই ১০২০ /গ্রণ | 
ম্পিবিট ইথাব ক্লোবিক *১* ১৫ মিনিম। 


ইনফিউশন কলম্বা অথবা জেন্শিয়ান ১ ওন্দ। 
একমাত্রা, প্রন্হ তিনমাত্রা সেব্য। 


৫ | লাইকব 'এমনি এসিটেটিল্‌ ১২ ডাম। 
ম্পিবিট ইথাব নাইট্রেট ..* ,.. ২* মিনিম। 
টিং একোনাইট না ,. ২ মিনিম। 
একোয়া কাম্ফব নর ১১ ১ ওন্স। 


একমাত্রা, পাগুবোগে জব বর্তমান থাকিলে প্রত্যেক মীত্রা 
তিন ঘণ্টাস্তব সেব্য। 


৬। এমন ক্লোবাইড রঃ “১৩ গ্রেণ। 
একট্টণক্ট ট্যাবাক্সিসাই লিকুইড  ২--১ ডাম। 
ম্পিরিট ইথাঁব ক্লোবিক ' ১৫-__২* মিনিম। 
একোয়া এনিথাই নে ১. ১ ওন্ন। 

একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা তিন ঘণ্টাত্তর সেব্য। 

৭। ইউনিমিন ৪ -* ১২ গ্রেণ। 
আইবিডিন 8 ০১ গ্রেণ। 
ইপিকাক পাউডার .*, ** ₹ঁ গ্রেণ। 
পিল কলসিম্থ কোং *** ১১ ২ গ্রেণ। 


এক বটাকা, বাত্রিতে শয়নকালে সেব্য। (প্রঃ মার্চিসন) 


বণ ব্বস্থাসংগ্রহ। 


৮1 এলয়িন ** “১ ২ গ্রেণ। 
এসিড কার্বলিক ৪ *** ১ মিনিষ। 
একট্টান্ট ট্যারাকসিসাই ... ২৮ ২ শ্রেণ। 


একবটাকা৷ প্রত্যহ প্রাতে ও বাত্রিতে সেব্য। 


৯। সোডি সাল্ফাস রা ** ১ ডাম। 
সককাই ট্যাবাকৃসিসাই ২... ই -১ ভাম। 
একোয়! এনিথাই রর »০১ ওন্স। 


একমাত্র৷ প্রত্যহ ছুই মাত্র! সেব্য। 


১৯ পডফাইলাম বেজিন **. ১. ই গ্রেণ। 
পাল্ভ বিযাই হর ০ ৫ গ্রেণ। 
একর ক্টি হাযোসাধেমাস -. ১০ ৩ গ্রেণ। 

২ বটাকা, রাত্রিতে শযনকাঁলে সেব্য। 

১১। মেগনেশিয়। সাল্ফা ... ই_-১ ড্রাম । 
শা কার্ধ রঃ ১১০১৫ গ্রেণ। 
স্পিবিট এমন এবোমেটিক ১৫২০ ঘিনিম। 
একোধা ১ ১১ ওন্স। 

একমাত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্র! সেব্য। (ডাঃ স্টাফি) 

১২। কুইনি সাল্ফ ্ঃ ১:৪০ গ্রেণ। 
ফেবিসাল্ফ এক্সিকেটা ** ২০ গ্রেণ। 


এসিড আর্সেনিক ৪ »১১ গ্রেণ। 


২০ বটাকা, মেলেরিয়্া জনিত জন্ডিস্‌ হইলে প্রত/হ তিন 
হটাকা সেব্য। (ডাঃ র্বা্টস্‌ বার্থলো ) 


ব্যবস্থ।-সংগ্রহ। 1] ২৩ 


১৩। ফেলবাভাইনাম পিউরিফিকেটম্‌ ₹*** ১ ডাম। 
মেগ্নেশিয়া সাল্ফ এক্সিকেটা *** ৪০ গ্রেণ। 
পড়ফাইলাই রেজিন *.* ১০৫ গ্রেণ। 

২ বটাকা, ক্যাটার্যাল জন্ডিসে প্রত্যহ তিন বটাকা সেব্য। 


(শু) 
১৪1 কুইনি সাল্ফ »ত ২ গ্রেণ। 
পাল্ভ ইপিকাঁক তত »৮ ৮ গ্রেণ। 
একট্টাক্ট নক্সভমিকা ** ০৮ দ্ গ্রেণ। 
-_ ট্যাবাকৃসিসাই ** ৩ গ্রেণ। 
এক বটাকা,, প্রত্যহ তিন বটাকা সেব্য। 
১৫। পিল্‌ হাইডর্জিবাই *** .১. ৩০ গ্রেণ। 
পাল্ভ ডিজিটেনিন -** ০৮৫ গ্রেণ। 
-- সিলি ** ১৫ গ্রেণ) 
১০ বটাকা, পরাতে এবং সন্ধ্যাকালে ২ বটাক। সেব্য। 
(মিড্লসেক্স হাসপাতাল ) 


১৬1 একটা কাস্কাব৷ সেগারেডা লিকুইড ১--২ ড্রাম | 
ম্পিরিট এমন এরোমেটিক ১৫_২* মিনিম। 


-- ক্লোবফরম *্** *** ২০ মিনিম। 
টিং বেলাডন! ৯৪৪ ৫--১০ মিনিম। 
-_ নক্সভমিকা! ঠ ৫--১০ মিনিম। 
সিরাপ জিঞ্জার 32৯ “১ ডাম। 
একোয় ১ ১১১ ওন্দ। 


একমাত্র, রাত্রিতে শয়নকালে নেবা। 


২৭৪ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


১৭। সোডি ফক্ষাস ০১ ডীম। 
ডিককৃশন্‌ এলোজ কোং ১৮ ৪ ডাম। 
একোয়া মেস্থপিপ ৮ সমষ্টি ১২ ওক্দ। 

একমাত্রা, আবশ্তক মত রাত্রিতে শয়নকালে সেব্য। 

(ডাঃ ট্যানার ) 

১৮। স্যান্ুইনেবিন * ০২. ২ গ্রেণ। 
একট্টণাক্ট নক্সভমিকা .., » উ গ্রেণ। 

__ হাধোসায়েমাস *** যথা প্রয়োজন । 
একবটাকা, বাত্রিতে সেব্য। (ডাঃ ন্যাফি ) 

১৯। হাইড্রার্জ সাব ক্লৌরাইড. ,. ৩ গ্রেণ। 
পাল্ভ ওপিয়াই *** ১১২ গ্রেণ। 
বিশমথ সাব. নাইট্রাস *** ১৫০ গ্রেণ। 

৬ পুরিয়া, জন্ডিপে বমন হইলে প্রতোক পুবিয়৷ তিন ঘণ্টাস্তর 
সেব্য। ( প্রঃ উইলিয়াম পিপাব, এম, ডি ) 
২*। বিশমথ দেলিপিলাস ** ০:১০ গ্রেণ। 

একপুরিয়া, উদবাময় হইলে প্রত্যেক পুরিয়া তিম ঘণ্টাস্তর 
সেব্য। (প্রঃ চালস্‌ মাঁচিসন ) 

২১। এমন ক্লোবাইড ১৪ **১০ গ্রেণ। 
একা ট্যাবাক্সিসাই *** ১০ গ্রেগ। 
ডিককৃশন এলোজ কোঃ »*:৪ ডাম। 
মিকৃশ্চ,রা জেন্শিয়ান কোং ».৪ ডাম। 
সোঁডি এট পটাশি টার্টাস ১০ ই ড্াম। 
টিং ল্যাভেওউলি কোং »* ২* মিনিম। 


একমাত্র, প্রত্যহ ২।৩ মাত্র! সেব্য। (ডাঃ ট্যানার) 


ব্যবস্থান্গ্রহ। ২৫ 


ই২। এমন ক্লোরাইড রর ** ১০ গ্রেণ। 
-” ক্রোমাইভ মা »১১:২৭ গ্রেণ। 
লাইকর এমনি এসিটেটিস ***. ১ ড্রাম। 
ম্পিরিট ক্লোরফরম *** ১৫--২০ মিনিম। 
একোয়! ক্যান্ফর রি *১১ ওন্ন। 
একমীাত্র!, জনডিসে বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে প্রত্যেক 
মাত্রা ৩ ঘণ্টান্তর সেব্য। (এ) 
২৩। এলোজ সকটি,না ১, ১৫ [গ্রণ। 
গ্যান্বোজিয়া নং *৮ ১৫ গ্রেণ। 
হাইড়র্জ সাব ক্লোয়াইড ২৫ গ্রেণ। 
সিরাপ 8 যথা প্রয়োজন । 


১০ বটাকা, সপ্তাহের মধ্যে ১২ বটিকা। 
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টর্পিডিটি এণ্ড ফাংসান্যাল ডিরেঞ্জমেপ্ট অব্‌ দি 
লিভার । 
যকৃতের ক্রিয়ার বৈষম্য জনিত পীড়া বা! 
ক্রিয়াবিকার। 
ব্যবহৃত ওষধের তালিকা। 
এসিড. নাইটুমিউনিয়াটিক্‌ ডিল্‌, এমন মিউরাস, হাইডার্জি- 
দ্লাই সাব্‌ ক্লোরাইড্‌, ইপিকাকুয়ানা, মেগ্নেশিয়! সাল্ফ, ধাতৰ 


জল, নক্সভমিকা; ওলিয়াম্‌, অলিভি, পড়ফাইলাম্‌, সেনা, ট্যারা, 
ন্সিকাম্‌। 


২৬ ব্যবস্থা-সংগ্রহথ। 


নৃতন ওবধ। 
ক্যাস্কারা সেগারেডা (088০2 35885 ) এক্ষ্রা্ট লিকুইড 


১ ভাম মাত্রা, মুদ্ুবিরেচক ও পিত্তনিঃসারক। 

আইরিডিন ( [7191০ )২--৪ গ্রেণ মাত্রা। যক্কতের উত্তেজক | 

লেপ্ট্যাপ্ডি,ন (1020600010) ২7২ গ্রেণ মাত্রা, যকৃতের 
উত্তেজক । 

স্যাঙ্গইনেরিন (9805850%05 ) ২৪ গ্রেণ মাত্রা) যকৃতের 
উত্তেজক | 


চিকিৎসা বিষয়ক টীকা । 


যক্কতের উত্তেজক ও পিভনিঃসাবক ওঁষধেব মধো মাবকরি 
এবং তাহার প্রয়োগরূপই সর্বোৎকৃষ্ট । প্রথমে পূর্ণ মীত্রায় 
ক্যালোমেল সেবন কবাইয়৷ পবে লাবণিক বিবেচক ব্যবহার 
করিলে পিত্ত নিঃসরণ ক্রিযাব প্রভূত সাহাযা হইতে পাবে অথব! 
কলোসিস্থ বা কুবার্ক সহ অল্প মাত্রায় ক্যালোমেল ব্যবহাব করি- 
লেও এ উদ্দেশ্ত সফল হইতে পারে। কোন কোন অবস্থায় 
ক্যালোমেল সেবনে কিছুমাত্র উপকার না হইয়া বরং অগ্রিমান্দ্য 
আসিয়া উপস্থিত হয়। এরূপ স্থলে ক্যালোহমলের পরিবর্তে 
অন্তান্ত পিত্তনিঃসারক ওঁষধ ব্যবহাব কবাই শ্রেয় । 

পিত্তনিঃসাবক ওযধেব মধ্যে পডোফাইলিন্‌ অতীব ফলদায়ক । 
১--২ গ্রেণ মাত্রায় বিয়াই এবং ২--৩ গ্রেণ মাত্রায় হায়োসায়েমাস 
অথবা এক্সট্যাক্র ক্যানাবিস ইণ্ডিকা ২ সহ ৯--১ গ্রেণ মাত্রায় 
পড়োফাইলিন ব্যবহারে বিশেষ উপকার দর্শে। 

যন্কতের ক্রিয়া বৈষম্য জনিত পীড়ায় ট্যারাঝ্সিকম্‌ মৃছ্বিরেচক্‌ 
নুত্রকারক ও পরিবর্তক রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এমন্‌ 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ২৭৭ 


ক্লৌরাইড্‌ সহ উহা! বাবহার করিলে আরও অধিক উপকার 
হইবার সম্ভীবন!। 

যক্কতের ক্রিয়াবিকারে নাইট্রোমিউরিযাটিক আসিড ডাই- 
লিউট এবং ক্যাসকার! অতি উত্তম ওধধ। 

পোর্টাল অববোধ জন্য যক্কতের রক্তাধিক্যে লাবণিক বিবেচক 
ওষধ বিশেষ উপকারী। 


১1 এমন ক্লোরাইড 6 ০ ই উন্ন। 

একোয়া মেস্থপিপ ঠ ** ৩ ৩ওন্দ। 
২ ড্রাম মাত্রায় প্রত্যহ তিন বার মেব্য। (চার্লদ্‌ মারচিসন্) 

২। এমন ক্লোবাইড্‌ ট *** ১০ গ্রেণ। 
এক্ষ্রাক্ট ট্যাবাক্সিসাই *** ১০_-২০ গ্রেণ। 
ডিককৃশন্‌ এলোজ কোং ১৪ ডাম। 
মিকৃশ্চ,বা জেন্শিয়ান কোং *০:৪ ডাম। 
দোডি টার্টাস ৪ ১০১ ডাম। 
টিংল্যাভেগার কোং *** ... ২০ মিনিম। 


একমাত।, প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য। (ডাঃ জি কফিজ) 


৩। হাইভার্জিরাই সাব ক্লোবাইড. . ১ ৫ গ্রেণ। 
এক পুবিয়া, বাত্রিতে শয়নকালে সেবন কবিয়া পবদিন 


প্রাতঃকাঁলে সিভ্লিজ পাউডার ২২ ডাম সেব্য 
৪8 পিল হাইডার্জিবাই *** »* ২ গ্রেণ। 
৮” এলোজ ৪৪ *০* ২ই গ্রেণ। 
এক্রাক্ট হায়োফাযেমাস -* যথা প্রয়োজন । 


এক বটীকা, রাত্রিতে শয়নকালে সেবন করিয়া পবদিন 
গ্রতঃকালে নি্ললিখিত ওধধ একমাত্র সেব্য। 
২৪ 


২৭৮ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


মেগ্নেশিয়া সাল্ফা  *** ২-৪ ডা 
ইন্ফিউশন্‌ মি ১২ গন্প। 
একমাত্র! । (ডাঃ স্তাফি) 
€। এপিড্‌ নাইটুমিউবিয়াটিক্ডিল্ *** ১* মিনিম॥ 
এমন ক্লোরাইড 5১ ১,০১০ গ্রেণ। 
একস্ীক্ট ট্যাবাক্িসাই লিকুইড. ই--১ ড্রাম । 
টিং কলম্ব! এ ১১ ২০ মিনিম। 
ইন্ফিউশন্‌ কলম্বা।  **" ০২১ শুক্য। 


একমাত্রা, প্রত্যহ তিনমা্। সেব্য। 


৬। একষ্রাক্ট ট্যাবাক্সিসাই :.* ৮, ১ ড্রাম 
এসিড্‌ নাইট্রমিউবিয়াঁটিক ডিল. *** ১ ডাম। 


টিং কার্ডেমম্‌ কোং", ১, ই উন্স। 
ইন্ফিউশন্‌ কলম ... ... ২ উন্স। 
একো] পাইমেন্টি * »১ ৩২ উন্স। 

১ ওন্স মাত্রার প্রতাহ তিনবাব ষেব্য। (ডাঃ হুপার ) 
৭। পিল হাইডুজিরাই ,.. ৩ গ্রেণ। 
পাল্ভ ইপিকাক রঃ ** ২ গ্রেণ। 
সিবাপ জিঞ্জাব ০০৯ যথা প্রয়োজন! 


এক বটাকা। বাত্রিতে শয়নকালে সেবন কবিয়া পরদিন 
প্রাতঃকালে 


ইন্ফিউশন্‌ মেন! কোং ১১১ ওন্দ। 
পাল্ভ বিয়াই ১০ ২০ গ্রেণ। 
টিং সেন! হর ০০১ ডাঁম। 


ধ্যবস্থা-সংগ্রহ। 
টিং কার্ডেমম্‌ কোং 


সিরাপ জিঞ্জার 
একমাত্র সেব্য | 
৮। পডফাইলাম ট্হ 
একট্রাক্ট বেলাডনা  *** 
শা" এলোজ 


২৭৯ 


১ ডাম। 

১ ডাষ। 
(ডাঃ এবানিথি) 

ই গ্রেণ। 

*** ই গ্রেণ। 

২ গ্রেণ। 


এক বটাকা, প্রত্যহ ৯ বটাকা দেব্য। (ডাঃ ষ্টিবেন্‌ মেকাঞ্জি ) 


৯) পডফাইলিন্‌ ই গ্রেণ। 
এবস্্াক্ট বেলাডনা ই গ্রেণ। 
আইবিডিন্‌ -** .. ২ গ্রেণ। 
একবটাকা, বাত্রিতে শয়নকালে সেব্য। (এ) 
১০1 আইবিডিন্‌ ২-_৪ গ্রেণ। 
ইউনশিমিন রি ১ গ্রেণ। 
একট্রাক্ট হাযোসাযেমাস ... যথ। প্রযোজন। 
এক বটীকা, প্রত্যহ খ৩ বটাকা সেব্য। প্রঃ কথাবফোর্ড ) 
১১। একষ্রাক্ট ইউনিমিন লিকুইড অথবা 
টিং ইউনিমিন ৩ ওন্দ। 
সিবাপ অব্যান্সাই ১ ওুন্স। 
১ ডুম মাত্রায প্রাতঃকালীন আহাবের অগ্রে বেব্য। 
(ডাঃ স্তাফি) 
১২। একক্রাক্ট ক্যাস্কাব! সেগাবেডা লিকুইড ১২ ড্রাম । 
সিরাপ অর্যান্সাই অথবা জিঞ্জার ১ ডাম। 
একোয়া ১ ওন্দ। 


এক মাত্রা, রাত্রিতে শয়নকালে সেব্য। 


২৮৬ ব্যবস্থা-সংগ্রহ ॥ 


১৩। পাল্ভ সাশ্ুইনেরিন ৮ ২--৪ গ্রেণ। 
একষ্টান্ট ট্যারাক্সিসাই *** ঘথা প্রয়োজন । 
এক বটীকা, দিবসে ছুই অথব! তিনবার সেব্য । (ডাঃ ন্যাফি) 





১০716010165, 


(পেরিটোনাইটিম্‌) অন্ত্রাবরণ প্রদাহ | 
ব্যবহৃত ওষধের তালিকা । 
একোনাইট, এমনিয়া, বেলাডনা, ক্লোরিক ইথাঁর, ডিজি- 
টেলিস, হাইডাঞ্জিবাই সাব্ক্লোবাইড, ওপিয়াম, ওপিয়াম এবং 
বেলাডনা, উত্তেজক ওষধ। 
বাহ্যিক প্রয়োগ । 
পিচকারী ( এনিমেটা ), পপিসহ গবমজল স্বেদ, পোল্টিন্‌। 
নৃতন ওষধ। ৃঁ 
কাইরিন্‌ (70০1079 ) ৫৮১৫ গ্রেণ মাত্রা, তরুণ প্রদাহে 
বিশেষ উপকাবী। অস্ত্রাববণ প্রদাহে ৩ গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যেক' 
তিন ঘণ্টান্তর বাবহার্যা। মেডিকাল্‌ জার্াল ১৮৮৪। 
চিকিৎসা বিষয়ক টীকা। 
আঁশ্ত ফলদায়ী ওষধেব মধ্যে ক্যালোমেল এবং ওপিয়ম সর্ব্ব 
প্রধান। উভয় ওষধধই একত্রে বটিকাকারে ২-:৪ ঘণ্টান্তর 
সেবন করা আবশ্টাক | প্রায় সমস্ত ওষধাঁপেক্ষা ওপিয়ম সর্ব্বোৎ* 
কৃষ্ট। ওপিয়ম বাবহারে ঘষে কেবল বেদনা নিবারণ হয় এমত 
নহে, ইহা দ্বারা অস্ত্রের সঙ্কোচন ক্রিয় নিবারিত হইয়া! প্রদাহ এবং 
বেদনার হ্রাস ও রোগের উপনমূ হইয়। থাকে । ওপিয়ম সচরাচর 


ব্াবস্থা-সংগ্রহ ২৮১ 

৯--২ গ্রেণ মাত্রায় ব্যৰহত হয়। প্রথমাঁবস্থায় প্রদাহ নিবারণ অন্ত 
একোনাইট ডিজিটেলিন এবং ভিরাট্রাই ভিরিভি অমেকে ব্যবস্থা 
করেন। 

পাকাশয়ের উত্তেজন! বর্তমান থাকিলে ওপিয়মের আভ্য- 
স্তরিক প্রয্োগের পরিবর্তে গুহাদ্বাবে পিচকারি অথবা মফিয়ার 
ত্বক নিয়ে পিচকারি প্রযোগ করা! কর্তব্য । 

হিমাঙ্গের সামান্ত লক্ষণ দুষ্ট হইবামাত্র উত্তেজক ওষধ সেবন 
আবশ্তক। পাঁকাশয়েব উত্তেজনা থাকিলে উহা! এনিম। অর্থাৎ 
প্রিচকাবী দ্বারা দেওয়া কর্তব্য। 

ছকহ পেরিটোনাইটিদ বোগে অল্প মাত্রাষ কুইনাইন, ইথার, 
এমোনিয়া, মস্ক, ক্যাম্কর, বার্ক এবং টার্পেন্টাইন বিশেষ উপকারী। 

বিবমিষা ও বমন বর্তমান থাকিলে হাইডুসায়েনিক এসিড, 
ডাইলিউট মক্িয়া, ত্রিষেজোট, সৌডাওয়াটার এবং ছুপ্ধ ও ববফ 
দেওয়া কর্তব্য । 

গুরুতর উদবামযে টিং ওপিয়মের পিচকারি অতীব ফলদায়ক'। 

উদ্বাশ্বানের উপসম জন্য টাবপেন্টাইন এবং গব্ম জলের 
স্বেদ, টারপেণ্টাইিন সংযুক্ত ওঁষধেব পিচকাবি এবং দীর্ঘ নল দ্বার! 
এনিমা প্রয্নোগ করা কর্তব্য। অতি কঠিনাবস্থায় ট্রোকার দ্বারা 
উদর প্রাচীৰ বিদ্ধ কবিয়! অরকদ্ধ বাধু বহির্গত করা কর্তবা ॥ 
হিকফ বা হিকা উপস্থিত হইলে অবসাদক ওষধ, রাইয়ের প্র্যার্টার 
এবং ক্লোবোফরম বাম্প গ্রহণ ব্যবহার্যয। 

জল বা! পুয়ঃ সঞ্চয় হইলে প্যারাদিন্টেশিস বা ট্রোকার ও 
ক্যানুলার দার! জল বা পৃ'জ বাহির করা কর্তব্য। 


৮২ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


১। হাইডাঞজিবাই সাব্‌ ক্লোরাইড ১ গ্রেণ। 
পাল্ভ শপিয়াই ঠা ই-১ গ্রেণ। 
এক পুবিয়া, প্রত্যেক পুরিয়া ২৩ ঘণ্টাত্তর সেব্য। 
প্রঃ 
২। মফিয়া ১৮০ &উ গ্রেণ। 
বেদনা নিবাঁবণের জন্য ত্বকনিনে পিচকাবী দাবা! প্রয়োজা। (এ) 
৩। লাঁইকর মঞিযা রঃ .. ২০ মিনিম। 
_ এট্পিযা সাল্ষ »*. ৯ মিনিম। 
ত্বকনিম্নে পিচকারী দ্বারা প্রযোজ্য । (ই) 
৪1 টিং একোনাইট পি ২--৪ মিনিম। 
স্পিবিট ক্লোবফব্ম 4 ১৫২০ মিনিম। 
টিং ডিজিটেলিস তা "৫ মিনিম। 
একোয়। *** *** ১ ওন্স। 
একমাত্রা, জব এবং প্রদাহ নিবাবণেব জন্ প্রত্যেক মাত্রা 
২৩ ঘণ্টান্তব সেবা । (ফ্রেডাবিক, টি, রবার্ট) 
৫1 একষ্টক্ট বেলাডনা  -*, ০ ই গ্রেণ। 


_- ওপিযাই ৪2 ০০১ গ্রেণ। 
একবটাকা, প্রত্যেক বটীকা তিন ঘণ্টাস্তব সেব্য। 
৬। স্পিবিট এমন এবোমেটিক ১৫-:২০ দিনিম। 
--  ইথাবিস *** ১০_২০ মিনিম। 


টিং ডিজিটেলিস ঠ »*৫ মিনিম। 
-_ মাঙ্ক ২৭--৩৭ মিনিম। 
একোয়া ক্যাশ্ফর ৪ ১১ ওন্স। 


একমীত্রা, অবসাদন হইলে প্রত্যেক মাজা ২ ঘণ্টাস্তর সেব্য। 


বযবস্থা-সংগ্রহ। বত 


শ। ক্রিয়েজোট রর ** ১ মিনিম। 
এসিড হাইড্সাঁয়েনিক ডিল ২-৩ মিনিম। 
ম্পিবিট ক্লোবককবম *** ১৫--২০ মিনিম। 
মিউসিলেজ রর ১২ ডীম। 
একো য়! ক্যাম্ফষব রর »০১ ওন্স। 

একমাত্রা। অন্ত্রাববণ প্রদাহে বমন হইলে প্রত্যেক মাত্রা ২৩ 
ঘণ্টাত্তর সেব্য। 


৮। টিং ওপিয়াই হু ই--১ ডঁম। 

মিউসিলেজ 'এমিলাই ... *১ ১ শল। 
মলদ্বাবে পিচকাঁবী দিতে হইবে। 

৯। স্পিরিট এমন এবোমেটিক »* ১৫ মিনিম। 
- ক্লোবফবম রি ** ১৫ মিনিম। 
অযেল এনিসাই **" »* ১ মিনিম। 
টিং কার্ডেমম্‌ কোং ** ০ সই ডাম। 
একোয়া মেস্থপিপ -** ,** ১ উন্স। 


একমাত্র, উদরাখ্ান থাকিলে প্রত্যেক মাত্র! ২1৩ ঘণ্টান্তর 
সেব্য। 


১০। স্পিরিট এমন এরোমেটিক ১৫২০ মিনিম। 


টিং ডিজিটেলিদ.. ..... ... ৫ মিনিম। 
ভাইনম গ্যালিসাই রি ই--১ ডাম। 
টিং কার্ডেমস্‌ কোং "* “* ই ড্রাম। 
একোঁয়া এনিথাঁই টি *১১ ওন্ন। 


একমাত্রা, 'অবসন্ধ বা হিমাঙ্গ অবস্থায় প্রত্যেক মাত্রা ২৩ 
ঘণ্টাত্তর মেব্য। 


হ৮৪ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


১১। মেগ্নেশিয়া সাল্ফ *** » ই ড্রাম? 
সোডি সাল্ফাস নি ***. ই ডাম। 
টিং বেলাডনা টা ».* ১৫ মিনিম। 
একোষ! ্ঃ “১ গুন্দ। 

কোষ্টবদ্ধতায় ব্যবহার্য । 

৯২) টিং ভিরারট্রাই ভিবিভি ... .. ২ মিনিম। 
স্পিরিট ক্লোবকবম ১১১৫ মিনিম। 
লাইকর একোয়া মেস্থপিপ ,.. ১ উন্দ। 


একমাত্রা, বোগের প্রথমা বস্থাপ্স প্রত্যেক মাত্রা ২৩ ঘণ্টাস্তর 
সেব্য। 
1১570315- 
(পাইরোদিন) মুখে জল উঠা । 


ব্যবহৃত ওষধেব তালিকা । 

এসিডম কার্কলিকম, এপিডাম. গ্যালিকাম্‌, এসিড. হাইডু- 
সায়েনিক ডিল্‌, এপি. নাইটিক ডিল্‌, এসিড সাল্ফিউরাস্, 
এলাম্‌, আর্জেশ্টাই নাইট্রাস, আর্জেন্টাই অক্মাইডম্‌, বেঞ্জোইন, 
বিশমথ লাবনাইট্রাস, কার্কো লিগ্নাই, সিবিযাই অক্জেলাস, 
পাল্ভ কাইনে। কোং, লাইকর ফেবিপার নাইটেটিস্‌, লুপুলাই 
একষ্রাক্ট, মেগ্নেশিয়া কার্ধ, নক্মভমিকা, সোঁডি বাইকার্ধ, সোডি 
সাল্ফ কার্বলাস। 

নূতন ওধধ। 

জ্যাঙ্গেনে সিয়াই অক্সাইডম্‌ ( 81200905511 0থাঠাত। ) ৩১৩ 

গ্রেণ মাত্রাঃ মুখে জল উঠ! এবং পাঁকাশয় শুলে উপকারী। 


বাবস্থা-সংগ্রহ। ২৮৫ 


চিকিৎসা বিয়য়ক টাক]। 

এইবোগে ওপিয়মসহ ধারক ওউঁষধ ষেবন অতি প্রয়োজনীয় 
এবং উহা আহাবেব মধ্যবর্তী সময়ে দেওয়া উচিত। অন্ান্ত 
'উষধেব মধ্যে লাইম্‌ ওয়াটার, বিশমথ. জিঙ্ক, ধাতন বা! উদ্ভিজ্ঞ 
ধারক ওষধ সকল যথা, আর্জেণ্টাই নাইট্রাস, আর্জেণ্টাই অক্সাইভ্‌, 
কাইনো, ক্র্যামেবি, লগ উড এবং ট্যানিক এসিড. শরেষ্ট। 

বেদন বর্তমান থাকিলে ধারক ওষধসহ ওপিয়ম বাবহার 
করাই উচিত । যাহাতে পাকাশষে কোনরূপ উত্তেজন! না হয় সে 
বিষযে দৃষ্টি বাখা কর্ভবা। 

পথ্য যত লঘু হয় ততই ভাল। 


১। সোডি বাইকার্ধ এ ২০_-৩* গ্রেণ। 
পবিশ্রুত জল 2 ১১১ ওন্স। 
সিবাপ অব্যান্সাই ০ »,১ ওন্স। 
অধেল এনিসাই ন্‌ »* ১ মিনিম। 

একমাত্রা। প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য । (প্র পিয়রি, ফ্রান্স) 

২। কুইনি সাল্ফ », ২২ গ্রেণ। 
পেপস্িন্‌ ্ *** ১১০ গ্রেণ। 


একক্বাক্ট এবসিস্থি অথবা জেন্শিয়ান যথা প্রয়োজন । 
৪* বটাকা, মুখে জল উঠ, পেট ফাঁপা এবং পাকাশয় শূলে 


আহারের পুর্বে ২ বটীকা সেব্য। (ঞ&) 
৩। সৌডি বাইকার্ক টা ** ১৪ গ্রেণ। 
টিং কলম্থা টি ১, ১ ডাম। 
পরিশ্রুত জল ৫ ** ৩ ওন্দ। 
সিরাপ অর্যান্সীই **. »*: ১ ডাম। 


১ মাত্রা, আহারের পূর্বে সেব্য। (এ) 


৮৬ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


৪1 মেগৃনেশিয়া কার্বধা  *** ৮ ১ গ্রেণ। 
বিশমথ সাব নাইট্রাস .** ৪--৭ গ্রেণ। 
পালভ ওপিবাই রি ,*. ই খ্রেণ। 

একমাত্রা, অস্্ ও অজীর্ণসহ মুখে জল উঠায় আহারের পূর্বে 
মেব্য। (শর) 

£ | এসিড কার্ধলিক ০, »» ১ গ্রেণ। 
এলকোহল তত *** ৯ ডাম। 

আহাবের ৯ ঘণ্টা পূর্বে ১ গুন্দ জলসহ ২৫ দিনিম মাত্রায় 
সেব্য। (ডাঃপড্মোৰ্‌ জোন্স ) 

৬। টি" বেগ্গোইন কোং ৮২ ৮. ১ ড্াম। 
মিউসিলেজ 8 ১৮. ২ ডাম। 
একোম! ১১৮১ উন্স। 

১ মাত্রা, প্রতাহ ছুই মাত্রা সেব্য। (ডাঃ স্তাফি ) 

৭। বিশমথ সাব নাইট্রাস ... ৫--১০ গ্রেণ। 
পাল্ভ কাইনো কোঁং ... *১০ গ্রেণ। 

১ মাতা, প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য। 
(সাব টমাস ওয়াটসন) 

৮। লাইকব ফেবি পাঁবনাইট্েস ১০--১৫ মিনিম। 
সিরাপ অর্যান্সাই  **, ০ ১ ড্রাম । 
একোধা 2১৯ ১০১ ওন্স। 


একমাত্র, প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য। (ডাঃ স্কাফি ) 


ব্যবস্থা-সংগ্রহন। ২৮ 
%0100)6178 
বমন। 
বাবহৃত ওবধেব তালিকা । 
এমিড আবসেনিযোসম্ঃ এসিড. কার্বলিক, এসিড হাইড্রো- 
সায়েনিক ডিল্‌, এসিড টাট্রাবিক, এমোনিযা সাইট্রাস, বিসমথ 
নাবনাইট্রান, ব্রোমাইডন্‌, ক্যালোমেল, সিবিয়াই অক্সেলান্‌, 
ক্লোব্াল, ক্লোবোফবম, সিনাম্ম্‌, ক্রিষেজোট, ইপিকাকুষানা, 
আইয়োভম্‌, নাইট্রাইটু অক এমাইল্‌, নাইট্রোপ্রিসারিন্‌, নঝ্স- 
ভমিকা, সৌড! বাইকার্ব | 
নূতন উষধ 1 
ক্কুলস্‌ (€০০0018১) টিং ১--৫ মিনিম মাত্রা, শিবঃপীড়া সঙ 
বমনে বিশেষ উপকারী । 
নাইট্োগ্রিসাবিন্‌ (19215081706 ) তত গ্রেণ বা এক পাব- 
সেণ্ট সলিউসনেব ১ মিনিম মাত্রা, পাকাশষের উত্তেজন 
জনিত বমনে ও গন্তাবস্থাব বমনে ডাঃ হমফ্রিস অতি সন্তোষ- 
জনক ফল পাইবাছেন। 
্টনসিয়ম বোমাইড (৯60700]7 130101৭9) ৫--১০ গ্রেণ 
মাত।, ডাঃ কবোনিডি হিষ্টিরিযা ও গর্ভাবস্থার বমনে এই ওষধ 
ব্যবস্থা কবেন। 
চিকিৎসা বিষষক টীকা । 
বমনের চিকিৎসার এই ছুইটী উপায় অবলম্বন করা উচিত 
১ম উহ্থাৰ কারণ নির্দেশ কবিয়া তাহা ছুরিভূত কবা ২র বমন 
কেন্দ্রের উত্তেজনার হ্রাস কবা!। দ্বিতীর উপায়ের সহায়তা জন্ঠ 
পিয়ম) মফিয়া, পটাশ ত্রোমাইড, ক্লোরাল হাইডুাস, হাহিড্রো- 


২৮৮ ব্যবস্থা-দংগ্রহ। 


সায়েনিক এশিড ডিল্‌ঃ বেলেডোনা, ষ্টিকৃনিয়া এবং অল্প মাত্রায় 
ইপিকাকুয়ান ব্যবস্থাধ্য। উপরোক্ত ওষধ সমন্তই প্রায় পাকা- 
শয়ের অবসাদক স্তরাং উহারা বমন নিবাবণের বিশেষ 
উপযোগী । 

সমুদ্র যাত্রাকালীন বমনে মস্তকটি দেহের সমান্তরাল ভাবে 
ঈ্অথবা দেহ হইতে একটু নিন্নভাগে বাথাই উচিত 

মস্তিক্ষের পীড়া জনিত বমনে মস্তকে শৈত্য প্রয়োগ ও 
রোৌমাইভ এবং হাইডুসায়েনিক এসিড ডিল সেবন 1বশেষ 
উপকাবী। 

বিষ সেবন জনিত বমনে প্রথমতঃ কোন ক্রমেই বমন বন্ধ 
কর! উচিত নহে। 

মুখগহ্বরের ও অলিজিহ্ৰাব পার্শস্থ প্রদেশের প্রদাহ জণিত 
বমনে ধারক কবল ব! গ্লিসাবিন প্রযোগ করা বর্তব্য | 

পাঁকাশয়েব অজীর্ণ দ্রব্য জনিত বমনে বমন বন্ধ না কবিয়া 
বরং উহার সহায়তা কবাই উচিত। 

অগ্নিমান্দ্য বা অজীর্ণেব বমনে পেপ্সিন এবং তিক্ত বলকাবক 
ওষধ ব্যবহার্য্য। আভ্যস্তবিক অস্তরুতসেচন বা পচন জনিত বমনে 
সাল্ফাঁর এবং ক্রিয়েজোট অতীব ফলদায়ক । 

পাকাশয়েব শ্লেম্মিক ঝিল্িব উত্তেজনা জনিত বমনে বিসমথ, 
ছাইড্রসায়েনিক এসিড ডিল, ওপিযম এবং ববফ অতি উত্তম 
ওষধ। বিলমথের প্রয়োগ কপেব মধ্যে বিসমথ সাব্‌লাইট্রাটস্‌ 
সর্কোৎরৃষ্ট, ইহা ম্যাগৃূনেসা। সোডা, পটাশ বা কার্কোনেট অব 
লাইম সহ বাবহার্ধ্য। 

যক্কতের প্রদাহ জনিত বমনে ওপিয়ম ও হাইডুসায়েনিক 
ধসিড় ডিল্‌ ব্যবস্থা করা উচিত। 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। নি 


পিন্তশীলা জনিত বমনে পূর্ণমাত্রায় ওপিয়ম সেবন বিশেষ 
উপকাবী। 
গর্ভাবস্থার বমনে উপবেব লিখিত ওষধ ব্যতিবেকে সিবিয়াই 
অকৃজেলাস্‌ ব্যবস্থা কবা যাইতে পাবে। 
কখন কখন জবাধুব মুখে কষ্টিক লোসান (১০০ শত ভাগ 
পবিশ্রুত জলে দশ ভাগ ) অথবা কোকেন সলিউসান (১০০ শত 
ভাগে ৪ ভাগ ) প্রয়োগে তত্ক্ষণাৎ বমন নিবাবিত হয। 
১। বিসমুথাই কার্ব ১০ ১০ ১০ গ্রেণ। 
ম্যাগনেশিষা কার্বা ... »* ১০ গ্রেণ। 
একমাত্রা এক পুরিয়া অদ্ধ বোতল সোডা ওযাটাবের সঙ্গে 
দিবসে তিন বাব সেবা । 


২। বিশমথ সাবনাইট্রাস .. ১০২০ গ্রেণ। 
এসিড. হাইড্সায়েনিক্‌ ডিল্‌ ৩ মিনিম। 
মিউসিলেজ ১ **১১ডাম। 
ম্পিবিট ক্লোবকরম *** -* ১০ মিনিম। 
পবিশ্রত জল 552 ১ ওন্ন। 
একমানা, পাকাশয়ের পীডাজনিত বমনে প্রতোক মাত্র! 
তিন ঘণ্টীস্তব সেব্য। (ডাঃ টি, লভাব ব্রণ্টন ) 
৩। লাইকর বিশমথ নং ২১ ড্রাম। 
এসিড. হাইডুসায়েনিক ভিল ... ও মিনিম। 
সিরাপ অরেন্দাই ফ্লোবিস .... ১ ডাম। 
একোয়। ০০ ১১১ ওন্স। 
একমাত্র, দিবসে তিন বার, পাকাশষের পীড়াজনিত বমনে 
উপকাবী। (এ) 


২৫ 


২৯৪ বাবস্থা-সংগ্রহ 


৪। বিশমথ সাব্নাইট্যাস্‌ -** ** ১০ গ্রেণ। 
লাইকর ওপিয়াই সিডেটাইভান্‌ ... ১০ মিনিম। 
মিউসিলেজ ৪ ১. ১ ডম। 
শ্পিরিট ক্লোরফরম **. ... ১০ মিনিম। 
এসিড. হাইডুসাঁষেনিক ডিল্‌ ,.. ২ মিনিম। 
পরিশ্রত জল , ১ ওন্স। 

একমাত্রা, পাকাশয়েব পীড়াজনিত বমনে প্রত্যেক মাত্রা ৩৪ 
ঘণ্টাত্তর সেব্য। (প্র) 

৫। লীইকর বিশমথ *** ... ১ ড্রাম ॥ 
সিরাপ অবেন্নাই ফ্লেোবিস ৮ ১ ডাম। 
একোয়া 5১5 *৮ ১ ওক্স। 

একমাত্রা, দিবসে তিনবার সেব্য। (এ. 

৩। পটাশ ব্রোমাইড রঃ ১, ১০ গ্রেণ। 
এসিড. হাইড্রসাষেনিক ডিল্‌ ... ৩মিনিম। 
একোয়া ১ ১ ওন্স। 

একমাত্রা, ক্বাযবীয় বমনে প্রত্যেক মাত্রা ৩৪ ঘণ্টান্তর সেবা। 
(এ) 

৭। ক্লোরাল হাইড রঃ ১০_-১৫ গ্রেণ। 
স্পিরিট ক্লোবফবম -* ১৭ মিনিম। 
“একোয়া * ১১১ উন্দ। 


একমাত্রা, সমুদ্র যাত্রাকালীন বমনে প্রত্যেক মাত্রা এ৪ ঘণ্টা- 
সব স্বা। 
৮। লাইকর আর্সেনিকেলিস ১৩ মিনিম। 
সিবাঁপ অবেন্সাই ফ্লেোরিস ** ১ ডাম। 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ২৯২ 


পরিশ্রুত জল ৪ ... ১ ওক । 
একমাত্র! মদ্যপারীদিগের বমনে দিবসে তিনমাত্র! সেব্য ॥ 
(ডাঃ রিঙ্গার ) 
৯। ক্রিয়েজোট ** »* ১০ মিনিম। 
টিং জেন্সিয়ানকোং **" »* হই ড্রাম। 
একট্রান্ট অথবা এসেন্স কফি  *** ২৯ ডাম। 
ব্রা চি **১১ তন্ন। 
পরিশ্রত জল হন » ৩৫ ওন্স। 

ঈ ওন্স মাত্রায় যক্ষাকাশের ও গত্ভাবস্থার বমনে ছুগ্ধসহ দিবসে 
ছুই তিনবার সেবা । ( ডাঃ ক্যাটজার, জার্মানি ) 
১০। এসিড কার্বলিক রি ***: ৪৫ গ্রেণ। 

বিসমথ সাবনাইট্রাসা ... ,. ২ ডাম। 
িউসিলেজ একেশিয়। ₹*' .১. ৯. ওক । 
একোয়। মেস্থপিপ | ১০ ৩ খন্স। 

প্রবল পাঁকাশয়েব ও অস্ত্রের পীড়া সমূহের বমনে & শুন্স 
মাত্রায় ২৩।৪ ঘণ্টাস্তর সেব্য। (ডাঃ বার্থলে ) 
১১। এসিড দলফিউবোসম্‌ ..* ১. ৯ ডাম। 

একোয়! ০" **১১ ওন্স। 
একমাত্রা অন্তরুৎসেচন বা পচন জনিত বমনে দিবসে তিনবার 
সেব্য। (ডাঃ ড্রিসডেল ) 
১১। ক্যালমেল *** ১৩--৯ গ্রেণ। 
স্থগার অফ মিক্ক 6 বথ! প্রয়োজন। 


এক পুরিয়া ওলাউঠার বমনে প্রত্যেক পুরিয়৷ এক ঘণ্টাস্তর 
সেবা। € ভাঃ চ্ভাফি ) 


২৯২ ব্যবস্থাসংগ্রহ। 


১৩। ক্লোরফরম ৮ **: ৫ মিনিম। 
পরিশ্রুত জল নর ই--১ উন্স। 
একমাত্র! ছরারোগ্য বমনে প্রত্যেক ৩৪ ঘণ্টাম্তর সেব্য। 

(ডাঃ স্তাফি) 
১৪। ঘিকৃশ্চুবা ক্রিয়েজোট *** ৭১ উন্স। 
টিং একোনাইট রি **. ২ মিনিম। 


গর্ভাবস্থায় এবং হিষ্টিবিয়াব অনবব্ত বমনে প্রত্যেক ৩৪ 
ঘণ্টান্তব সেব্য। 
১৫। সিরিয়াই অক্সেলাপ .. ₹-২ গ্রেণ। 
বিসমথ সাবনাইট্রাস ১.০ ১০ গ্রেণ। 
এক পুবিয়া গর্তাবস্থাব বমনে প্রত্যেক পুবিয়া ৩৪ ঘণ্টান্তর 
সেব্য। 
৯৬। টিং নক্মভমিকা টি . ১০ মিনিম। 
একো! টা ১১১ ওন্ন। 


একমাত্রা যক্াকাশেব বমনে দিবসে তিনবাব সেব্য। 
(ডাঃ ডগ্লাস পাউয়েল ) 


১৭। এসিড হাইড্রক্লোরিক ডিল ১৫ মিনিম। 
একোয়ী ** ১১১১ উন্। 
একমাত্র! গর্তবস্থাৰ বমনে প্রতোক ৩1৪ ঘণ্টাস্তর সেব্য। 

( মেডিক্যাল ত্যান্ুয়েল ) 
১৮। নাইটোগ্লিসাবিন সোলিউসন (১০১ 
শত ভাগে এক ভাগ) *** ১ মিনিম। 


একোয়! ৬৬৩ ৪১০ ই কক | 


বাবস্থা-সংগ্রহ। ২৯৩ 
একমাত্রা সমুদ্র যাত্রীকালীন ও গর্তাবস্থাব বমনে দিবসে তিন- 
বাব সেব্য। 
১৯। ভাইনম ইপিকাক **. **. ৯ মিনিম। 
পরিশ্রুত জল টু ১,১১৯. বরন্ন। 


একমাত্রা, পাকাশষেব্‌ প্রবন প্রদাহে ও গন্তাবস্থাব, মদ্যপায়ী- 
দিগেব এবং অতিশষ ছব্দল অবস্তাব বমনে ২৩1৪ ঘণ্টান্তব সেব্য। 





২৪৪ ব্যবস্থা-সঃগ্রহ। 
1015899363 ০0 0১০ [0110%য 95960 
মূত্র যন্ত্রাদিব পীড়াসমূহ | 
41000800119 
( এলবুমিনিউরিয়। বা! মুত্রদ্ধারা 


এলবুমিন বহির্গমন )। 
ব্যবহৃত ওঁষধেব তালিকা । 


এসিড বেঙ্জোফ্সিক, এসিড গালিক, এসিড ট্যানিক, এশ্টি' 

মনিয়াই এট. পটাশি টার্ট, আর্সেনিক, বেলেডোনা, ক্যান্থাবিস, 

ক্রোব্যাল, ডিজিটেলিস, আর্ট, ফেরি আইওডাই, টিং ফেবি 

পাবক্লোবাইড, পটাশ বাইটার্ট, পটাশ সল্ফ, সোডি কার্ব। 

নৃতন ওষধ। 

ক্যাফিন (0061) ৯-7৫ গ্রেণ মাত্রা, মৃত্রকাবক। 

চিমাফিল। (()050/981%) ডিককৃসন ১--২ ওন্স মৃত্রকাবক, 
পুবাতন এলবুমিনিউরিয়ায ব্যবহত হয। 

ইউক্যালিপটস্‌ গ্লৌোবিউলস্‌ (70021577৮89 010)0103 ) লিকু- 
ইড একষ্রাক্ট ১০ মিনিম মাত্রা, ডাঃ উইলিষাম এগার্সন 
এলবুমিনিউরিয়ায় ১০ মিনিম মাত্রা বাবহাঁব করিয়া সস্তোষ- 
জনক ফল পাইয়াছেন। 

ফক্সিন (70115 0 79380110. 11019০11079) ১ 
গ্রেণ মাত্রা, মিঃ বুচু এলবুমিনিউবিয়ায় ইহা ভূয়সী প্রশংসা 
কবেন। 

জেবৌব্যাণ্ডি (99:04) টিং ৩০ -৬০ মিনিম মাত্রা, সন্তান 
প্রসবের পৰ যে এলবুমিনিউরিয়া হয় তাহাতে উপকারী । 


ব্বস্কা-সংগ্রহ। ২৯৫ 


নাইট্যোগ্লিসারিন (1৮০5০6০09) এক পার্শেন্ট লৌলি- 

উসন্‌ অর্থাৎ ১০০ শত ভাগ জলে একভাগ দ্রব করিয়া! প্রস্তুত 

কবিতে হইবে। মাত্রা ১ মিনিম, পুবাতন এলবুমিনিউরিয়ায় 

অধিক উপকারী । 
পাইলকার্সিন ( 110০0200109 ) ই০--& গ্রেণ মাত্রা, ক্রিয়া! 

জেবোব্যা্ডির মত । 

চিকিতসা! বিষষক টাকা । 

ফলদ বা কান্ননিক এলবুমিনিউবিয়া কুইনাইন অতি উত্তম 
ওউষধ। পখ্যের দোষ বশতঃ বা অজীর্ণতা হেতু মূত্রে এলবুমেন 
দৃষ্ট হইলে পাচক ওঁষধ ও আর্সেনিক অতীব ফলদায়ক । 

টু বা যথার্থ এলবুমিনিউবিধায় মূত্র যন্ত্রের উপবে গবম জলের 
স্বেদ ও শুফ কপিং প্রয়োগ কবা কর্তব্য। আত্যন্তরিক ওঁষধেব 
মধ্যে ডিজিটেলিস সর্বোতকুষ্ট। 

অবিবতকাল রক্ত হইতে এলবুমেন বাভিব হওয়া জন্য 
শরীব্র শীর্ণ ও দর্ধল হইয়! পড়ে, তজ্জন্য লৌহ ঘটিত ওুঁধ 
সেবন বিশেষ প্রযোজনীয়। 


১। টিং ফেরি পাবক্লোবাইড ১০-_-১৫ মিনিম | 
সিবাপ অবেন্দিয়াই ... »* ১ ডাম। 
একোয়া ** *১ ওন্স। 

একমাত্র, দিবসে তিন বাঁব। (ডাঃ এফ, ডি, হাবিলাও হল, লণ্ডন) 

২। টিং ফেরি পারক্লোরাইড »* ১০ মিনিম। 

-__ ডিজিটেলিস ্ঃ »--১০ মিনিম। 
সিরাপ টলু *** *** ১ ড্রাম । 
একোয়া ** “১ ওন্স। 


একমাত্রা, দিবশে তিনবার । 


২৯৬ ব্যবস্থা গ্রহ 


৩। লাইকর আর্সেনিকেলিস ৩--৫ মিনিম। 
পিরাঁপ অরেন্সিয়াই ... ৮. ১ ভাম। 
একোয়। »১১ ১ উন্স। 


একমাত্রা, ফল্স এলবুমিনিউরিয়ায় দিবসে তিনবার সেব্য। 
(ভাঃ লডৰ্‌ ব্রন্টন্) 


৪। টিং নক্স্ভমিকা। রর »* ১৯ মিনিম। 
ইনফিউজন্‌ জেন্সিয়ান কোং ১ উন্স। 
অথবা একোষা ক্লোবফন্দ্মাই ১ ই উন্ন। 


একমাত্রা, মূত্র যন্ত্রেব ক্রিয়া বৈষম্য হেতু এলবূমিনিউবিষায় 


দিবসে তিন বার সেব্য। 
(চার্লশ ই, সাইমন্‌ এম্‌, ডি, ব্যাপ্টিমোৰ্‌) 


৫1 এসিড গ্ালিক *** ৮-৩০ গ্রেণ। 
আর্গট ১ ১৭ গ্রেণ। 
টিং ফেবি পাবঞ্লৌরাইড »**. ৩ মিনিম। 
-- আই ওডাই ত **. শ মিনিম। 
একোধা ৫ ** যথা প্রয়োজন । 
একমাত্রা, দিবসে তিন বাব সেব্য! (ডাঃ সি, পল্‌ প্যারিস) 
৬। এসিড গ্যালিক রর *০* ৯ ড্রাম । 
সাল্ফ ডিল্‌ ঠা *. সডাম। 
টিং নুপুলাই রঃ *** ১ ডাম। 
ইনফিউজন্‌ লুপুলাই ১ ৬ উন্স। 


এক গুঁন্স মাত্রায় দিবসে তিনবার সেবা । 
(ডাঃ উইলিয়ম এটুকিন এম, ডি) ) 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ২৯৭ 


৭। ট্যানিন্‌ ০ ১০২ শ্রেখ। 
ফক্সিন্‌ তত **১ গ্রেণ। 
গ্লিসারিন ট্যাগাকাস্থ *.* ১ যথা প্রয়োজন । 

এক বটাকাঁ, প্রাতে ও রাত্রিতে এক বটীকা মাত্রায় সেব্য। 
(মঃ বুছু, প্যারিস ) 
৮। দোডা ফস্ফোটিস রর -* ২ই ডাম। 
_ ক্লোবাইড ০? ১১ হস ড্রাম । 
--. আইওডাইড ,.. ০, ২ই ডবাম। 
_ ব্রোমাইড ্ঃ *** ১ ডাম। 
একোয়া না ০ ১৭ ওন্ন। 


ই ওক্স মাত্রায় দুপ্ধসহ দিবসে চারিবাৰ সেব্য। 
(মেডিক্যাল প্রেস এবং সার্কিউলার ) 


৯। টিং কাস্থারিস »১ ১ মিনিমা 
-- ডিজিটেলিস তত *.. ৫ মিনিম। 
ক্যাম্ষর ওয়াটর *** ১, ১ শন্স। 
একমাত্রা, পুবাতন এলবুমিনিউরিয়ায় দিবসে তিনবার সেব্য। 
(মেডিক্যাল এন্ুয়েল ) 
১০। এসিড বেঞ্জোত়িক ১৫--৩০ গ্রেণ। 
শর্করা নি ৮ ৩ ওন্স। 
পরিশ্রুত জল ্ »* ২ পাইন্ট। 
পানীয়রূপে ব্যবহার্ধ্য অর্থাৎ পিপাসা হইলে অল্প অল্প করিয়া 
পান করিতে হইবে । (ডাঃ রু, প্যারিস) 
১১।  এমন্‌ ক্লোরাইড্‌ % ০ ১০ গ্রেণ। 


টিং ফেরি পারক্লোরাইড .. ১০--১৫ মিনিম॥ 


২৯৮ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


একোয়া রন *১ ২ ওক্স। 
একমাত্রা, দিবমে তিনবার সেব্য । (ডাঃ জর্জ জনসন্‌) 
৯২। ফেরি এট এমোনি সাইট্রা্ --. ১ ডাম। 
সিরাপ সিম্প্েক্স ্ ** ই উন্স। 
একোয়া ,. ৫ই উন্স। 
এক গুন্স মাত্রায় দিবসে তিনবার সেব্য। (ভাঃ সি' লিক্ম ) 
১৩। পটাস আইওডাইড তি ৪ন। 
টিং ডিজিটেলিস ৪৪ ** ৫ মিনিম। 
সিরাপ এল্থি লি .-. ১ ড্রাম । 
ইনফিউজন বু ৮. ১আন্দ। 


একমাত্রা, দিবসে তিনবাব সেব্য। 


4000 731001765 10190289, 
একিউট ব্রাইটস্‌ ডিজিজ । 


প্রবল ত্রাইটস্‌ পীড়া । 
ব্যবহৃত ওঁধধের তালিকা । 
এসিডাম্‌ নাইটি,কাম্‌, এদিডাম্‌ ফশ্ফরিকাম্‌, বেলাডনা, 
ক্যান্থারাইডিন্‌, কল্চিকাম্‌, ডিজিটেলিস, আঁ্গট, ইউনিমিন্‌, 
ফেরি পাঁরক্লোরাইড, টিং, হাইডার্জাইবাই পাঁবক্লোরাইড, লাইকর 
আর্দেনিকেলিস্‌, মিয়া, ওপিযাম্‌, স্বোপেবিয়াই। 


নৃতন ওষধ ( 
কন্তেলেরিয়া মেজলিম্‌ (090211210 11510115 ) টিং ৫--৩০ 
মিনিম মাত্রা, মূত্রকারক। 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ২৯৯ 


হাইডাষ্টিস (00 0:28005 ) ১৭-৩০ মিনিম মাত্রা, বুজকারক । 

জেবর্যান্ডি (9 ৪9০12201 ) টিং ৩০--৬০ মিনিম মাত্রা, ব্রাইটস্‌ 
পীড়াব শোথে ব্যবহার্য্য। 

পাইলকার্পিন (71100711709 ) ইহ-_-ই গ্রেণ মাত্রা, মুত্রকারক । 

নাইট্রগ্লিপারিন (10০8150৩15৩) ইন গ্রেণ অথবা (১ 
পারসেন্ট সলুশনের ) ১ মিনিম মাত্রা । ডাঃ মেয়ো রবসন্‌ ইহা 
বাবহাবে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন । 

সেংডিঘ্বাম্‌ ট্যানেট (২০৭1০ [20776 ) ১০২০ গ্রেণ মাত্রা । 


চিকিৎসা বিষষক টীকা! । 


প্রবল ব্রাইট্‌স্‌ পীভার চিকিৎসায় যাহাতে (১) প্রদাহের 
স্বাদ এবং (২) মৃত্রধস্ত্র হইতে প্রদাহ জনিত পদার্থ বহির্গত হয় 
তৎপাক্ষ যত্রবান হওয়। উচিত। 

প্রথম উদ্দেশ্ত সাধন জন্য জালৌক দ্বার! বক্ত মোক্ষন, শুদ্ধ 
কপিং, গরমজলেব স্বেদ, পোল্টিস্‌, টিং আহওডিন্‌ প্রয়োগ, 
ক্রোটন অয়েল মর্দন ইত্যাদি উপায় অবলম্বন কব কর্তৃব্য। 

প্রদাহ জনিত পদার্থ দূবীকরণ জন্ মৃত্রকারক ওষধই আমা- 
দের প্রধান উপায়। মুত্রকারক ওষধের মধ্যে ডিজ্িটেলিস সর্ব 
প্রধান। ইহার তিন প্রকার প্রয়োগরূপ বথা_ টিং ডিজিটেলিস্‌ 
৫--৩০ মিনিম মাত্রায়, গাল্ভ ডিজিটেলিস ১--২ গ্রেণ মাত্রায়, 
এবং ইন্ফিউশন্‌ ডিজিটেলিস ১--৪ ড্রাম মাত্রায় সচরাচর 
ধ্যবহাত হয়। 

টিং ডিজিটেলিস্‌ বা ইন্ফিউশন্‌ ডিজিটেলিস সহ পটাশ সাই- 
টাস, শ্পিরিট ইথার নাইটিক এবং টিং ফেরি পারক্লোরাইড্‌ 
র্যবহার কর! উচিত । 


৩০৬ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


কখন কখন ক্যাফিন এবং স্টৌফ্যাস্থাস ব্যবহারে ডিজিটেলিস্‌ 
অপেক্ষা অধিক ফল পাওয়া যায়) 

মূত্রকারক ওঁধধ দ্বাবা কোন উপকার না হইলে বিবেচক 
গুঁষধধ যথা -পাল্ভ জ্যালাপ কোং (২০--৬* গ্রেণ মাত্রায়) 
বা ইলেটেবিয়াম্‌ (ই০--ই গ্রেণ মাত্রায় ) এবং ঘন্্ম কারক ওষধ 
যথা--লাইকর এমনি এসিটেটিস, ভাইনম্‌ এ্টিমনি, পাইল- 
কার্পিন, উষ্ণবাযূ বা উষ্ণ বাস্পন্েদ র্যবৃহারে ফল দর্শে। 


পীড়িত অবস্থায় যাহাতে ত্বকেব ক্রিয়া বুদ্ধি হয এবং কোষ্ট 
বদ্ধতা। না জন্মে তদ্দিষষে দৃষ্টি বাখা উচিত। 

শোথ হইলে এসিড টার্টাবেট অব পটাশ, অয়েল জুনিপাঁর 
এবং ডিককশন স্কো্পেরিয়াই সেবনে উপকার দৃষ্ট হয়। 

এল্বিউমেন্‌ বহির্ণমনেব ভাস জন্য গ্যালিক এসিড, আর্গ, 
হাইড্ক্লোবেট অব্‌ বোসানিলিন এবং বেলাডনা ফলগ্রদ। 

পাঁকাশষের শ্ৈষ্মিক বিল্লির প্রদাহ বর্তমান থাকিলে বিশমথ, 
সোডা এবং কুবার্ব্ ব্যবহার্ষ্য । 

বমন হইতে থাকিলে পাকাঁশষের উপর মাষ্টার্ড প্ল্যাষ্টাব 
প্রয়োগ এবং অন্প মাত্রায় হাইড্রসায়েনিক এসিড ডিল্‌ সেবন 
ফলদায়ক। 


উদবাময় হইলে প্রথমতঃ বন্ধকরা উচিত নহে কিন্তু উহা 
স্থায়ী হইলে ধারক ওঁষধ ব্যবহার কব কর্তব্য। 

অন্ত্রাবর্ণ প্রদাহ বর্তমান থাকিলে ওপিয়াম এবং গবম জলের 
ম্বেট বিশেষ উপকাবী। 

বক্তত্রাব নিবারণ জন্য ফেরি পারনাইট্টিস্‌, আর্গট, আর্গটিন, 
গ্যালিক এসিড. বা 'এসিটেট অব্‌ লেড, ব্যবস্থা করা উচিত। 


ব্যবস্থাসংগ্রহ। ৩০১ 


কিন্তু অনেক সময় আর্গটিন ত্বকনিক্নে প্রয়োগ করিলে সন্তোষ 
জনক ফল পাওয়া যায়। 

হৃদপিণ্ডের অবসাদন জন্য কথন কখন নাইটে অব. এমিল 
এবং নাইটুগ্লিসারিন্‌ ব্যবহাব হয। 

শিরঃপীড়া নিবাবণ জন্য কুইনাইন, লৌহ ঘটিত ওষধ এবং 
শৈত্য প্রযোগ বিশেষ উপকাবী। 

ইউবিমিরা হইলে মুত্রবান্ত্রোপবি শুষ্ক কপিং প্রয়োগ, উষ্ণবাধু 
স্বেদ এবং বিবেচক উষধ বাবহার্ধ্য। কেহ কেহ পাইলকার্পিন 
ত্বক নিক্নে পিচকাবী দ্বাবা প্রযোগ কবেন। 

কন্ভাল্সন্‌ ব৷ আক্ষেপ হইলে পটাশ অথবা সোডা ব্রোমাইভ 
বিশেষ প্রধোজনীয। 

চক্ষু আক্রান্ত হইলে পটাশ আইওডাইড একটী উত্তম 
ওষধ। 


১। টিং ডিজিটেলিস * ই গুষ্প। 
-_ সিল! রঃ ১২ শন্দ। 
স্পিবিট ইথাব নাইটি.ক ২ ২ ওন্স। 


১ গন্ন জল সহ ১ ড্রাম মাত্রায় ৩৪ ঘণ্টান্তব সেব্য। 
(ডাঃ হেনবি, বি, মিলা ) 


২। পটাশ সাইটাস রে ,... ১ ডাম।, 
লাইকর এমনি এসিচটটিস ১১১ ১২ ওন্দ। 
স্পিরিট এমনি এবোমেটিক ২ ডাম। 

- ইথার নাইটি.ক ১. ৩ ডাম। 
একোৌয়া ১০ সমষ্টি ৬ ওন্স। 


১ উন্স মাত্রায় প্রত্যহ তিন ঘণ্টাস্তর সেব্য। (ভাঁঃ টা 
৬ 


গহ ব্যবস্থাসংগ্রহ। 


৩। স্পিরিট ইথার নাইটিক ২৩ ডাঁম ] 
পটাশ এসিটাস *০* 5 ডমি। 
ইন্ফিউশন্‌ ডিছিটেলিষ ১১৯ ৭৮» ১ই ওন্ম। 


২ ড্রাম মাত্রায় প্রত্যেক ৪৬ ঘণ্টান্তব সেব্য। 
( প্রঃ টি, গ্রেঞজার ইয়ার্ট) 


৪। ম্পিরিট ইথাব নাইটি.ক ২--৩ ডাম। 
টিং ফেবি পাবক্লোবাইড্‌ ***. ৯ ডুীম 
__ ডিজিটেলিস ই--১ ভাঁম। 
একোয়! বৰ ১ ৬ উন্দ। 
১ গুন্স মাত্রায প্রত্যেক ৪ ঘণ্টান্তব সেব্য। (উই) 
৫। পাল্ভ জ্যালাপ কোঁং *** ৪০-_-৬০ গ্রেণ। 
এক পুরিযা রাত্রিতে শয়নকালে সেব্য। 
অথব। ইলেটিবিয়ামা ... ২জ-্পই গ্রেণ। 
একমাত্র রাত্রিতে শয়নকালে সেব্য। 
৬। স্পিরিট জুনিপাব ১১ ২ ডাম। 
পাশ টাটাস্‌ এসিডা *** ২৮ ৪ ডাঁম। 
ডিককৃশন্‌ স্কৌপেবিয়াই **, ১০১ ৬ ওন্স। 
১ ওন্স মাত্রায় প্রত্যহ ৩৪ বাব সেব্য। মুত্রকারক এবং 
মুদ্ু'বিবেচনেব জন্ঠ বিশেষ উপযোগী । (ডাঃ ট্যানার ) 
কোষ্টবদ্ধতা নিবারণ জন্য 
৭। মেগ্নেশিয়। সাল্ফা .* ১. ১৯ তন্স। 
- কার্বা ** ৮, ২ ডাম। 
একোয়া মেস্থপিপ্‌ তত ১,১৮৪ ওদ্দ। 


সন্ন মাত্রায় পরাতে এবং সন্ধ্যাকালে সেব্য। (থর) 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ৬০৩ 


৮) পাল্ভ জ্যালাপ কোং "*, ৩০৮৬৯ গ্রেণ। 
নিবাপ সেন! টু ১০. ১ ডাম। 
একোয়। ক্যান্ষব ১১ ওন্ন। 

একমাত্র, গ্রাতঃকালে সেব্য। (পল) 

৯। লাইকর এমনি এসিটেটিস *. ৯ ড্াম। 
স্পিরিট ইথাব নাইটি,ক .... ৪ ডাম। 
ইলেটিরিয়াম রি ১... ১ গ্রেণ। 
সিবাপ জিঞ্রাব রঃ ৩ ডাম। 


দাস্ত না হওযা পধ্যন্ত ২ ডাম মাত্রায় প্রত্যেক ২৩ ঘণ্টাস্তর 
সেব্য। 
জল সঞ্চিত হইলে। 


১০। পাল্ভ সিলি * ৬ গ্রেণ। 
-. ডিজিটেলিস -** ৬--১২ গ্রেণ। 
পিল হাইডার্জাইবাই ০০ ৩০ গ্রেণ। 
১২ বটীকা, প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে ২ বটাকা! সেব্য। 
(ডাঃ ট্যানার ) 
১১।  পটাশ এসিটাস ১ ডাম। 
সিবাপ সিলি *- .... ৬ ড্রাম। 
স্পিরিট ইথাব নাইট্ট,ক ... ৩ ডাঁম। 
টিং ডিজিটেলিস্‌ 5৮৪ »,* ৩০ মিনিম। 
ডিককৃশন্‌ স্কোপেরিয়াই ... , ৬ ওন্স। 
১ উম্ম মাত্রায় প্রত্যেক ৩৪ ঘণ্টান্তর সেব্য। (8) 
১২। লাইকর এমনি এসিটেটিস্‌ **: ১ উন্স। 


পটাশ এসিটান্‌ ** ১ ভূমি। 


৩০৪ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


টিং সিলি ঘি ১০৮২ ডঁম 1 
টিং ডিজিটেলিস এ ই ডাম। 
ডিককৃশন্‌ স্কোপেরিয়াই .-. রি ৬ ওক্স 
১ গুন্স মাত্রা, প্রত্যেক ৪া৬া৮ ঘন্টাত্তব সেব্য। 
১৩। ইলেটিরিষাই ১১১. গ্রেণ। 
পাল্ভ ডিজিটেলিস ২-5 গ্রেণ। 
একস্্াক্ট জেন্শিষান ১৮১১২ গ্রেণ। 


৪ বটাকা, প্রতাহ বাত্রিতে ১ বটাকা সেব্য। (ডাঃ ট্যানাব ) 
১৪। সাইট্টে অব্‌ ক্যাফিনেব গ্র্যানিউলাঁৰ 


এফাডেসেন্ট ট ১ ড্রাম । 
টিং স্টোফ্যান্থাসূ তত ৩--৫ মিনিম। 
একোর়া না ১১১১ ওন্স। 


একমাত্র, প্রত্যহ ৩৪ মাত্রা! সেব্য। 
এল্বিউমেন হ্রাম জন্য । 


১%। টিং ফেবি পাব্ক্লোবাইড্‌ *০৮০ মিনিম । 
ইন্ফিউশন্‌ ডিজিটেলিস .. ১১. ২ ওুন্। 
একোধ! ক্যাম্ফব -.. সমষ্টি ৮ গুন্স। 

১ উম্ম মাত্রাষ প্রত্যহ ৩৪ বাব সেব্য। মূত্র যন্ত্র সম্বন্ধীষ 
শোথে ব্যবহার্য । (ডাঃ উনার ) 
১৬। টিং ফেবিপাবক্লোবাইড . ১ই_২ ডাম। 

স্পিবিট ক্লোবকবম -** ১১১. ৩ ড্রাম। 
গ্রিসাবিন ১ গুঁন্স। 
একোষা ০০, সমষ্টি ৮ ওন্স। 


১ উন্ন মাত্রায় প্রত্যহ তিন বাব সেব্য। 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ৩০৫ 


১৭। ক্রিওলিন দু ১০ ৬ ডাম। 
গ্লিসারিন ১০ ৬ ড্রাম । 
একোয়া অবন্সোই হি ১০ ৬ ওন্স। 
মিউসিলেজ ট্াগাকান্থ :' ৬ ডাম। 


এক ড্রাম মাত্রায় প্রতাহ ৩৪ বাণ সেব্য। রা রা এইচ, উডস 


বমন নিবারণ জন্য । 

১৮। এসিড হাইড্রসাষেনিক ডিল. ১৫--২৭ গিনিম | 
ম্পিবিট ক্লোবকবম *** ১২ ডাম। 
একোযা - ১১ ৬ উন্স। 

১ গুন্দ মাত্রায় প্রত্যেক ২।৩ ঘণ্টান্তব সেব্য। 





€01)701010 137101)65 1)1999/80, 
(ক্রনিক ত্রাইটস্‌ ডিজিজ)। 
পুরাতন ব্রাইটস্‌ পীঁড়া। 


ব্যবহৃত ওষধেব তালিক1। 

এসিড বেঞ্রোইক, একোনাইট, আর্সেনিক, ক্যানাবিশ 
ইপ্ডিকা, ডিজিটেলিস, ইলেটিবিধাম, ফেরি পারক্লোরাইড. টিং, 
গ্রালিক এসিড, গোয়েকাম, ইপিকাক, পটাশ আইওডাইভ, 
স্কোপেবিয়াই । 

নূতন ওষধ। 

অরাই ক্লোবাইভ্‌ (40717 011904৩) শুঁ--ইত গ্রেণ মাত্রা, 

দানাময় এবং হ্ত্রবৎ মৃত্রবন্্ে ব্যবহার্য্য। 
ক্যাফিন (09106 ) ৯৫ গ্রেণ মাত্রা, মূত্রকারক। 


৩৪৬ ব্যবস্থা-সংগ্রহ | 


চিমাফাইলা (00170900118) ডিককৃশন্‌ ১২ ওুন্ম মাত্রা, 
মুত্রকারক ৷ 
জেবরাপ্ডি ( 20০97800) ) টিং ৩০--৬০ মিনিম মাত্রা, ঘর 
কারক । 
পাইলকাপিন নাইট্রাস অথবা হাইড্ক্লোবাস্‌ (7011০020009 
[1909 ) ঈত--ই গ্রেণ মাত্রা, ঘর্মকারক। 
ষ্টোফ্যান্থাস (96:0777000)08 ) টিং ২১ মিনিম মাত্রা, 
মুত্রকাবক । 
চিকিৎসা বিষযক টাকা। 
এই রোগে অতিবিক্ত মদ্যপান নিষিদ্ধ। গাত্র কখন অনাবৃত 
বাথা উচিত নহে। সর্বদাই ফ্ল্যানেলের পিবান ইত্যাদি দ্বাব। 
আবুত বাখা কর্তব্য । 
যাহাতে ত্বকের ক্রিয়া বুদ্ধি হয় এরূপ উপায় অবলম্বন কৰ। 
বিধেষ যথা-_-উষ্ণ জলে স্নান, গাত্র মার্জন, উষ্ণবাধু সেবন, 
টার্কিশ বাথ এবং যথাসাধ্য শারীবিক পবিশ্রম। 
সহজে পবিপাক হয এপ পথা আহাব এবং অধিক পরি- 
মাণে ছুপ্ধ পান কব! উচিত। সর্বদা কোষ্ট পবিষ্ষাব রাখ! 
কর্তব্য। কোষ্ট বন্ধতার জন্য জ্যালাপ, এসিড্‌ টার্টাবেট অব. 
পটাশ, ইলেটিবিষাঁম এবং লাবনিক বিবেচক বিশেষ উপকারী । 
দৈহিক ও রক্তেব অবস্থা! উন্নতির জন্ টিং ফেরি পাবক্লোরাইড্‌, 
ফেরি কার্ব সেকারেটা, ফেবি বিডাক্টাই, ফেরি এটু এমনি 
সাইট্াস, সিরাপ ফেবি আইওডাইভ. এবং ফেরি এটু কুইনি 
সাইট্রাস বিশেষ উপগোগী। 
ডুপ্সি বা শোথ নিবারণ জন্য মৃত্রকারক ওষধ পটাশ এসি- 
টাদ, পটাঁশ বাইটাট্রাস, পটাশ নাইট্রাস, সিলি, জুনিপার, 


বাৰস্থা-সংগ্রহ ৩৭ 


স্কৌপেরিয়াই অতীব ফলদায়ক। কিন্তু হৃদপিণ্ডের শৌথে ডিজি- 
টেলিস এবং ক্যাফিন উপরোক্ত গুঁষধ অপেক্ষা উপকারী । 

ঘর বৃদ্ধি করিয়া শোথ নিবারণের জন্য কখন কখন জেবরাগ্ডি 
এবং ত্বক নিষ্ে পাইলকার্পিনেব পিচকারী ব্যবন্ৃত হয়। 

সিবোটিক বা দানাময় মৃত্রধস্ত্রেরে অবস্থায় আর্সেনিক এবং 
পটাশ আইওডাইড ব্যবহাবে উপকাবীতা দুষ্ট হয়। 

ওয়াক্সি বা মোমেব ন্যায় মৃত্রযন্ত্রের অবস্থায় টিং ফেরি পার- 
ক্লোরাইভ, আয়বণ, নক্সভমিক। এবং কুইনাইন প্রয়োজনীয়। 


১। লাইকখ এমনি এসিটেটিস ৩ ডাম। 
স্পিবিট ইথাব নাইটিক .. ২০ মিনিম। 
সিবাপ টলু রঃ ,. ২৪ মিনিম। 
টিং ডিজিটেলিস ঠ ১*. ৩ মিনিম। 
একোধযা ক্যাম্ষৰ **১ ওন্দ। 

একমাত্র, প্রত্যহ তিনমাত্রা সেব্য । এবং 
ডোভার্স পাউডার.  "* ... ৩ গ্রেণ। 
পটাশ নাইট্রাস ৬ ৮০৫ গ্রেণ। 


এক পুবিয়া, বাত্রিতে শযনকালে সেব্য। 
(জে, এম, ডেকষ্টা এম, ডি, ফিলাডেল্ফিয়া ) 


লাইকব এমনি এসিটেটিস ১০ ২ ড্রাম । 
পটীশ আইওডাইডভ ** ১০৫ গ্রেণ। 
সিরাপ সিলি তত" ১ ডাম। 
টিংডিজিটেলিস রঃ -*. ৫ মিনিম। 
একোয়া ১ ওক । 


একমাত্র, প্রত্যহ ৩৪ মাত্রা সেব্য। (ডাঃ পি রর 


৩০৮ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 
৩। পটাশ আইওডাইড **৫ গ্রেণ। 
সৌডি ফক্ষাঁস ,. ১০ গ্রেণ। 
-- ক্লৌবাইড, , ১০ গ্রেণ। 
একোয়া * ১২ গুন্ন। 
একমাত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্রা সেবা । ( সিমোলা ) 
৪। টিং ফেবি পাবক্লোবাইড * ১ মিনিন। 
_- নক্সভমি কা *** ১০ মিনিম! 
ম্পিরিট ইথাব নাইটি,ক ই_-১ ডাম। 
একোয়া ই ১ উন্স। 
একমাত্রা, প্রতাহ তিনমাত্রা সেব্য। 
€ | স্পিবিট ক্লোবফবম ১ ডাম। 
পটাশ আইওডাইড  *»* ১ ৩০ গ্রেণ। 
ইন্ফিউশন্‌ সিষ্কোন ফ্রেবা ৬ ন্স। 
১ ন্দ মাত্রায় পতাহ তিন মাত্র সেব্য। (ডাঃ ট্যানাব) 
৬। দিবাপ ফেব আইওডহিড ৪ ডাম। 
মিউসিলেজ ট্যাগাকান্থ ১ উন্দ। 
কড্লিভাব অধেল »৪ই ওন্ন। 
আহীবান্তে দুগ্ধদহ ২-_৪ ডাঁম মাত্রা সেব্য। (প) 
৭। টিং ডিজিটেলিস , ১০ মিনিম। 
সলিউশন নাইটুগ্রিসাঁবিন ১ মিনিম। 
একোয়া ক্লৌবফবম ₹*** ** ৪ ড্রাম। 


একমাত্রা, পুরাতন ব্রাইট্স্‌ পীভায় হৃদপিণ্ড অবসন্ন হইলে 
প্রত্যহ তিনমাত্রা সেব্য। ( মেডিক্যাল এনিয়্যাল ) 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 

৮। পটাশ এসিটাস ... ১০ গ্রেণ। 
ম্পিবিট ক্লোরফবমা ... ..১ ২০ মিনিম। 
সিবাপ সিলি ০০০ ***. ১ ডাম। 
টিং স্োফ্যান্থাম রঃ ২৫ মিনিম। 
ডিককৃশন্‌ স্কোপেবিবাই ১, ১৩ন্স। 


একমাত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্রা সেবা । 
(ডাঃ এইচ, বি, মিলার্ড) 


৯। স্পিবিট ইথাব নাইটিক ২০-_৩০ মিনিয। 
ডিকক্শন স্কোপেবিযাই ০০১ ওষ্স। 
একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা ৩৪ ঘণ্টান্তব সেব্য। 
(ডাঃ বা্লো) 
১০। পাল্ভ ডিজিটেলিস ... ১২ গ্রেণ?। 
পটাশ বাহট।ট রি ১-২ ডাম। 
এক পুবিষা, প্রত্যহ তিন পুবিষা সেব্য। (ডাঃ বাইট ) 
১১। ইলেটিবিমাম কঃ ১১১১ গ্রেণ। 
পাল্ভ ক্যাপ্সিসাই ৯ গ্রেণ। 
হাঁইডার্জাইবাই সাব্ক্লোবাইড্‌. *** ১২ গ্রেণ। 
এক্স্াক্ট হাযোপাধেমাস ৯৮ গ্রেণ। 


১২ বটীকা, বাত্রিতে শয়নকালে ২ বটাকা সেব্য। 
(প্রঃ নিমায়ার ) 


১ ডাম। 
৮ গ্রেণ। 


১২। পটাশ বাইটাট 
পাল্ভ জ্যালাস 


এক পুবিয়' রাতিতে শয়নকালে সেব্য। 
(ডাঃ এম, এন; ব্যাস্কেল্‌) 


৩১৩ ব্যবস্থাসংগ্রহ। 


৯৩। পাল্ত সিলি প *** ১২ গ্রেণ। 
-- ডিজিটেলিসা .*, ১০৯২ গ্রেণ। 
_ স্বাামনি *** ১২ গ্রেণ। 
১২ বটাকা, প্রত্যহ ৩৪ বটাকা সেব্য। (ডাঃ ট্যানীব) 
১৪) হাঁইডর্জাইবাই পাবক্রোৌবাইড  *** হষ্ট গ্রেণ , 
পাল্ভ ডিজিটেলিসা - *+--৯-শ্রেগ। 
কুইনি সাল্ফ তত ০১ গ্রেণ। 
এক পুবযা, প্রত্যহ তিন পুবিধা সেব্য। 
১৫। পাইলকার্পিন মিউরাঁস ১... ১. গ্রেণ। 
দুগ্ধ শর্কব| কত », ১০ গ্রেণ। 


১০ পুবিষা, ইউবিমিক কোঁমাব জন্য বিপদাশঙ্কা হইলে প্রত্যহ 
তিন পুরিয়া সেবা । 
(ডাঃ এম, এন, ব্যাস্কেল আমেবিকা ) 


১৬। ফেরি সাল্ফ রর ১১০ ৬৫ গ্রেণ। 
সোডি বাই কার্ক তত ৬৫ গ্রেণ। 
এক্ষ্টাক্ট ট্যাবাক্সিপাই . ,* যথা প্রয়োজন । 


৬* বটাকা, ২ বটীকা! প্ররতে এবং ২ বটাকা সন্ধ্যাকালে সেব্য। 
( এলস্রেভ্‌, এল, লুমিস্‌ এম, ডি, নিউইয়র্ক) 


১৭। ফেবি এট্‌ এমনি সাইট্রাস ৫--১০ গ্রেণ। 
ভাইনম্‌ পেপ্মিন . ১ ড্রাম। 
একোগা ০ সমষ্টি ২ ওদ্স। 


একমাত্রা। মাহাবাস্তে প্রত্যহ ছুই মাত্রা সেব্য । 
(প্রঃ গ্রেঙ্জাব ইস্ট) 


বর্টস্থা-সংগ্রহ ৷ ৩১৯ 





১৮। ফেরি এট্‌ ঝুঁইনি সাঁইটান ৫ গ্রেণ। 
টিংডিজিটেটিলস.. ** ৮০৫ মিনিম। 
ম্পিবিট ক্লোিবকিবমা *** ১০২০ মিনিম। 
ইন্ফিউশন [কলম্বা *** ** ১ উন্ন। 

একমাত্র, প্রত্ত্যহ তিন মাত্রা! সেব্য। (8) 
00য10718, 


( কাইলিউরিয়া ) কাইলস ইউরিন। 
ব্যবহৃত ওঁধধেব তালিক।। 


এসিড বেঞ্জোইক, এসিড, গ্যালিক, ফেবি পারক্লোবাইভ্‌ টিং, 

পটাশ আইওড়াইড.। 
নূতন ওঁষধ। 

ব্িজোফোবা রেসিমোসা! বা ম্যান্খোভ (18005001007 799 

[103 ) ডিকক্শন ১২ উন্স মাত্রা। 
নিগেলা স্তাটাইভা ( 18০] ৪০৯০) ডিককৃশন্‌ ১--২ ওক 

মাত্রা । 

গিকিৎসা বিষয়ক টাকা । 

কোন ওউষধে এইরোগ একেবারে আবোগ্য হইয়াছে এরূপ 
দেখা বায় নাই। ভবে কোন কোন গুঁধধে রোগেব উপশম 
হইয়াছে মাত্র । 

আত্যন্তবিক ওর্ধর মধ্যে এসিড. গ্যালিক ১০১৫ গ্রেণ মাত্রায় 
টিং কেরি পারফ্রো়াইড, ১০১৫ মিনিম মাত্রায় এবং পটাশ 
আইওডাইড ৫ র্‌ মাত্রায় সেবনে অনেক সময় উপকার দৃ্ 
কুইয়াছে। 


৩১২ ব্যবস্থাসংগ্রহ। 


গায়েন! প্রদেশে ম্যান্গ্রোভের ডিককৃশন্‌ এইরোগেব জন্য 
ব্যবন্ৃত হয়। ভাবতবর্ষে অনেকে নিগেল! সাটাইভ। ব্যবহাৰ 
করিয়া থাকেন। 

কখন বেঞ্জোইক এসিড গ্লিসাবিন সহ; ব্যবহাবে উপকাব 
দশিষাছে । 


৯। এসিড গালিক ৫ ১০--২০ গ্রেণ। 
-- সালফ এবোমেটিক রে ১৫ নিনিম। 
মিউদিলেজ রঃ .... ১ ড্রাম। 
একো য়া ».১৮ ১ উন্স। 


একমাত্রা, প্রত্যহ ৩।৪ মাতা সেব্য। 


২। টিং ফেবি পাবক্লোবাইভ ১০--১৫ মিনিম 
সিবাপ অবেন্সাই 8 ,... ১ ড্রাম) 
একোষা ১০১ ওক্স। 

একমাত্রা, প্রত্যেক মাজা ৪৬ ঘণ্টান্তর্‌ সেব্য। 

৩। পটাশ আইওডাইভ ,., ,.. ২০৭ গ্রেণ। 
সিবাপ এল্থি - ,.*. ১ ডাঁম। 
একোয়া রর ১০১ তন্স। 


একমাত্রা, প্রতাহ তিনমাত্রা সেব্য । 


৪1 এসিড. বেঞ্জাইক তত ».€ গ্রেণ! 
ঘিসাবিন ০ ফা প্রয়োজন । 
এক বটাকা, প্রত্যহ তিন বটাকা সেবা। 
(ভাঃ লুল এবং ম্যান্সন্‌) 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ৩১৩ 
7)1909699 11081101059, 7১0] 9719, 7১017011919. 
(ডায়বিটিস ইন্মিপিডান, পলি ইউরিয়া, 
পলিডিপ্সিয়। ) বহুমুত্র । 


ব্যবহৃত ওধধের তালিকা! । 

এট্রোপিয়া, বেলাডনা, ক্রিযেজোট, আর্ট, গ্যালিক এসিড, 

নাইটি,ক এমিড্‌, ওপিয়াম, ভেলেবিষান | 
| নৃতন উষধ। 

এস্টিপাইবিন ( 4৮706070710 ) ৪--৩০ গ্রেণ মাত্র।। 
অরাই ক্লোরাইভম্‌ (4০০ 01010750510) তই--5ই গ্রেণ মাজ। 
বস এরোমেটিকা (13003 40102602 ) লিকুইড, এক্ষ্রাক্ট 

ই--১ ড্রাম মাত্রা শববৎ সহ প্রত্যহ তিনবার সেব্য। 

আমেরিক1ব অনেক চিকিৎসক বহুমূজরে ইহাব প্রশংসা! কবেন। 

চিকিৎস! বিষয়ক টাকা । 

স্ুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক টুসো৷ এই বোগে ভেলেবিয়ানেব অত্যন্ত 
প্রশংস৷ কবিয়াছেন। এক্ষ্রাক্ট ভেলেবিযানই অত্যন্ত উপকারী 
বলিখবীছেন, এবং সেই জন্য অনেকে এক্ষ্রাক্ট ব্যবহাৰ কবেন। 

অন্যান্য গঁধধেব মধ্যে আর্গট, আর্গটিন, পটাশ আইওডাইড, 
বেলাডনা, ফিনাজোন এবং ভেলেবিয়ানেট অব্‌ জিঙ্ক, বিশেষরূপে 
প্রশংসিত। 

পিপাসা নিবাবণের জন্য অল্ন সংযুক্ত পানীয় অতীব ফলদায়ক। 

অনেক সময় ঘর্্মকারক ওষধ ব্যবহাবে মুত্রের পরিমাণের 
হাঁস হয়। 

দৈহিক অবস্থার উন্নতিব জন্য বলকারক ওষধ যথা ষ্টি,কৃনিয়া 
শ্রবং লৌহঘটিত ওষধ বিশেষ উপকারী। 


খ৭ 


৬১৪ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


১। এরকৃষ্রাক্ট আর্গট লিকুইভ ১১ ১ ড্রাম 
একোয়া অরেন্সাই ফ্লোরিস ১ ১ উন্দ। 
একমাত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য। 
(ডাঃ জে, এন, ডেকষ্টা ) 


২। এসিড গ্যালিক *** *** ১৫ গ্রেণ। 
মিউসিলেজ একে শিষা ... .... ১ ড্রাম। 
সিনামন্‌ ওয়াটার রি ১: ৯ উদ্স। 

একমাত্রা, দিবসে চারিবাব। (ডাঃ জেমদ্‌ টাইসন ) 

৩। এপ্টিপাইবিন্‌ ৫ ১০ গ্রেণ। 
সোডা বাইকার্ক ৮ “০:১০ গ্রেণ। 

এক পুবিষা, দিবসে তিন চাবি পুবিয!। 
( ডাঃ ওপিজ, ড্রেস্ড়েন ) 

৪) এক্স্রাক্ট ভ্যালেবিয়ানা *** ০ ৯৫ গ্রেণ। 
সিবাপ রর ২, ১ ড্াম। 
একোষা - ৮**১ ওন্দ। 

একমাত্রা, দিবসে তিনবাব সেব্য । প্রঃ টুসো ) 

৫। এসিড. নাইটি,ক ডিল্‌ ১০ - ১৫ মিনিম। 
সিবাঁপ দহ *** ১ ডাম। 
একোয়। *ত ১ ওন্স। 

একমাত্রা, দিবসে তিন চাবিবাব সেব্য। 


(ডাঃ হেন্বি কেনেডি ) 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ৩১৫ 
7)01809695 019111695, 


(ডায়াবিটিস মেলিটান। সশর্কর মুত্র । 


ব্যবহৃত ওষধের তালিক!। 


এমনিয়া কার্বনাস, এমনিয়া সাইট্রাস, এমনিয়া ফক্ষাস্‌, 
আর্দেনিকাম, বেলাঁডনা, কার্ধলিক এপিভ্‌, ক্রিয়েজোট, ক্রোটন 
ক্লোবাল, কুপ্রাম। কেবাম্‌, গ্লিসারিন, হাইডূজেন পাস্কাইড্ম্‌, 
আইডফরম্‌, ল্যাকটিক এসিড, নক্সভমিকা, ওপিয়াম, ফক্ষরিক 
এসি, পটাশ ব্রোমাইড, পটাশ আইওডাঁইড, সোডিয়াই সাই- 
রাস, ষ্িকৃনিয়া। 
ণৃতন ওষধ। 
এপ্টিপাইরিন (17000 ) ৪--৩০ গ্রেণ মাত্রা । 
ক্যাল্সিযাই সাল্ফাইড্‌ (08161 9910139 ) ২--১ গ্রেণ 
মাত্রা, ডাঃ রিঙ্গাব  গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহাব কবেন। 
কোডিনা (0০9৭917% ) উ্__২ গ্রেণ মাত্রা, ডাঃ পোভি ওশিদ্বম 
এবং মিয়া অপেক্ষ! কোঁডিন। ভাল মনে কবেন। 
জেববাণ্ডি (8078001 ) টিং ৩০_-৬০ মিনিম মাত্রা, ডাঃ 
ল্যানয় ইহা! ব্যবহার কবিষ! উপকাব পাইয়াছেন। 
পাইলকার্পিন মিউবির্াদ (7১100210709 [10785 ) ঈত-- ২ গ্রেণ 
মাত্রা, ডাঃ ল্যানয় ইহা ব্যবহারে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। 
জদ্ুল সিভূস্‌ (এ ঘ১এ] 39৩5) ৫--২০ গ্রেগ মাত্রা, ভারতবর্ষে 
ব্যবহার হয়। 


স্যাকারিন (82০৫1%725) ২7২ গ্রেণ মাত্রা, শর্করার পবিবর্তে 
ব্যবহার হয়। 


৩১৬ ব্যবস্থাসংগ্রহ ৷ 


সোডিয়াই সেলিসিলাঁস (9০৫ 92110715) ১০--৩০ গ্রেণ 

মাত্রা, বার্লিনের ডাঃ মুলাব এবং ওষার্ণাব ইহার অত্যন্ত প্রশংস! 

করেন। 
ইউরেনিষাঁম নাইট (খত সৈ55৮6) ১৫ গ্রেণ মাত্রা, 

ডাঃ সামুয়েল ওয়েষ্ট ইহীব প্রশংসা কবেন। 

চিকিৎসা বিষয়ক টীকা। 

এই রোগে পথ্য সম্বন্ধে কতকগুলি নিষম প্রতিপালন কৰা 
নিতান্ত আবশ্তক। এদেশে যাদিও অন্ন প্রধান আহারীয় বস্ত 
তত্রাচ তাহ! পবিতাগ কবিতে প'বিলেই ভাল। 

অন্নের পবিবর্তে ভূষিব কী বাঁ নিতান্ত পক্ষে আটাব কটা, 
মংসা ও মাংস আহাব কবা উচিত। 

যেসকল আহাবীয পদার্থে ষ্টার্চ বা শর্করা আছে যথা -- চাউল, 
ময়দা কটী, গোলআলু, মটর, ছোলা, শিম, বর্কটি, গাজব, শীলগম, 
এবাকট, সাগুদানা, কাকড়াব কোমলাংশ প্রভৃতি সম্পূর্ণৰপে 
পরিত্যাগ কব! কর্তব্য । 

আটাব রুটা বা ভূষিব রুটা, মাথন, ডিম, মাসের ঝোল এবং 
উদ্ভিজ্জেব মধ্যে বাধা কপী, ফুলকপী, পটোল ইত্যাদি ব্যবস্থা কৰা 
যাইতে পাবে। 

দুগ্ধে শর্করা আছে বলিষা অনেকে ছুগ্ধ পান কবিতে নিষেধ 
কবেন, কিন্তু ডাঃ ডন্কিন্‌ কেবল মাখন তোলা ছগ্ধ পথা দিয়া 
অনেক বোগী আবোগ্য কবিযাছেন। সুতরাং এ বিষয়ে মতভেদ 
থাকিলেও অল্প পবিমাণে ছুগ্ধ সোডাওযাটাব বা চুনের জলের 
সহিত দেওষা যাইতে পারে। 

এলকোহল্‌ ঘটিত উত্তেজক গুবধ প্রায়ই নিষিদ্ধ, কিন্তু ড্রাই 
দেরি, এল্‌, বর্গপ্ডি, ব্রাণ্ডি বা হুইস্কি অল্পমাত্রায় ব্যবহারে বিশেষ 
অপকার দেখা যায় না। 


বাবস্থা-স"গ্রহ। ৩১৭ 


চা বাঁ কফি শর্কবা ব্যতিরেকে দেওয়] যায়, কিন্ত সুমিষ্ট করি- 
বার জন্য স্যাকাবিন অল্প মাত্রাক্স ব্যবহার কবা যাইতে পারে। 
ঈষৎ উষ্ণ জল পান কবাই ভাল। 

ওষধেব মধো ওপিয়মই সর্বপ্রধান। কেহ কেহ পুর্ণমাত্রায় 
সেবন কবিতে পাবেন কিন্তু কাহাবও পক্ষে অতি অন্ন মাত্রা 
ওপিয়ম সহ্য হয় না। ওপিষমেব বীর্ষে।ব মধ্যে মফিয়া ও কোডিন 
বিশেষ উপকাবী । গ্রন্থকর্তী মফিধা অপেক্ষা কোডিনকে ভাগ 
বলেন। 

উপবোক্ত বধ ব্যতিবেকে ক্ষাব ওধধেও অনেক সময় উপ- 
কার দর্শে। প্রঃ কগান্টানি লাক্টিক এপসিডেব বিশেষ 
পক্ষপাতী । 

পিপাসা নিবাবণেব জন্য ক্কিম্‌ অব. টার্টাব, সাইট্রেটু এবং 
বাইকাব্বনেট অব. পটাশ ব্যবহীর্ধা। 

কোষ্ট বদ্ধতাব জন্য মুদ্ুবিবেচক, ধাতব জল, কণই্টব অয়েল 
এবং ক্ষাব সংযুক্ত বিবেচক বধ বাবহাব কৰা কর্তবা! 

অনেক সমঘ লৌহ ঘটিত ওঁধধ সহ ফদ্ফবাদ্‌ সেবনে সম্তোষ- 
জনক ফল পাওষা যাঁষ। 

ভাঁবতবর্ষে জীমেব বিচিব গুডা অনেকে ব্যবহার করিয়! 
থাকেন । উহ! সেবনে মূত্র শর্কবাব পবিমাণ কম হইতে দেখা 
গিয়াছে। 

অন্যান্য ওষধের মধ্যে ছ্টিকৃনিযা, আয়রণ এবং কড্লিভার 
অধেল বিশেষ ফলদায়ক। 

১। পাল্ভ ওপিয়াই ১ ২২ গ্রেণ। 

এক বটাকা, প্রত,হ তিন বটাকা সেব্য। মাত্রা ক্রমশঃ ৬ গ্রেণ 

পর্যযস্ত বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। 


৩১৮ ব্যবস্থা-সংগ্রহ ৷ 


২। ডোভার্স পাউডার টি ১ ১০ গ্রেণ। 
এক পুবিয়া, প্রত্যহ তিন পুরিয়া সেব্য। 
৩। কোঁডিন টি ২-২ গ্রেণ। 


এক বটীকা, প্রত্যহ তিন বটাক। সেব্য। মাত্রা ই গ্রেণ 
হইতে ক্রমশঃ ২ গ্রেণ বৃদ্ধি কবা উচিত। 


৪1 এসিড ট্যানিক নি ৫ গ্রেণ। 
পাল্ভ ওপিয়াই ১ --. ই গ্রেণ। 
এক বটাকা, প্রতাহ তিন বটাকা আহারেব মধ্যবর্তী সময়ে 
সেব্য। ( প্রঃ এস্‌, ডি, গ্রস্‌ এম,ডি, ফিলাডেলফিয়! ) 
৫। ক্রোটন ক্লৌবাল ঃ ৮ ই গ্রেণ। 
ওপিষাই ক ,*০ ১ গ্রেণ। 
এক্‌ট্রাক্ট এলোঁজ বার্বাডেন্সিস ... গু গ্রেণ। 
_. জেন্শিয়ান *** ১ ১৯ গ্রেণ। 
এক বটাকা, প্রত্যহ তিন বটাকা সেব্য | (ডাঃ হার্লী ) 
৬। ভান্বল পাঁল্ভ ৫-২০ গ্রেণ। 
এক পুবিয়া, প্রত্যহ অ৪ পুবিযা সেবা । 
৭। ক্রোটন ক্লোবাল ৪১ ১০: ই গ্রেণ। 
এক্ট্রাক্টি নক্সভমিকা ... ,. সী গ্রেণ। 
এক বটীকা, প্রতাহ তিন বটকা সেব্য। (ডাঃ হার্লী ) 
৮1 এসিড ট্যানিক *** ১.৫ গ্রেণ। 
পাল্ভ ওপিয়াই ক ০০১. গ্রেণ। 
এক্‌ষ্টাক্ট আর্গট লিকুইড ১০ ই ডাম। 


মিউসিলেজ ৪ ১১. ১ ডাম। 
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একোয়া তত »১১ ওষ্। 
একমাত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য। (প্রঃ এস্‌, ডি, গ্রম্) 
৯| এন্টিমনি সাল্ফিউবেট্‌ -. ৮০৮০০০০৬ 
পাল্ভ ডোভারিস 2 "১:৪০ গ্রেণ। 
এমন কার্ধ নির্র ৭০ ৬ ডাম 1 
পাল্ভ ওপিষাই 2 *** ১০ গ্রেণ। 


২০ পুবিষা, গ্রতাহ প্রাতে এবং বাত্রিকালে ২ পুরিয়া সেবা। 
(ডি, আই, হগ.) 


১০। এমন কার্ধ , ৫ গ্রেণ। 
টিং ওপিবাই ৫ মিনিম। 
ইন্ফিউশন্‌ জেন্শিযান €কাং ১১ ১ ওন্স। 
একমাবা, প্রভাহ তিন মাত্রা সেব্য। (ডাঃ বার্লো) 
১১। এন্টিপাইবিন তত »১১০ গ্রেণ। 
সোডা বাইকার্ক . ** ১০ গ্রেণ। 
এক পুবিষা, প্রতাহ তিন পুরিষ! সেব্য। (ডাঃ শ্যাফি ) 
১২। এমনিয়াই ফক্ষেটিস. .*. ৫ প্রেণ। 
এমন কার্ব ১০৫ গ্রেণ। 
স্পিবিট এমন এবোমেটিক ১৫-_২* মিনিম। 
একোয৷ ১১১ ওন্স। 
একমাত্র, ইহাতে কিঞ্চিৎ লিমন জুস অর্থাৎ লেবুর রস 
মিশ্রিত কবিয়! প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য । (ডাঃ বেশাম) 
১৩। সিরাপ ক্যাল্সিয়াই ল্যাক্টোফক্ষাস ** ৪ উদ্স। 
লাইকর পটাশি আর্সেনিযাট ১১ আউন্স 1 


২ ড্রাম মাত্রাক় প্রত্যহ তিনবার সেব্য। (ডাঃন্তাফি) 


৩ইও ব্যবস্থা সংগ্রহ । 


১৪। টিং ফেরি পাবক্লোরাইড. “৮ ৬ ডাম। 
এসিড, নাইট্মিউবিয়াটিক ডিল ... ৮০ মিনিম। 
২০ মিনিম মাত্রায় প্রত্যহ তিন বাব সেব্যা। “ডাঃ হ্তাফি) 


১৫। গ্লিসারিন ৬-৮ ড়াম 1 
এসিড সাইটি,ক ্ঃ ** ৯ইডাম। 
একোয়। $ ... ২ পাইন্ট। 

' পিপাসা নিবাবণেব জন্য মধ্যে মধ্যে পান কবিতে হইবে। 

১৬। পাইলকার্পিন নাইট্রাস ৩ গ্রেণ। 
প্রুফ স্পিবিট ১ ডীম। 
একোয়! 4 সমষ্টি ২ গুন্স। 

অত্যন্ত পিপাসা নিবাবণেব জন্ত 81৫ মিনিম মাত্রাধ প্রতাহ 

২৩ বাব জিহ্বাব উপব প্রযোজ্য। (ডাঃ হার্লী) 

১৭। এদিড্‌ ল্যান্টিক্‌ *- ১ ২ ডম। 
একোয়া রহ ১,০১০ উন্দ। 


আবশ্যক মত ২ গুন্স মাত্রা সেব্য। 
(ডাঃ জি, ডবিউ, ব্যাল্‌ফোব ) 


১৮। সোডি স্যালিসিলাসপ **, ১০-_-২০ গ্রেণ। 
ম্পিবিট ক্লোবকবম ১৫২৭ মিনিম। 
একমাত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য। 
১৯। ইউবেনিয়াম নাইটেট *** ১৫ গ্রেণ। 
একোয়! ,* ১ ওন্স। 
একমাত্র, প্রত্যহ তিন মাত্র! সেব্য। (ডাঃ সমুয়েল ওয়ে) 
২০। এসিড ফক্ষবিক ডিল ... *. ১* মিনিম। 


টিং বেলাডনা 2 ৫--৯০ মিনিম। 
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স্পিরিট ক্লোরবম ... ৮. ১৫ মিনিম। 
টিং নক্সভমিকা ৫--১* মিনিম। 
ইন্ফিউশন্‌ কেস্কেরিলা *-* ,.. ১ ওক । 


একমাত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্র! সেব্য । 
101015. 
(ড্প্দি) শোথ। 
বাবহৃত ওষধের তালিকা। 
এমন মিউনাস, এমন বেঙ্জোয়াস, আর্মোবেসি, কাযানাবিস 
ই্ডিকা, কোপেবা, ডিজিটেলিস, ইলেটেরিয়াম, ফেবি এট পটাশি 
টাটান, জুনিপার, মেগ্নেশিয়া সাল্ফ, ফম্বরিক এসিড ডিল্‌, 
পটাশ নাইটাস, পটাশি এসিটাস, বিধাম, স্কুইল, স্কোপেরিয়াই, 
ওলিষাম টেখিবেহ্ছিনি, ইউভা৷ অর্সাই, জ্যালাপ, স্ক্যামনি, ক্রোটন 
অয়েল, কল্চিকাম। 
নৃতন গুষধ। 
এপদাইনাম (47০৫0 00 ) টিং ৫_-৬০ মিনিম। 
ক্যাফিন (04%910৩) £--৫ গশ্রেণ মাত্রা, মূত্রকারক। 
চিমাফিলা (01010001119) ডিককৃশন্‌ ১--২ ওন্স মাত্রা, 
মুত্রকাৰবক। 


জেববাণ্ডি (০%৮০:৪51) টিং ৩০ -৬* মিনিম মাত্রা, ঘর্ম 
কারক । 


পাইলকার্পিন নাইট্রাস (চ1100211)100 4১) ২ গ্রেণ 
মান্বা, ঘর্্মবকারক। 

প্রোফ্যাস্থাস ( 38001080005) টিং ১-৫ যিনিম মাত্রা, ৃত্র- 
কারক ! 


৩২২ ব্যবস্থা-সংগ্রহ 1 


চিকিৎসা বিষয়ক টাকা। 
শিরার অববোধ হেতু শোথ হইলে আক্রান্ত স্থান ঈমদুর্ধে 
সংস্থান কর! কর্তব্য। 
ফুম্ফুসের রক্ত সঞ্চালনের অবরোধ হেতু শোথে বমন কারক 
ও কফনিঃসারক ওঁষধ বাবহাৰ কব! কর্তব্য । 


হৃদকপাটেব পীড়া জনিত শোথে হৃদপিণ্ডের গতির হাস কব! 
উচিত। হ্ৃদ্পিগ্ডেব শোথে ডিজিটেলিস অত্স্ত মূল্যবান ওঁষধ। 
কেবল ডিঞিটেলিসে উপকাব না হইলে তৎসহ গিলা এবং ব্তু পিল 
ব্যবহার কৰা কর্তব্য। 

হদ্‌কপাটেব পীডা জনিত শোঁথে ডিজিটেলিস সর্বাপেক্ষা 
ফলদায়ক। ইহাতে উপকার না হইলে ষ্টেণফ্যাস্থাস, কন্ভেজে- 

রিয়া বা এডনিস্‌ ব্যবহার্ধ্য। 

ূত্রযন্ত্রের পীড। জনিত শোথ হইলে মৃত্রকাবক ওষধই বিশেষ 
উপকারী তন্মধ্যে স্পিবিট ইথাৰ নাইটিক, স্পিবিট জুনিপার, 
পটাশ নাইট্রাস, পটাশ বাইটার্ট ও স্কৌপেবিযাই সর্বোৎকষ্ট ওধধ। 
সময়ে সমরে ক্যাফিন বাবহারে সন্তোষজনক ফল পাওয়া যাঁয়। 

যরুতেব সিবোসিস জনিত শোথে কোপেবা ব্যবহাবে অনেক 
সময় ফল দর্শে। 

জলীষ বিবেচক ওঁষধ মুত্রকাবক ওঁষধের সহায়তা কৰে বলিয়া 
পাল্ভ জ্যালীপ কোং এবং ইলেটিরিযাম মৃত্রকারক ওুঁধপ সহ 
ব্যবহার্যয। 

কখন কখন অন্যান; বিবেচক ওষষ সহ ক্যালমেল সেবনে 
উপকারিতা দৃষ্ট হয়। 

ত্রাইটুস ব্যাবি জনিত শোথে কখন কখন ঘর্মকারক ওষধ 
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যথা জেবরাণ্ডি এবং পাইলকার্পিন ব্যবহারে ও উষ্জজল স্বেদ 
এবং উষ্ণ বায়ু স্বেদ প্রয়োগে শোথ কমিয় যায়। 

উদ্র গহ্বরের শোথে মৃত্রকারক ওষধে কোন উপকার না 
হইলে ট্রোকার ক্যাঁনিউলা ছ্বাবা জল বাহির করিয়া দেওয়া 
উচিত। 


২। পটাশ এসিটাস স্‌ ১০--২০ গ্রেণ। 
ম্পিবিট ইর্থাব নাইটিক -** ৩০ মিনিম। 
ডিকক্শন্‌ স্কোপেবিয়াই ., ০ ৯ ঝক্স। 


এক মাত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য। 
(সি, মার্টিসন, এম, ডি, এফ, আব্‌, এস্‌ লণ্ডন ) 


২। পাল্ভ সিলি ৫ ০ ৯ই শ্রেণ। 
-_- ডিজিটেলিস *- ১০ ই গ্রেণ। 
পিল হাইডার্জাইরাই *., *, ২ গ্রেণ। 
এক বটাকা, উপরোক্ত ওঁষধ সহ প্রত্যহ তিন বটীক। সেব্য। 
৩। পটাশ টার্ট এসিডা - ২ ডাম। 
বোর্যাসিম - »*১ ৯ ড্াম। 
একোয়া ফেনিকিউলাই ... ৮ ওঁন্দ। 
স্পিবিট জুনিপাব ৩ ডাম। 
_-  ইথার নাইটি.ক ... ৩ ডাম। 
সিরাপ পেপেবেরিস্‌ - -*. ৪ ডাম। 
১ ওন্দ মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার সেব্য। (ডাঃ কোপ্জ্যা্ড ) 
৪। ইন্ফিউশন্‌ বকু পক ৭ ুল্দ। 
ম্পিবিট ইথার নাইটিক *:৪ ড্রাম । 


লাইকব পটাসি রঃ ২ ডুম। 
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টিং সিলি রঃ ১৮ ৩ ডাম। 
১ ওঁন্স মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার সেব্য। (ডাঃ আব, বিস্‌) 
৫। পটাশি নাইট্যাস ন্‌ .... ই ডাম। 
স্পিরিট ইথাব নাইটিক "* -** ই উন্স। 
_ জুনিপার -০ ৩ ডাম। 
ডিকক্শন্‌ চিমাফিলা' অথব। স্কোপে- 
বিয়াই রঃ ৭ গুন্স। 
১ ওন্স মাত্রায় প্রত্যহ ৩1৪ মাত্রা! সেব্য। (ডাঃ নেলিগন্‌) 
৬। পাল্ভ ডিজিটেলিস ... ১৮ ২০ গ্রেণ। 
-- সিলি তত ২০ গ্রেণ। 
পটাশি নাইট্যাস ৃঁ ৮.৫ ডাম। 
১৫ পুৰিষা, প্রত্যহ ২৩ পুবিয়া সেব্য। 
ণ। ইন্ফিউশন্‌ ডিজিটেলিস ১১: 8 উন্ন। 
টিং ডিজিটেলিস পু *". ই ডাম। 
পটাশ এসিটাস ০৯৮ ১ ডাম। 
টিং ওপিষাই 2 ৫ মিনিম। 
ই গুল্স মাত্রায় প্রত্যহ ২৩ বাব সেব্য। (ডাঃ প্যাবিস) 
৮। ইন্ফিউশন্‌ ডিজিটেলিস .... ৪ ডাম। 
পটাশ এসিটাস ১০--১০ গ্রেণ। 
স্পিবিট ইথাব নাইটি,ক ... ই_-১ ড্রাম । 
একোয। সিনেমম্‌ ্ সমষ্টি ১ ওন্স। 


একমাত্রা, প্রত্রাব বুদ্ধি না হওয়া পর্যাস্ত প্রত্যেক মাঁজা ৬ 
ঘণ্টাত্তর সেব্য কিন্ত নাড়ী মস্তক অথবা পরিপাক যন্ত্র আক্রাস্ত 
হইবা মাত্র ওষধ ব্যবহার বন্ধ করিতে হইবে। (ডাঃ জয় ) 


বাবস্থা-সংগ্রহ। ৩২৫ 


৯। ইন্ফিউশন্‌ ডিজিটেলিস ২ ড্রাম। 
স্পিবিট ইথার নাইটি.ক ** ইড্বামা। 
ডিককৃশন্‌ স্কোপেরিয়াই সমষ্টি ১২ উন্প। 

একমাত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য । (ডাঃ বাক্রে) 

১*। টিংডিজিটেলিস. - ০০ ৩ ড্রাম । 

-_ সিলি টু ***. ১ ড্রাম। 
ই জ্মি মাত্রায় প্রত্যেক ৪ ঘণ্টান্তব সেব্য। (ডাঃ হর্ণ) 

১১। পালভ ডিজিটেলিস *** ... ৯ গ্রেণ। 

--  সিলি - ১৯ ৯ গ্রেণ। 
অয়েল জুনিপাঁ রঃ ১ ৮ মিনিম। 
এক্ট্রাক্ট জেন্শিষান ... -* ২০ গ্রেণ। 
সিরাপ তত *** যথা প্রয়োজন । 

১২ বটাকা, প্রত্যহ তিন বটাকা সেব্য। (ডাঃ পিষার্সন ) 

১২। ইলোটিবিযাই নি ১. ১২৯ গ্রেণ। 
এক্ষ্রাক্ট হাযোসাযেমাদ *** ১ ৯ গ্রেণ। 
-- জেন্শিযান্ ০ ১৯ গ্রেণ। 

১০ বটীকা, কোন কোন প্রকার শোথে অতি বিরেচনের জন্ত 
প্রত্যহ ১৩ বটাকা সেব্য। (সেপ্টমেরিস্‌ হাসপাতাল ) 
১৩। ইলেটিবিযাই * ১১ গ্রেণ। 

এক্ষ্রাক্ট কলসিস্থ কোং ... .. ৫৭ গ্রেণ। 
-- হাঁয়োসীয়েমাস *** *** ১২ গ্রেণ। 

১২ বটাকা', হ্রদ্পিণ্ডের শোথে মৃত্রকারক ওঁষধে উপকার না 

হুইলে প্রত্যহ তিন বটাকা সেব্য। (ডাঃ এ, কিল্যুব ) 


২৮ 


৩২৬ ব্যবস্থা সংগ্রহ । 


১৪। পাল্ভ জ্যালাপ রর *** ২৫ গ্রেণ। 

টিং সেন! টি "২ ডরাম। 

একোয়। মেস্থপিপ **, ১১০ ডাম। 

পটাঁশ বাইটার্ট টু ** ১ ডাম। 

সিরাপ জিঞ্জাব **. ১ ডাঁম। 

একমাত্রা, রাত্রিতে শয়নকখলে সেব্য। (ডাঃ গ্রেগরী ) 

১৫। অয়েল জুনিপাৰ 2 *** ই ডাষ। 

ম্পিবিট ইথাব নাইটি,ক *** ১ ৩ ডাম। 

টিং ডিজিটেলিস 5 ১.১ ৩ ডাম। 


২০৩০ মিনিম মাত্রাঁধ প্রত্যহ তিনবাঁব সেব্য। 
(প্রঃ হুফিল্যাণ্ড ) 


১৬। লাইকর পটাশি রর ৮. ২ ড্রাম 
পটাশ নাইটাাস রঃ ২ ড্বাম। 
স্পিবিট ইথাব নাইটি,ক .১. ৩ ডাম। 
দিরাপ সিলি * ৬ ডাম। 
পবিশ্রুত জল তা ১১. ৬ উন্স। 


৪ ড্রাম মাত্রাক়্ প্রত্যহ তিনবাঁব সেব্য। 
(সাব, ভবিউ ফাগু সন্‌) 


১৭। পটাশ এসিটাস রঃ ,. ২০ গ্রেণ। 
টিং ডিজিটেলিস .... ৫ মিনিম। 
-- ক্যান্থাবিস চর ,* ১০ মিনিম । 
স্পিবিট ইথার নাইটি. .... ই ড্রাম 
একোষা ৪ ১০১ ওন্দ। 


একমাত্র, প্রত্যহ তিন মীত্রা। সেব্য। , (ডাঃ বৰ) 


ব্যবস্থী-সংগ্রহ। ৩২৭ 


১৮1  পটীশ টার্টণাস এসিডা -*. "ই ড্রাম 
পাল্ভ সিলি রন ১ ২ গ্রেণ। 
-+ জিঞ্জার রঃ ***::৪ গ্রেণ। 


এক পুরিয়া, উদবি বোগে প্রত্যেক পুবিষা ৪1৬ ঘণ্টান্তর সেবা। 
(ডাঃ এ, টি, টমসন্) 


১৯। পটাশ নাইট্যাস ০০ ১০ গ্রেণ। 
--  টাট্রাস এসিডা .. ২০ গ্রেণ। 
পাল্ভ একেশিষা ০ ০ ১০ গ্রেণ। 
শকবা রঃ ১.১. ই উন্প। 
এক পুবিষা, বার্লী ওযাটাব সহ প্রতাহ ৪ পুবিয়া সেব্য। 
(ডাঃ হুপাব ) 
১০ ' পটাশ আইওডাইড ... .... ৩ গ্রেণ। 
টিং সিলি ... ২০ মিনিম। 
ইন্ফিউশন অব্যান্পাই কোং ১০ ১০ ডাম । 
সিবাপ অব্যান্সাই 5৫ ০. ১ ডাম। 


একমাত্র! উদবি বোগে প্রতাহ তিন মাত্রা সেব্য। 
(ডাঃ গ্রেগবী) 


২১। পটাশ নাইট তত ১০ গ্রেণ। 
টিং সিলি -* ২৭ মিনিম। 
-- ডিজিটেলিস নি ৫--১৭ মিনিম। 
স্পিরিট ইথাৰ নাইটি ই ড্রাম । 
ডিকক্ৃশন্‌ স্কোপেরিয়াই ১ ওন্স। 


একমাত্র, প্রতো'ক মাত্র! ৬৪ ঘণ্টান্তব সেব্য | 
(রবার্ট যে, গ্রেভম্‌, এম, ডি, ভবলিন ) 


৩২৮ ব্যবস্থাসংগ্রহ। 


২২। পটাশ নাইট্রাস -* ***. ১ ডঁম। 
মিকৃষ্চ,রা এমিগডেলি *** »১১ ৬ ন্স। 
স্পিৰিট জুনিপার কোং *** ৭৮০ ই ওন্স। 
এসিটাম্‌ সিলি ০৮. ৬ ডাম। 

২ গন্প মাত্রায় প্রতোক ৩ ঘণ্টান্তব সেব্য। (ডাঃ স্যাভরী) 

২৩। অক্জিমেল দিলি টা .. ১২ উন্স। 
পটাশ বাইটার্ট পু ১. ৩ওন্স। 

ই গুন্দ মাত্রায় প্রতোক ও।৪ ঘণ্টান্তব সেব্য। (এ) 

২৪। সোডিযাই সালফেট *** ,.. ১ ওন্দ। 
পটাশ বাইটা্ট রি ১০১ তন্স। 
স্পিরিট ইথাব নাইটি.ক ... »* ২ ড্রাম। 
সিবাপ সত *ত ১ উন্স। 
একোয়া ১ ১ ৫২ শন্স। 


২ গুন্স মাত্রায় প্রতাহ ২ বাব সেব্য। 
(ডাঃ প্রোচাব, প্যাবিস ) 


২৫। টিং ক্যান্থাবাইডিস ... ০ ১8 ডবাম। 
স্পিরিট ইথার নাইটি,ক ০. ৬ ডাম। 
দিবাপ অব্যান্সাই ... ১০১ গন্ন। 
একোয়া ফেনিকিউলাই ১. ৮খ্ন্না 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকারেব শোথে ঃ ওন্দ মাত্রায় প্রত্যহ ২৩ বার 
সেব্য। (&) 
২৬। টিং ডিজিটেলিস ঃ **. ই ডীম। 
এক্ষ্রাক্ট আর্গট লিকুইড .... ই ড্রাম । 


এদিড গ্যালিক 5 ০ ২০ গ্রেণ। 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ৩২৯ 


পটাশ ব্রোমাইড. ... *" ২ ডরাম। 
একোয়া লরেসিবেসাই .** *** ২ ডাম। 
সিবাপ ৪ ,** ৩ ওন্স। 
অকৃজিমেল সিলি রঃ , ৪ ওন্ম। 
নানা প্রকাৰ শোথে ই ওম্প মারায়, জল সহ প্রত্যহ ২৩ বার 
সেব্য। (প্রঃ এ, গব্লাব, প্যারিস ) 
২৭। পাঁল্ভ সিলি টি ৮০ গ্রেণ। 
--. ডিজিটেলিস .** »১:৮০ গ্রেণ। 
সিবাপ ৯৫ ,.. যথা! প্রয়োজন । 
১০* বটাকা, নানা প্রকাৰ শোথে প্রত্যহ ১__৫ বটীকা 
সেব্য। (&) 
২৮। পাঁল্ভ দিলি টি ২০ ২০ গ্রেণ। 
7 ডিজিটেলিস ». ... ২০ গ্রেণ। 
পটাশ নাইটাস ্ ৫ ডাম। 


১৫ পুবিয়া, প্রত্যহ ১--৫ পুবিযা সেব্য। 
(হেন্বী উইলিষাম ফুলাব এম, ডি, লগ্ডন ) 


২৯। পটাশি সাল্ফান্‌ »* ১২ ডাম। 
-_  বাইটাটুাস **, ১. ১২ ড্রাম । 
--  নাইট্রাস ৪ ... ১২ ডাম। 
পাল্ভ ডিজিটেলিস -* ১৫ গ্রেণ। 
২০ পুরিয়া, নিন্ম শাখার শোঁথ হইলে প্রত্যহ ১-৩ পুরিয়া 
সেব্য। (এ) 


৩০। লাইকর এমনি এসিটেটিস **: ১ উন্স। 
এসিড. 'এলিটিক ডিল .. ০ হই ভীম! 


৭৩৩০ ব্যবস্থা-সংগ্রহ ৷ 


টিং ফেবি ক্লোবাইড 5 ৮ ই স্ামি। 
একোয়া ** *** ৮ গন্ম। 

১ পুন্স মাত্রায় প্রত্যহ ৩।৪ বাঁব সেব্য। 

(ডাঃ ববিউ, আব, ব্াসাঁম লগণ্ডন ) 
৩১। ডিজিটেলিন্‌ রি ১ ইঁ গ্রেণ। 
পাল্ভ সিলি রঃ ০০ ৭৫ গ্রেণ। 
-  স্ক্যামনি ৮ ৭৫ গ্রেণ। 
মিউসিলেজ রঃ , » যথা প্রমোজন । 

১০০ বটাকা, উপকাব না হওষ' পর্যান্ত প্রতাই ২1৪৬ বটাকা। 
সেব্য। (ডাঃ জে, হোপ) 
৩২। ইলেটিবিষাই 2 ২ গ্রেণ। 

এক্ট্রাক্ট জেন্শিয়ান ... ২০ গ্রেণ। 

৪ বটাক।, দাস্ত না হওষাঁ পধ্যন্ত প্রত্যেক পিল প্রত্যেক 
ঘণ্টাস্তব সেব্য। (উ) 
৩৩। ইলেটিখিযাই ঠ ,** ১ গ্রেণ। 

এক্ট্রাক্ট কলসিস্থ কোং ০:৪০ গ্রেণ। 
-- হাযোসাষেমাস “১২ গ্রেণ। 


১২ বটীকা।, প্রত্যহ রাত্রিতে এক বটাক! সেব্য। (প্র) 
৩৪। পাল্ভ জ্যালাপ কোং *** ২০৩০ গ্রেণ। 


পটাশ বাইটার্ট রর ৫১৫ গ্রেণ। 
অযেল ক্যাকই রি .... ২ মিনিয। 
একোয়। ১০১ ১২ উন্স। 


এক মাত্রা সেব্য । আবশ্তক হইলে আরও ২1১ মাত্রা সেব্য। 
(এ) 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ ৷ ৩৩১ 
[170001007700 01 [010109. 
ইনকণ্টিনেন্স্‌ অব্‌ ইউরিন্‌। 
মুত্রধারণে অসমর্থতা | 


বাবহত ওষধেব তালিকা । 

বেলাডনা, ক্যান্থাবিস, আর্ট, ফেবি পাবক্লোবাইভ টিং) 

নঝ্মভমিকা, ছ্টিক্নিযা। 
নৃতন ওষধ। 

এন্টিপাইবিন (4170070) ১৪ গ্রেণ মাত্রা, বালকদেক 

জন্য । 
গোখরু (001 ) ইন্ফিউশন ২--৫ ওুঁন্দ মাত্রা, ভাব্তবর্ষে 

বাবহাব হয়। 
লুপুলিন (1407)8110 ) ২_ € গ্রেণ মাত্রা । 
লাইকপোডিযাম (1,৮০01১001]7) টিং ১৫--৬০ মিনিম মীত্রা 

ঘন ঘন প্রস্রাব হইলে ব্যবহাধ্য। 
নেপ্থালিন (2২81)078]10.) ২৫ গ্রেণ মাত্রা । 

চিকিৎসা বিষয়ক টাকা) 

এই বোগে মৃত্রীশষেব মূত্র বহির্গত কবিবাব শক্তি বৃদ্ধি হইয়া 
থাকে কিন্ত সেই শক্তি হাস কবিবার জন্য যন্্বান হওয়া উচিত 
এবং তজ্জন্ত বেলাডনাই উপযুক্ত 'ইষধ। 

প্রথমতঃ বেলাডনা অন্ন মাত্রীয় প্রয়োগ করিয়া ২য় সপ্তাহে 
উহার ই অশ এবং ৩য় সপ্তাহে উ--ই অংশ বৃদ্ধি করিয়া দেয়! 
কর্তব্য। ৪র্থ সপ্তাহ পর হইতে ক্রমশঃ মাত্রা কম করিয়া 
দেওরা উচিত। 

বেলাডনা ব্যতিরেকে টিং ফেরি পারক্লোরাইড, ছি,কনিয়া, 


৩৩২ ব্যবস্থা-সংগ্রহ ৷ 


টিং ক্যান্থাবাইডিস এবং পটাশ ব্রোমাইড সেবনে উপকান্ধ 
দর্শে। 

কথন কখন আর্জেন্টাই নাইটাঁসেব দ্রব (১০ গ্রেণ- ১ উন্স) 
প্রস্তুত কবিয়' মূত্রনালী মধ্যে পিচকাবী দিলে উপকার প্রাপ্ত 
হওয়া যান। 


১। টিংক্যান্থাবাইডিসদা ,. **. ২ মিনিম। 
-_ হাযোসাঁষেমাস ** ১১৫ মিনিম। 
একোযা টু ১১:৪8 ডাঁম। 


বাঁলকদেব জন্য একমাত্রা, প্রতভাহ ৪ মাত্র! সেবা । 
(ডাঃ গ্রেগবী ) 


২। ক্লোবাল হাইডাস ৪ ৫-৭ই গ্রেণ। 
একোয়! নন “৪ ডাম। 
৯ বৎসর বযস্ক বালকদের জন্য একমাত্া, রাত্িতে শয়নকালে 
সেব্য। (ভেকিজিট্‌ ) 
৩। এক্ষ্রাক্ট আর্দট লিকুইড ... ১ ড্বাম। 
টিং নক্সভমিকা তন ১৬ মিনিম। 
সিবাপ 48 , ১২ উন্স। 


১ ড্রাম মাত্রায় প্রতাহ তিন্বাব সেবা । 
(প্রঃ এট্কিন্সন্, আমেরিকা ) 


৪1 পাল্ভ বেলাডনা ফোলিয৷ উ-উ থেণ। 
একক্্াক্ট ব্লোডনা. ... ১১ ভ গ্রেণ। 
এক বটাকা, বাত্রিতে সেব্য। (ডাঃ লি) 
€। একৃ্াক্ট আর্গট লিকুইড ৫_-১* মিনিম। 


টিং বেলাডনা ৮৫2 ৫--১০ মিনিম। 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ৩৩৩ 
সিরাপ অর্যান্দপাই  *** তই ড্রাম । 
একোয়া ৪ *৮*:৪ ডাম। 


১০ বৎসর বয়স্ক বালকদের জন্ভ এক মাত্রা, প্রত্যহ তিন 
মাত্রা সেব্য। 


৬। এক্ষ্াক্ট নক্সভমিকা ... ৮ ৩ গ্রেণ। 
ফেবি সাল্ফ 4 ০০১০ গ্রেণ। 
পাল্ভ কোযাঁশিয়া  *** ১:8৫ গ্রেণ। 
সিবাপ *** যথা প্রয়োজন । 

২০ বটাক!, প্রত্যহ ১__৩ ব্টীকা সেব্য। (ডাঃ গ্রিসোল্‌) 

৭। সিবাপ ফেবি আইওডাইড **::৪ ডাম। 
টিং বেলাডনা .. ২ ডাম। 
এক্ষ্রাক্ট আর্গট লিকুইড .. ১ উদ্প। 
সিবাপ ৪৪৪ সমষ্টি ৩ ওন্স! 


জলসহ ১ ড্রাম মাত্রায় প্রত্যহ তিন বাব সেব্য। 
(ভাঃ এস, ডবিউ, আমিটেজ ) 


৮। টিং বেলাডনা রি ১ ড্রাম। 
লাইকব ষ্টি.ক্নিয়া রঃ ... ১০ মিনিম। 
টিং ক্যান্থারাইডিস্‌. *** ..১ ৩০ মিনিম। 
সিবাপ অব্যান্সাই 5 ....:৪ াম। 
একোয়। রঃ ১০১ উন্। 


৯ বৎসর বালকদের জন্য ১ ডাঁম মাত্রা প্রতাহ তিনবার 
সেবা । 


৩৩৪ ব্যবস্থা-সংগ্রহ ৷ 
10700610108] [01108 1019070675, 
ফাংসান্যাল ইউরিন্যারী ডিসঘর্ডার্ল | 
মুত্রযস্ত্রের ক্রিয়ার বৈষম্য | 
7019, 70910180710 00 [51116 8010. 10181015153. 
ইউরিক, ফম্ছরিক এণু লিথিক এসিড 
ডায়থিমিন। যুত্রেব অস্বাভাবিক অবস্থা | 
ব্যবঙ্গত ওষধেব ভালিক1। 
এসিড্‌ বেঞ্জোইক, এনিড্‌ নাইটুমিউবিষাঁটিক ডিল, এসিড 
ফম্ষবিক ডিল্‌, বকু, বেলাডনা, কলশ্বা, ক্যান্কেবিলা, জেন্শিষান, 
হাযোসাযেমাস, লাইকব পটাশি, লিখিবা কার্ব, লিখিযা৷ সাইটাস, 
মেগনেশিয়! কার্কা, পটাশ বাই ্বার্ধা, পটাশ নাইট্রাস। 
নৃতন উষণ। 
লিখিষ]! বেঞ্জোযাস (10011076 13617209ও৩) ২--১০ গ্রেণ মাত্রা! । 
লিথিয। রোমাইড্‌ (15710 13701)119 ) ৫ -১৫ গ্রেণ মাত্রা । 
লাখয়! সেলিসিলাঁন (151185 ৭4110৮]2৭ ) ৫-_২০ গ্রেণ মাত্রা । 
পিপাবেজেন (1১1)017710 ) ৫ গ্রেণ মাত্রা । 
চিকিৎসা বিষষক টীকা | 
অজীর্ণ জনিত পীডায যাহাতে মৃত্রে ইউবিক এসিড এবং 
ইউবেট অধিক পবিমাণে নির্গত হয তজ্জন্ত পটাঁশ বাইকার্ব, 
পটাশ সাইট্াস এবং মোড! বাইকার্ক অতান্ত উপকাবী ৷ 
লিখিয়া কার্ব, লিখিষ৷ সাইট্রান, লিখিরা বেঞ্জোযাস এবং 
লিখিয়! সেলিনিলাদ মেবনেও উপকাৰ দর্শে। 
কেহ কেহ পিপারেজেন ব্যবহাবে সন্তোষ জনক ফল পাই- 
য়াছেন। 


ব্যবস্থা-দংগ্রহ। ৩৩৫ 


মূত্রে ফক্ষেট নির্গত হইলে ধাতব অগ্ন ব্যবহারে উপকার 
ৃষ্ট হয় কিন্তু ধাতব, উদ্ভিজ্জ এবং অস্ত্র সংযুক্ত বলকাবক ওষধই 
সর্ববাপ্রেক্ষা ফলদীঘক | 

অশ্র সযুক্ত বলকাবকেব মধ্যে বক্ষৰিক এসিড, নাইটু- 
মিউরিযাটিক এসিড্‌, এব বেঞ্জোইক এসিড সর্ব প্রধান । এত- 
দ্যতীত বেলাডনা এবং ওপিযামও সমবে সময়ে বাবহৃত হয়। 


১। লিথিয়! কার্বব অথবা সাহটাস্‌ ১ ১৫ গ্রেণ। 
স্যাকারিন পাল্ভ ১২ ডাম। 
এসিড সাইটি,ক ১৮ ই ওক্স। 
সোডা বাইকার্ধ ই উন্স। 


১৬ পুবিষাঁ, প্রত্যহ ১--৪ পুবিযা সেব্য । 
(ডাঃ হেন্রি পিকার্ড) 


ইউরিক এমিড ডিপজিট হইলে । 


২। পটাশ বাইকাঁ্কর র ... ১ উন্স। 
এমিড সাইটিক রি ১.৮ ১ ওন্ন। 
একোধ! 8 ১» ১২ উন্স। 

৩৪ গুন্স জল সহ ১ ন্প মাত্রায় প্রত।হ তিন বার সেব্য। 
(গু) 

৩। লিখি! বেঞ্জোষেটাস ..* ০ ১ ভাম। 
-. সেলিমিলাস ১ ডাম। 
একোয়া প ১১৮১ উন্ন। 


৯ ডাম মাত্রায় প্রত্যহ ছইবাৰ সেব্য। 
( মেডিক্যাল ওয়ার্লড় ) 


৩৩৬ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 
৪। এগিড নাইট মিউবিয়াটিক ডিল ... ১* মিনি । 


সিরাপ এল্থি ** ».* ১ ডাম। 
ইন্ফিউশন্‌ ক্যাঙ্কেরিলা ... ... ১ উন্স। 
একমাত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্রা সেবা । 
&| এসিড ফম্ববিক ডিল *** ১১ ই জদ্দ। 
টিং কার্ডেমম কোং *** ১, ই ওন্দ। 
ইন্ফিউশন্‌ কলম্বা ... ৮ ৭২ ওন্স। 
ফন্ছেট ডিপজিট হইলে ১ গন্স মাত্রায় প্রত্যহ তিন বার সেব্য। 
(ডাঃ নেলিগন ) 
৬। টিং হাযোসায়েমাস * .. ২০ মিনিম। 
ম্পিবিট এমন এবোমেটিক .** ২* মিনিম। 
ইন্ফিউশন্‌ জেন্শিক্ান কোং .... ১ উন্স। 
একমাত্রা, প্রস্রাবে ফক্ষেট ভিপজিট হইলে প্রত্যহ তিন মাত্রা 
সেবা। (ডাঃ হপার) 
৭। টিং লুপুলাই ৮ ১*. ১ ডাম। 
স্পিরিট এমন এবোমেটিক ১৮ ১ ডাম। 
টিংজেন্শিয়ান কোং ** ... ১ ওন্দ। 
ইন্ফিউশন সেনা কোং তত ১১০ ৬ তন্ন 


কোট্টবদ্ধতাঁসহ প্রত্রাবে ফম্বেট ডিপজিট হইলে ২ ওম্ম মাত্রায় 
গ্রত্যহ তিন বার সেব্য। (ডাঃ টি, এইচ. ট্যানার ) 


ব্বস্থা-সংগ্রহ। ৩৩৭, 
৮। এসিড. নাইটুমিউবিয়াটক ডিল্‌ .. ' ১৫ মিনিম। 


ডিকক্ষশন্‌ প্যারেরি ** » ৮ উন্স। 

১ গপ মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার সেব্য। (ডাঃ জয়) 
৯। পটাস বাইকার্ক তং ১০-২০ গ্রেণ। 
টিং হাঁয়োসাযেমাসা. ০ .* ই ডাম। 
ইন্ফিউশন্‌ বকু রঃ ১ ইন্দ। 

১ মাত্রা, মূত্রযন্ত্েব এবং মুত্রাণয়ের উত্তেজনা সহ শ্ৈষ্মিক 
প্রদাহে, প্রত্যহ ২৩ মাত্রা সেব্য। (ডাঃ গোল্ডিং বার্ড ) 
১*। লাইকব পটাশি ঠ ,** ১৫ মিনিম। 

ইন্ফিউশন্‌ সার্পেন্টাবি . ১১ ৯ ড্ম। 
টিং সাপেন্টাবি .** ১ ডাম। 
সিবাপ জিঞ্জার ৫ **. ই ডাম। 

(ডও পাবি) 
১১। লাইকব পটাশি 5 ২ ড্রাম। 
ইন্ফিউশন্‌ বু ০" ১১৮ উন্ম। 

(ডাঃ আব্‌ বিস) 
১২। ইন্ফিউশন বকু ত* ১৮ ৭ উন্স। 
গটাশ বাইকার্ক | ১৮. ১ ড্রাম ॥ 
টিং হাযোসায়েমাস্‌ 5 *১* হই ডাম। 
এক্‌ট্াক্ট সার্জা লিকুইড ..* .... ৪ ড্রাম ॥ 

১ ওন্দ মাত্রার প্রত্যহ তিনবার সেব্য। (মিঃ কুল্সন্) 
১৩। স্পিরিট রমন এবোমেটিক ০৯ ২ ড্রাম । 

--.  ইথাঁর নাইটিক »* ২ ডাম। 


চি 


৩৮ ব্যধস্থাসংগ্রহ। 





টিং হায়োসায়েমাস ২. ০ ২ ডাম। 
একোয়। ক্যাম্ষর রর ১, ৬ত্তন্দ। 
এসিড প্রশ্রীবসহ মৃত্রাশষের উত্তেজনা থাকিলে ১ ওন্দ মাত্রাক্স 
প্রত্যহ তিন মাত্রা মেব্য। (ডাঃ বিস্লি) 
১৪] ডিককৃশন্‌ চিমাফিলা *** **. ১ উন্স। 
পটাশ বাইকার্ব ৮৯৯ ০৩5 ত৩ গ্রেণ |] 
টিং হাযোসায়েমাস  *.* ***. ই ডাম। 
একমাত্রা, নিক্ছি.য় মূত্র যদ্েব শৈষ্মিক প্রদাছে প্রত্যহ ২৩ 
মাত্র! সেব্য । (ডাঃ জি, বার্ড ) 
১৫) লিথিয়া সাইট্রাস ২. ১০ গ্রেণ। 
এসিড সাইটি,ক রঃ .. ২৭ গ্রেণ। 
সিয়াপ অর্যান্সাই রী ১* ই ডুম। 
একোয়া এ ২ গুন্স। 
একমাত্র । 
সোডা বাইকার্বর ০ **. ১৬ গ্রেণ। 
জল তি ২ ওন্স। 
একমাত্রা, দ্রবকরণাস্তব উপবৌক্ত ওষধসহ মিশ্রিত কবিয়া 
উচ্ছলন অবস্থাপ্প পান কবিতে হইবে । (ভাঃ গাই) 
17000790112. 
( হিম্যাচুবিয়া ), সরক্ত মুত্র । 
ব্যবহৃত ওষধের তালিক৷। 


এসিড্‌ গ্যালিক, এলম্‌, এমন ক্লৌরাইড্‌, আর্জেন্টাই নাইন্াস, 
ডিজ্িটেলিস, ফেরি পারক্লোরাইড টিং, গোয়েসাই টি ইপিকাক। 


হ্যবস্থা-সংগ্রহ। ৩৩৯ 


ক্র্যামেরি়া, ম্যাটিকো, প্্বাই এমিটাস, কুইনাইন, ট্যানিক এসিড্‌, 
টেরিবিস্থিনি অয়েল। 
নৃতন ওষধ। 
চিমাফিল! (0:1002111% ) ডিককৃশন্‌ ১২ ওন্স মাত্রা। 
ফেরো-এলম্‌ (970-21800 ) ৩--১০ গ্রেণ মাত্রা, রক্তরোৌধক। 
হেমেমিলিস্‌ (77959029119) টিং ২--৫ মিনিম মাত্রা, রক্ত 
রোধক। 
হেজিলিন (7:5291109 ) £--১ ডাম মাতা, রক্তরোধক । 
চিকিৎস! বিষযক টীকা। 


এই রোগের চিকিৎ্পী্গ তিনটি উপায় অবলম্বন কব! কর্তব্য। 
(৯ রোগীকে সম্পূর্ণবূপে বিশ্রামে বাথা। (২) কোষ্টবদ্ধতা দুব 
করা। €৩) রক্তআ্রাব বন্দ কবা। 

ওউষধের মধ্যে এসিভ গ্যালিক, আর্গট, পাবক্লোরাইড অথব| 
পারনাইট্রেট অব্‌ আয়রণ, টার্পেন্টাইন এবং ওঁপিযান বা ওপিয়াম 
ব্যতীত প্রন্থাই এসিটাস সর্বপ্রধান। 

উপরোক্ত ওঁষব প্রয়োগে উপকার না হইলে আর্গটিনের ত্বক 
নিম্নে পিচকারী ছ্বাবা প্রয়োগ অত্যন্ত উপকারী। 

মেলেরিয়া জনিত রোগে কুইনাইন (৩--৫ গ্রেণ যাত্রায় ), 
ক্যালমেল, আর্সেনিক, আয়বণ এবং সক্কোচক ওঁষধ সমূহ বিশেষ 
প্রয়োজনীয় । 

হিমেচুরিয়া সহ উদরাময় বর্তমান থাঁকিলে বিশমথ, সাবিনাই- 
ট্রান ও ওপিয়াম ব্যবহার্য্য। 


১। একট্রাক্ট আর্গট লিকুইড * ১৫ মিনিম1 
এসিড গ্যাপ্লিক এ »** ১০ গ্রেণ। 


১৪০ ধ্যবস্থা-সংগ্রহ? 


একোক্কা সিনেমম্‌ নি ১১ উন্স। 
একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা ৩।৪ ঘণ্টান্তর সেব্য 
(স্যামুয়েল কেন্থুইক, এম, ডি)। 


২। এসিড গ্যালিক ৮** ***:১০ গ্রেণ। 
_- সাল্ফ ডিল ** ১৯ মিনিম। 
একোৌয়া সিনেমম্‌ ৪ ১৮১ উন্স। 
একমাত্র) প্রত্যেক মাত্রা ৩1৪ ঘণ্টান্তর সেব্য। 
(ডাঃ ভবিউ ব্রিপ্টন )। 
৩। এলুমিনিস -- **১ ১ই ডাম। 
সিম্পল্‌ সিবাপ অথবা! সিবাপ এল্থি ** ৬ ডাম। 
ইন্ফিউশন্‌ ধোঁজি এসিডাই ৮ উন্স। 
৪ ড্রাম মাত্রাষ প্রত্যেক ৩৪ ঘণ্টান্তব সেব্য। 
(ডাঃ স্যামুষেল কেনুইক ) 
৪1 পাল্ভ আর্গট ডক »**১৫ গ্রেণ। 
এসিড্‌ ট্যানিক রা ৩ গ্রেণ। 
ডিজিটেলিন্‌ 8৫ »১. উ গ্রেণ। 


৯০ বাকা, ৪1৫ বাকা! প্রত্যহ সেব্য। 
(ডাঃ চার্লস্‌ হর্টন, প্যাবিস )। 


৫1 এক্‌ট্রাক্ট আর্গট লিকুইড »১ ২৫ মিনিম। 
এসিড ট্যানিক * ১০ ৩০ গ্রেণ। 
পবিশ্রত জল 5৪ ৮ ৬ উন্স। 
সিবাপ *১ওন্স। 


১ হিপ (ডাঃ ভবিউ ল্যাগ্ত )। 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ৩8১ 
৬। অয়েল টেরিবিস্থিনি ** »*. ১ ড্রাম । 


এসিড সাল্ফ ডিল 2৪ *১১ ডাম। 
এসিড গ্যালিক ও *** ৩০ গ্রেণ। 
মিউসিলেজ ০ ... ই উন্ল। 
একোয়া রঃ *.. ৯ উন্স। 


২ ড্রাম মাত্রায় প্রত্যেক তিন ঘণ্টান্তব সেব্য। 
(প্রঃ এস্‌ ডি, শ্রদ্‌)। 


৭। অয়েল টেবিবিস্থিনি *** ,, ৩ ড্রাম । 
টিং ডিজিটেলিস টু ১ ড্াম। 
মিউসিলেজ রর ই উন্স। 
একোয়া মেস্থপিপ্‌. *** ৮.১ গন্ন। 

১ ড্রাম মাত্রার প্রত্যেক তিন ঘণ্টান্তব সেব্য। (প্রঃ বার্থলো )। 

৮। টিং কেরি পাবক্লোবাইড্‌ ১০--২০ গিনিম। 

সিবাপ অব্যান্সাই  *** ১. ১ ড্রাম 
একোয়। ৪ ১১ ওন্দ। 


একমাত্র, প্রত্যেক মাত্রা ৩৪ ঘণ্টান্তব সেব্য। 


৯। ফেবি এমনিও সাল্ফেটিস্‌ অথবা, 


কফেবো এলম্‌ ৮১ ৩০---৬০ গ্রেণ | 
পরিঞ্্ত জল দি «৯ ৬ ওুক্দ। 

১ গুন্দ মাত্রায় প্রতোক ৬৮ ঘণ্টান্তব সেখ্ঃ। (ডাঃ ট্যানাব )॥ 
১০1 প্র্থাই এসিটাস তত ২--৪ গ্রেণ। 
ওপিয়াম ১১১ ই--১ গ্রেণ। 


এক বাকা, প্রত্যহ তিন বটাকা সেব্য। 


তরিহ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


১১। এক্রীন্টি ক্রামাবিযা  ... ১ ২০ গ্রেণ। 
মিউসিলেজ ১ ড্রাম । 
একোবা সিনেমম্‌ ০, ১০১ উন্স। 


একমাত্র, প্রত্াহ ৩৪ মাত্র। সেবা । / সাব, টি, ওঘাটসন )। 


৯৯।  ইন্ফিউশন্‌ মেটিবে ২ উন্স। 


একমাত্রা প্রত্যেক ১।৩ ঘণ্টান্তর 'সব্য। (সাব এইচ্, টম্শন্‌)। 


১০। টি, ক্রামাবি 


১৯ এন্দ। 
একট্রণাট আগট নিকৃষ্টড্‌ ১ ওন্ন। 
ইন্ফিউশন্‌ ডিজিটেলিস ১, ২ উন্ন। 


হ উন্স মাত্রাষ প্রতোক ৬1১৮ বটান্তব সেব্য। 


(ডাঃ বার্থলো )1 





২৫00) (1১00 00119). 
নিফ্যাল জিযা (রিন্যাল কলিক ) 
শত্রশীলাজনিত শুন । 
বাবত গষর্ধেব ভালিকা'। 
পটাশ এসিট।স, পাশ বাইকাব্ব, পটাশ সাইট্রাস, লাইকব 
পটাশ, মিউসিলেজ একেশিনা, ম্পিবিউ ইথান নাইটি ক, মুত্র 
কানক ওউষধ, গপিযাম, মিনাব্যাল এসিড । 
নৃতন উধধ। 
এন্টিপাইবিন ৬ 41011)১71) ৪--৩০ গ্রেণ মাত্রা। 
বুটিল ক্লোবাল (1)015] (01020 ) ২--১৫ গ্রেণ মাত্রা, নিদ্রা" 
কাবক, বেদনা নিবারক । 
স্যালল (১৭191) ৪স্ম৩০ গ্রণ মাত্রা । 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ৩৪৩ 


চিকিৎসা বিষষক টাকা । 

যাহাতে মুত্রশীল! নির্ষিত হইতে না পাবে প্রথমতঃ এরূপ 
উপাধ অবলম্বন কবা উচিত। জ্জন্ত অধিক পবিমাণে জলপান 
এবং মাংসাহাঁব পবিত্যাগ কব সর্বতোভাবে বিধেষ। 

যদ্যপি সুত্রাশঘে ইউবিক এপিড জনিত শীল! জন্মিণা থাকে 
তাভা হইলে ৪%৫* গ্রেণ এপিটেট্‌ বা সাইটেট অব পটাশিষাম 
ও:৪ গুন্দ জল সহ প্রত্যেক ভিন ঘণ্টান্তব সেখন কৰিলে বোগের 
এব” বেদনীবৰ উপশম হইবান সম্ভাবন]। 

ইউবিক এসিড দ্রব কবিনান জক্য অন্থান্য উষধও বাবহাব 
হইঘা থাকে যথা -লিখিনা কারন্দ, দোডি ফক্ষাস ও টাটেট্স্‌, 
কাব্ধনেট অব পট্টাশিযান এ কান্বনেট অব্‌ ক্যালসিয়াম এবং 
পিপাবেজিন্‌। 

ডাঃ উভলিষাৰ কাজ মিউপিলেজ সহ ৯০৩০৭ গ্রেণ মাত্রায় 
ক্রিট! প্রিপাবেটা বাবহাঁদে ফল পাহঘাছিলেন । 

বেদনা নিবাবণ জন্য গপিধাঁম বাঁ ত্ববনিগ্রে ম্যাক পিচকাঁবী। 
বিশেষ প্রবোজনাম। 

পাকাঁশষেব উত্তেজনা থাকিলে গপিধামে বগুহ্যদ্বাবে প্রয়োগে 
ফল দর্শে। ওপিষাম সভ্য না হইলে তৎপনিবর্ভে বেলাঁডনা ব্যব- 
হাব কব! যাইতে পাবে । 

কখন কখন এন্টিগাইবিন এব” ভেলেবিঘানেটু অব এমনিয়া 
ব্যবহাবে শূলেব উপশম হইতে দেখা যাঁপ। 


১। পাশ বাইকার্কব রিং ১ ১২ ওন্স। 
এসিড সাইটি,ক *** ১ উন্স। 
একোব! রর ১২ ওন্স। 


১ গন্ন মাত্রায় প্রত্যেক তিন ঘণ্টান্তব সেব্য। 
(ডাঃ হেন্রী পিকার্ড ) 


৩৪৪ ব্যবস্থী-সংগ্রহ। 


২। পটাশ বাইকার্ক ঃ ১০-২০ গ্রেখ। 
স্পিবিট ইথাঁর নাইটি,ক ১ ২ ড্রাম 
মিউসিলেজ ॥ “১ ড্রাম। 
সিবাপ এল্থি ** »*. ১ ডাম। 
ইন্ফিউশন্‌ বস মত ১ নস । 

একমাত্র, প্রত্যেক মাত্রা তিন ঘণ্টান্তর সেবয। 

৩। ওপিয়াম ৮ ২১ গ্রেণ। 

একমাত্রা, প্রতোক মাতা ৩৪ ঘণ্টান্তব সেবা। 
(ডাঃ গ্রিসোল্‌ )। 


৪। লাইকব মফিষ হাইডুক্রোবান. ২০৩৭ মিনিম। 
ত্বকনিয়ে পিচকাবি দ্বাবা প্রধোগ কবিতে হইবে । 


৫। পটাশ সাইট্রাস ২০ গ্রেণ। 
একোষা ১১ ২ উন্স। 
একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা ৩৪ ঘণ্টান্তব সেব্য। 
(ডাঃ উইলিষাম ক্যাজ) 


৩। ক্লোবাল হাইডীঁস ১8৫ গ্রেণ। 
টিং ওপিয়াম 558 , ১ৎ মিনিম। 
ডিককৃশন্‌ এল্থি রী ০ ৪ ইন্স। 

পিচকাবি দিতে হইবে । 
€ নিউইযার্ধেব মেডিক্যাল জর্ণাল) 

৭। এন্টিপাইবিন হি »১ ১০ গ্রেণ। 

সোডি বাইকার্ তত -* ১৫ গ্রেণ। 


ক পুরিয়াঃ প্রত্যহ তিন পুবিয়। সেব্য। (শর) 


বাবস্থা সতগ্রহ। ৩৪ 


৮। বুটিল ক্লৌবাঁল রা »* ১ ডুম। 
ওয়াটার ট ১.৪ ওন্দ। 
এলকোহল তত -,* ৩ ডাম। 
গ্রিসাবিন ঠ “৬ ডাম। 


৪ ডাম মাত্রাঘ প্রত্যহ তিন বাব সেব্য। 
(ডাঃ ক্রিষ্টফাঁর ) 





[707710, 


(ইউরিমিযা )। 


৬১ ৫ 


রক্তে ইউরিয়া বা ইউরিয়। দ্বার বিষাক্তত। 
ব্যবহৃত ওবধেব তালিকা। 
বেঞ্জেইক এসিড্‌, ক্লোবাল হাইডাস, ক্যান্থাবাইডিস্‌, ক্লোব- 
ফরম, ডিজিটেলিস, ইলেটিব্য়াম, জুনিপাঁব, মফিষা, পটাশ এসি- 
টাম্, পটাশ বাইকার্ধ, পটাশ সাইট্াস, পটাশ নাইট্রান, 
স্কোপেবিযাই । 
নৃতন ওষধ। 
জেববাণ্ডি (81১0:%04) ) টিং ৩০-_-৬০ মিনিম মাত্রা । 
পাইলকার্পিন নাইট্যাস € 11965100819 ঢোছও ) ইভই গ্রেণ 
মাত্রায় ত্বকনিম্গে পিটকাবি দ্বাবা প্রযোজ্য । 
চিকিৎসা বিধযনক টাকা । 
এই রোগের মৃত্রাববোধ দূবিকরণ জন্য শুষ্ কাপিং জলৌকা 
দ্বার! রক্ত মোক্ষন বা মূত্র যদ্বোপৰি পুল্টিস্‌ প্রয়োগ ব্যবহার্ধা ॥ 
আভ্যন্তরিক ওঁষধ প্রয়োগের মধ্যে ডিজিটেলিস এবং অন্ঠান্ত 
অন্ভন্গক মৃত্রকারক ওষধ বিশ্বেষ উপকাৰি। 


8৪৩৬ ব্যবস্থা-সংগ্রহ! 


জলীয় বিরেচক ওঁষধ থা! ইলেটিরিয়াম পাল্ভ জ্যালাপ কোং 
বা জ্যালাপ এবং স্ক্যামনি সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় । 

ঘশ্মকারক ওঁষধের মধ্যে পাইলকার্পিন নাইট্রাম অনেকে 
ব্যবস্থা করেন। 

আক্ষেপ বা স্পন্দন হইলে অবসাদক ওষধ যথী--পটাশ 
ব্রোমাইড এবং ক্লোবাল হাইড্রাস অতীব ফলদায়ক। কখন 
কখন ক্লোরফবমেব বাম্প গ্রহণে আক্ষেপ শীঘ্ব উপশমিত হয়। 
কিস্ত কোমা বা অচৈতন্য অবস্থা বর্তমান থাকিলে উহা প্রয়োগ 


না করাই কর্তব্য। 
ইউবিমিয়! অন্তর্থিত হইলে বলকাঁবক উধধ ব্যবহা্যা। 
১। টিং দিলি ৯, ৮ ২ ডুম। 
-_ ডিজিটেলিস - ই--১ ড্রাম । 
পাইকব এমনি এসিটেটিস ১০২ উন্প। 
ডিককৃশন্‌ স্কোপেবিযাই *** ৬ ওন্স। 


১ ওন্স মাত্রায় প্রত্যহ তিন বার সেবা । 
( প্রঃ এম্‌, চার্টাবেদ্‌, এম, ভি, )। 


২। লাইকর এমনি এসিটেটিস ১. ১ ওন্স। 
স্পিরিট ইথার নাইটি,.ক ১৮ ই ওন্স। 
টিং হায়োসায়েমাস নু ৮ ৩ ডাম। 
একোয়া ক্যাম্ফর ্ ১ ৬ ওন্স। 

৪ ভাম মাত্রায় প্রত্যেক ছুই ঘণ্টাস্তর সেব্য। (গ) 
৩। মেগ্নেশিয়া সাল্ফ *** ১০ ১২ ঝন্স। 
_ কার্ব ৮.০ ২ ডম। 


টিং কল্চিসাই ৫৯ *.* ২ ডরাম। 


ব্বস্থাসসংগ্রহ। ৩৪৭ 


কোয়া মেস্থপিপ ব ১১ ৬ ওক্দ। 
সু অংশ মাত্রায় প্রতাহ প্রাতঃকাঁলে সেবা। 


৪1 ইন্ফিউশন ডিজিটেলিস .. ১০ ২ উন্ম। 
টিং সিলি ১ ** ২০ মিনিম। 
স্পিরিট ইথাব নাইটি,ক .. ০ ২ ড্রাম 
পটাশ এসিটাস ঃ ১০--২০ গ্রেণ। 


একখাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা! ৩৪ ঘণ্টাস্তব সেবা 1 
(ডাঃ এল্ফেড্‌ লুমিম্‌ )। 


€| ক্লোরফবম শ্বাস দ্বাবা গ্রহণ । (এ) 
৬। একোধঘা ডিষ্টিলেটা টা , ৩০ মিনিম। 
মফিষা মিউবাস ... £ খ্রেণ। 
ত্বকনিয়ে পিচকারী দ্বাব! 'প্রযোজা। (গু) 
৭) ইলোটিবিয়াম ৫ ৮১ শ্রেণ। 
পাল্ভ ডিজিটেলিস ফোলিয়! ২--৪ গ্রেণ। 
একক্্াক্ট জেন্শিয়ান . ১২ গ্রেণ। 


৪ বটাক।, প্রত্যহ রাত্রিতে এক বটাকা সেব্য। 
€ ডাঃ লায়নেল্‌ এস, বিল. )। 


৮) ক্লোবাল হাইডাস রি ০০ ২৫ শ্রেণ। 
টিং কার্ডেমম কোং ২ স্ব ভাম। 
সিবাপ **. ২ ড্রাম । 


ইন্ফিউশন্‌ ক্যাবিওফাইলাই ** ১ উন্স। 
এক মাত্রা অনিদ্রা নিবারণেব জন্ত সেব্য। 
৯1 ক্রিয়েজোট 8 ,. ১ মিনিম। 
এসিড্‌ হাইডুসায়েনিক ডিল ** ৩ মিনিম। 


৩৪৮. ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


স্পিরিট জুনিপাব তর » ২০ মিনিম। 
পরিশ্রত জল ৮১, ০০০ 2 ওন্ন। 
একমাত্র» বমন নিবাবণেব জন্যে প্রত্যেক মাত্রা ৩৪ ঘণ্টান্তর 
সেব্য । € ডাঃ লায়নেল্‌, এস, বিল্‌)। 
১০। এসিড বেঞ্জোইক নু ১৮ এ ড্রাম । 
এমন কার ৪5 *». হ ডান। 
একোযা ঠা *. ৫হ উন্স। 
সিবাপ সিম্পল্‌ ৪ ডাম। 
টিং ভাযোসাযেমাস. ৮ ..* ১২ ডাম। 


ই উন্ন মাত্রায় প্রতে।ক তিন ঘণ্টান্তব সেব্য। 
(ডাঃ গোল্ডিং বার্ড )1 


১১। এসিড হাইড্রক্লোবিক ডিল ** ১০ মিনিম। 
সিবাপ জিঙ্জাব **. ১ ডাম। 
ইন্ফিউশন অব্যান্দাই ... ১ ওন্দ। 


একমাত্রা, প্রত্যহ ৩৪ মাত্রা সেব্য। ( প্রঃ আই, ডেকষ্টা )। 


১২। পাইলকার্পিন নাইট্াস *** ১১: শু গ্রেণ। 
স্বকনিয়ে পিচকাবী দ্বাবা প্রযোজা। (&) 


বাবস্থা-সংগ্রহ 1 ৩৪৯ 
5)1599999 01 009 2₹০:/০9১ 881900, 
ডিজিজেজ অব দি নাভান সিষ্টেম | 
স্নায়ু মণ্ডলের পীড়া সমূহ। 
4১7১0010য, এপোরেকি । 
পন্যাল। 
বাবহত ওঁষধেব তালিক11 
এসিডাম আর্সেনিওসাম, এপিড হাইডুপোমিক, একোনাইট, 
ব্রোমাইড্দ্‌, ডিজিটেলিস, আগট, হাভডাজাইবাই স|৭ ক্লোবাইড, 
পটাশ আইওডাইড, ছ্টি,কৃশিবা, ভিবাটীম ভিবিডি। 
সাধাৰণ ওবণ। 
বিব্চেক উধধ, অন্তাযা উণ্ডেঅক উধধ এবং এনিমেট]। 
বাহিক প্রবোগ। 
কাউণ্টাব ইবিটেশন্‌. ইলেক্ট্ুসটি, গ্যাল্ভেনিরম, আইস্‌ 
ব্যাগ ও মন্তকে বিষ্টাব প্রযোগ । 
চিকিৎসা বিষয়ক টাকা । 
আক্রমণ অবস্থা বোগীব মস্তক হষত উন্নত করিযা শায়িত 
দবাথা উচিভ। মন্তকে ববফ প্রবোগ এবং বিবেচেক পউধর্ধ বথ|-: 
ক্রোটন অষেল এবং ক্যালমেল ব্যবহাবে বিশেষ উপকাব দশে । 
এই অবস্থার ডিজিটেলিসও অতি উত্তম ওঁধধ। 
আক্ষেপ উপস্থিত হইলে পটাশ এব সো" ব্রোমাইড অন্ীব 
ফলদায়ক । 
জদ্পিখ্ডের অবসাঁদন দৃষ্ট হইলে অস্থায়ী এবং জদ্পিণ্ডের 
উত্তেত্রক 'উষধই আমাদেব প্রধান উপায়। 


৩9০ 


৩৫০ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


আক্রমণ অবস্থার পবে কোষ্টবন্ধত নিবারণের জন্ মূ বিরে- 
চক এবং বেদনা নিবারণেব জন্য মন্তকে শৈত্য প্রয়োগ, গলদেশেব 
পশ্চাতে বিষ্টার এবং ক্যানাবিশ ইঙ্ডিকা, পটাশ ব্রোম্যইড ও অল্প 
মাত্রা হায়েসিন্‌ ব্যবহার্য্য। 

আবোগ্য অবস্থায ন্ায়বীয় বলকাবক উষধ খথা-_ কুইনাইন, 
ষ্িকৃনিয়। এবং ফক্ষবাস ঝবহাব কবা উচিত | 


৯। হাইডৃর্জিবাই সাব্ক্রোবাইড ৫_-১০ গ্রেণ। 
সোডি বাই কার ... ১০ গ্রেণ। 


এক পুবিয়া, বোগী গলাঁধকব্ণ কনিতে পাবিলে একেবাবে 
সেব্য। 
২। ওলিযাম ক্রোটনিস ... ২--৩ মিনিম। 
বোগী গলাধঃকবণ কবিতে না পাবিলে জিহ্বাৰ গশ্চাতে 
লাগাইতে হইবে । 


৩। টিং একোনাট 2 ২" ১ ডুম। 
সোডি ব্রোমাইড ১ . ১২ইওন্স। 
একোষ! মেস্কপিপ রঃ সমষ্টি ৪ ওন্স। 


১ ড্রাম মাত্রায় প্রত্যেক ৩ ৪ ঘণ্টান্তব সেব্য। 
(ডাঃ হ্যামিপ্টন্‌ ) 


অত্যন্ত কোম! হইলে মস্তকে বিষ্টান প্রয়োগ এবং নিশ্বালখিত 


গুঁষধ বাবহার্যয। 
৪। স্পিরিট এমন এরোমেটিক .. ২* মিনিম। 
-- ইথার সাল্ফ ** ..৮ ২০ মিনিষ । 
সোডি ব্রোমাইড রঃ ৫১৭ গ্রেণ। 


টিং ডিজিটেলিস ৩-- ৫ মিনিম। 


ব্যবস্থা-্সংগ্রহ। ৩৫১ 


স্পিরিট ক্লোবকরম .*. ১৫--৩০ যিনিম। 
পটাশ আইওডাইড .** ১- ৩ গ্রেণ। 
একোয়া রর ,*১ উন্স। 
একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা ৩ ঘণ্টাস্তব অথবা আবশ্তক মত ছুই 
ঘণ্টান্তব সেব্য। 


কোষ্ট পবিষাঁব না হইলে গুহ্যদ্বাবে গবম জলেব পিচকারী 
এব" প্রশ্রাব বন্দ হইলে ক্যাথিটাব প্রযোগ আবশ্তক । 


৫॥ পটাঁশ রোমাইড ্ ১০১ উন্ন। 

একোযা তত ৪ ওন্স। 
কিঞ্চিৎ জল সহ ২ ডীম মাত্রা প্রতোক ৩1৪ ঘণ্টান্তর সেব্য। 
(ডাঃ হ্যামণ্ড) 

৬। সোডি বোমাইড ৮ ১ উন্স। 

একট্রাক্ট আগঢ পিকুইড ১৮৪ তঁন্স। 

২ ড্রাম মাত্রায প্রত্যহ ৩৪ বাব সেব্য। (এ) 
প্রবল অবস্থা দূবীভূত হইলে। 

৭। কুইনি সাল্ফ রা ১ ডাম। 

এসিড ফক্ষবিক ডিল *** ২ ওন্স। 

ছিক্নিয়া সাল্ফ * ১১১ গ্রেণ। 

সিরাপ জিঞ্জীব ** ২ ওন্ম। 


কিঞ্চিং জলসহ ২ ড্রাম মাত্রায় প্রত্যহ তিন বাঁর সেব্য। 
“ডাঃ হ্যামণ্ড) 


৮। কুইনি সাল্ফ 5০৯ »* ২ গ্রেণ। 
এসিভ হাইডুবরোমিক ডিল ৮ ঈডাম। 
সিরাপ ফেরি ব্রোমাইড *** »** ই ড্াম। 


৩৫২ ব্যবস্থা সংগ্রহ । 


লাইকর ষটি.কৃনিয়! গজ ছি ৩ মিনিম 1 
একোয়া ১ ১৮ ১ উন্ন। 
একমাত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য। (এ) 


পক্ষাঘাত হইলে উপরোক্ত ওষধ সহ তাঁড়িৎ যন্ত্র ব্যবহার্য । 
৯। আবশ্তক হইলে। 


ষ্টিকনিয়া “৮ উহ গ্রেণ। 
প্রত্যহ একবার তবকনিরে পিচকবী দিতে হইবে। 
১*। জিন্নাই ফক্ছেট রা ..* ৯ ডাম। 
একট্টাক্ট নক্সভমিকা ,., ... ১০ গ্রেণ। 
৩* বটাকা, প্রতাহ তিন বটাকা সেব্য। (ডাঃ হ্যাষণ্ড) 
১১। এসিড হাইডুব্রোমিক ডিল ২ ডম। 
সিবাঁপ সিম্প্লেক্স ০ ই ড্ীম 
একোয়া -ত ১ ওনম্ন। 
একমাত্র, মস্তিফষেব বক্তাবিক্যে আহারে পূর্বে সেব্য। 
(ডাঃ হ্যামিল্টন ) 
১১। এসিড হাইডুরোমিক ডিল ১১ উন্স। 
'একট্টণক্ট আর্গট লিকুইড ১১ ২ উন্স। 
সিম্পল সিবাপ রি ... ১ ওন্দ। 


২ ডাম মাত্রায় অঃবশ্তক মত ২৩ ঘণ্টাস্তব সেব্য। 
(ডাঃ ডি, সি, ওয়েড ) 


১৩। লাইকব পটাশি আর্সেনাইটিস. *** ই ডাম। 
কুইনি সাল্ফ "১ ই ডুাম। 
এসিড সাল্ফ এরোমেটিক ** যথা প্রযোজন । 
একোয়া এনিসাই .. ০, ৪ উন । 


৪ ডুাম মাত্রায় ৪ ঘণ্টাস্তর সেব্য। (ভাঃ হ্যামিপ্টন্‌ ) 


পা 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ৩৫৪ 


0016)078] 4810561019) 
সেরিত্র্যাল এনিমিয়া | 
অন্তিক্ষের রক্তাল্পতা । 
ব্যবহৃত ওষধেৰ তালিকা । 
এসিডাম আর্সেনিকাম, ফিবাম, ফশ্ববাস এবং ফক্ষেটুস্‌। 
নৃতন ওষধ। 
অরাই ক্লোরাইডম্‌ €(ঞঘা 01010 ত১--ই গ্রেপ মাত্রা। 
নাইটুগ্রিসারিন € ৮০8150০6000) ১ পাবসেণ্ট সলিউশনের 
১ মিনিম মানবা। 
চিকিৎস| বিষযক টীক]। 
মস্তিক্ষের রক্তাব্পতায় বোগীকে সম্পূর্ণৰপে বিশ্রামে ও শয়না- 
বস্থার বাখ! উচিত। 
বক্কশ্রাব জনিত প্রবল বক্তাল্পতাষ উত্তেজক ওষধ সেবন 
বিশেষ আবশ্তঠক। 
পুবাতন বক্তাল্নতায় লৌহঘটিত বলকাবক ওষধ সর্বাপেক্ষা 
উপকাবী। 
মস্তিষ্কের বক্তবহা! শীবাব আক্ষেপজনিত বক্তাল্পতাঁয় নাইটে 
অব এমিল ব! নাইটুপ্লিসাবিন ব্যবস্থা কব! যাইতে পাবে। 


১। লাইকব আর্মেনিকেলিস »,. ৩ মিনিম। 
দিবাপ ফেবি ব্রোমাইড *** ই ড্াম। 
একোয়া ৪ ১ ওন্স। 

একমাত্র/ প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য। (ডাঃ প্যাস্কুই ) 

২। পটাশ ব্রোমাইড নর ১ ১ ওল্স। 


ফেরি ব্রোমাইড ৮ «* ৪ গ্রেণ। 


ণ্ত৫৪ ব্যবস্থাসংগ্রহ। 


একোরা ০** ১০ হওল। 
সিবাপ সিম্প্রেক্স্‌ তত »*. ৬ ওক্স। 
মুগীবোগ সহ মস্তিক্ষের রক্তাল্পতায় ৪ ড্রাম মাত্রা প্রতাহ ছই 
বাব সেব্য। (ডাঃ বার্থলো) 
৩। এসিড হাইডবোমিক ডিল ১৫--৩০ মানম। 
সিবাপ ফেবি ধোমাইড ২১ ভম। 
লাইকব্‌ ষ্রিকৃনিষ! - **১ ৩ মিনিম। 
একোসা 5 ,- ১ ওন্স। 
'একমাত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য। 
৪7 টিং ফেবি পাবপোবাইড .-* »** ১ ওুন্স। 
কুইনি সাল্ফ (উব কাব্য) ... ১ ডাম। 
শটাশ বোমাইড 5০০ »*৮১ ওন্স। 
একাষা রঃ ২৪ ন্স। 
লাহকর পটাশি আর্সেনিমেট -** ২২ ডাম। 
১৯ ড্রাম মাত্রাম প্রত্যেক বার 'আহাঁবের পব সেব্য। 
(ডাঃ প্যাস্কুই ) 
৫| নাইইগ্লিসাবিন ১ পার্সেন্ট সলিউশন -** ১ মিনিম। 
পপশ্রত জল * ০ ১ ওল । 


একনাত্রা, প্রতাহ তিন মাতা সেব্য। 
সাময়াক মন্তিষ্ষেব বক্তাল্পতার বাবহাধ্য । (ডাঃ হ্যামণ্ড) 
৬। এসিড ফক্ষবিক ডল ১১ ১০ মিনিম। 
সিবাপ ফেবি ফক্ষেটিদ্‌ ... ১. ই ভাম। 
লাইকব ট্টিকৃনিয়া এ »* তমিনিম। 
ইন্ফিউশন কলম্ব/ *., ১০১ ও্স। 
এক্ষমাতআ প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য । 


ব্যবস্থা-সতগ্রহ ! ৩৫৫ 





৭। ফেরি রিডাক্টাই ৪ ... ২ গ্রেণ। 
পেপ্সিন্‌ পোর্পাই "৮ ১১ হই গ্রেণ। 
গ্লিসাবিন ট্যাগাকান্থ -*, যথ! প্রয়োজন । 

এক বটাকা,, প্রত্যেক বার আহাবের পব সেব্য। 
(ডাঃ বিস্ল) 
€010108,, 
কোবিয়া। 


ব্যবঙত ওষধেব তালিকা । 
এসিডাম আর্সেনিকাম, এন্টিমনি এটু পটাশি টাট্রাস, 
ক্যান্ষব, ক্লোবাল, ক্লেবকবম পিওব, ক্যাল্সিয়াই ক্লোরাইড, 
কোনিযাই পক্কাস, আর্গট, কফেবি রোমাইড্‌, ফেবি কার্বনাস, 
ফেবি অল্সনাইডন, ফেবি এট কুইনি সাইট্টাস, ফেবি ফক্ষাস, 
হ'ইডু্টিন, হাইড্ুনোমিক এসিড, মহ্হি অথেল, মস্কল্। পক্সভমি কা, 
ওলিনীম টেবিবিস্থিনি, ওপিনাম, ফক্ষবাঁস, পটাশি ব্রোমাইড, 
পটাশি আইওডাইড, কুহনি সান্ক, স্যাটনাইন, সোডি আর্সে 
নিয়ান, সোডি স্যালিসিলাস, ষ্টানাই ক্লোবাইড, ছ্টিকৃনিয়। 
সাল্ফাস, ভেলেবিগ্নানি, জিন্সাই অক্সাইড, জিন্পাই সাল্ফ। 
বাহ্যিক প্রয়োগ । 
বাথ, ইথাব শ্প্রে, ইলেষ্টি,সিটি, ক্লোরফরম শ্বাস দ্বারা গ্রহণ । 
নৃতন ওষব। 
সিমিসিফিউগা (01051679% ) লিকুইড একস্রান্ট ২০--৩* 
মিনিম মাত্রা। 
কোনিদ্াই হাইডুব্রোমাস (0০061 [75790192988 ) ৬ গ্রেণ 
মাত।। 


৩৫৬ ব্যবস্থা সংগ্রহ । 


কুবারা (001%% ) ইভ--ই গ্রেণ মাত্রা । 

ফাইডাষ্টিগমাইন (72৮)593000179 ) উতত-ৰঁত গ্রেণ যাত্রা । 
জিন্লাই বোমাইড (27501 137০৮019) ৩ ১০ প্রেণ মাতা 
হায়েসাধেমিন (11০১০১০1019) ইহ্ত--$ত গ্রেণ মাত্রা । 


চিকিৎসা বিষষক টাকা । 


এই পীড সহ বাতনোগ বর্তমান থাকিলে পটাশ আইও- 
ডাইড অত্যন্ত উপকাবী 

রক্তাল্পতা সহ কোরিয়া বোগে লৌহ ঘটিত ওষধ অতীব 
ফলদাষক। [লৌহ ঘটিত ওধধেন মধ্যে সেন্কুই অক্মাইভ অব্‌ 
আযবণ, ফেবি এট এমনি সাঈটাস ও কেবি কার্ব সর্ধশ্রেষ্ঠ। 

উপবোক্ত ওষধ ব্যতিবেকে জিন্টাই সাল্ফ, আর্সেনিক, 
ছ্রিকৃনিষা এবং কোনিযাম সচবাচব ব্যবস্থা কৰা! যাষ। জিন্পা 
সাল্ফ ১1২ গ্রেণ মাত্রাধ প্রথমতঃ ব্যবহাঁব কবিষ। অবস্থা বিশেষে 
উপকাঁব না হইলে *--৮ গ্রেণ মাত্রা পর্য্যন্ত ব্যবহাব কব! যাইতে 
পাবে! 

বোগ ছুবহ হইলে অনেক সমযে কোনিয়াম, হাযেসাযেমীস, 
পটাশ ব্রোমাইড, এমন বোমাইড, ক্লোবাল হাইড্রাস সেবনে এবং 
ত্বক নিয়ে মফিযাব পিচকাবী প্রযোগে উপকাব দৃষ্ট হয। 


১। লাইকব আর্সেনিকেলিস ৩- ৫ মিনিম। 
একোয়া টি ১০ ই উন্দ। 
একমাত্রাঃ আহারান্তে সেব্য। ৫--১২ বৎসব বষস্ক বালকের 
জন্য। (ডাঃ ইউষ্টল স্মিথ )। 
২। লাইকর পটাশি আর্সেনাইটিস. ** ২ মিনিম। 


পটাশ বাইকার্ক রঃ ৩ গ্রেণ। 


বাবস্থা-সংগ্রহ । ৩৫৭ 
»* আইওডাইভ -.* ১ হ গ্রেণ। 
একোঁধ! ক্যাম্ষব ৮ * ৩৪ ডাম। 
৫1৬ বৎসর বয়স্ক বালকেব জনা একমাত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্র! 
সেব্য। 


৩। ফেবি এট কৃইনি সাইট্রাস ১০৮৫ গ্রেণ। 
সিবাপ অব্যান্সাই ফ্লোবিস ৭০১ ডা) 
লাইকব ষ্টি ক্নিয়া ৫৫ ২৩ মিনিম। 
একোঁষা সিনেমম্‌ তত ১০১ উন্স। 

একমাত্র, প্রহাহ তিন মাত্র! সেবা। (ডাঃ হ্যামিন্টন)। 

৪1 পটাশ ত্রোমাইড ০০০ ১০--২০ গ্রেণ। 
ক্লোনাল হাহডান ৪ ১০--২০ গশ্রেণ। 
সিবাপ রে »* ১ ডাম। 
একোয়া ১ ওন্দ। 

একমাত্র প্রত্যহ তিন মতা স্বো। 

৫। ষ্িকৃনিরা সাল্ফ ১ ২ গ্রেণ! 
একোযা রঃ ১.১ ঝন্স। 

১০--১৫ বতসব বরস্ক বালকেব জন্য ৫ মিনিম মাত্রায় প্রত্যহ 
তিন বাব সেব্য। (ডাঃ ইউষ্টল স্মিথ )। 

৬। ছিকৃনিয়া 2 »*. ই গ্রেণ। 
ভাইনম ফেবি রঃ ১৮৪ উন্স। 

১* বৎসর বয়স্ক বালকের জন্য ২ ড্াম মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার 
সেব্য। (ডাঃ টমাশ হিলার )। 

৭। জিন্সাই ব্রোমাইড ৮, ১. ১ ডাঁম। 
সিনাপ সিম্পল 2 ১১১১ ওন্দ। 


১০ মিনিম মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার সেব্য । (ডাঃ হ্যামিপ্টন ) 


৩৫৮ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


৮। কাম্ফিব 55 ***৪8 গ্রেণ। 
সিবাপ পর যথা প্রয়োজন । 
এক বটাকা; প্রত্যহ তিন বটাক' সেবা। 
(প্রঃ উইলিয়াম এটকিন্‌)। 
৯। জিন্সাই সাল্ফ নর ১০২ শ্রেণ। 
একক্ীক্টি কোনিযাই  *** ... ৩ গ্রেণ। 
এক বাকা, প্রত্যহ বাত্রিতে সেব্য । 
১০। জিন্সাই ক্লোবাইড্‌ ঠ ১০২ গ্রেণ। 
স্পিবিট ইথাবিস - “হু উন্মা। 
৫ মিনিম মাত্রা প্রত্যেক ৪ ঘণ্টান্তব সেবা। 
১১। সোডি শ্তালিসিলাস  ,,, ১০ গ্রেণ। 
শ্পিবিট বোবকবম . .. ১৫ মিনিম। 
একোয নু .. ১ ওন্স। 


একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা ৩৪ ঘণ্টাস্তব সেব্য । 
(ডাঃ এস্‌, ওঘেব, মিচেল্‌)। 





11 ৮560718,. 
(হিষ্টিরিয়া )। 


গুন্সবায়ু, মুচ্ছারোগ । 
বাৰহত ওষধেব তালিকা । 
এক্টিয়া, এসাফেটডা, ব্রোমাইডস্‌, ক্যানাবিশ ইগ্ডকা, 
আয়রণ সাণ্টস্‌, নক্সভমিকা ফগ্ষবাস, পল্শেটিলা, কুইনাইনের 
প্রয়োগনূপ, ষ্টিকৃনিয়া, ভেলেরিয়ান এবং ভেলেরিয়ানেটস্‌, 
ভিশ্ক সাণ্ট। 


বাবস্থা-সংগ্রহ ৩৫৭ 


নৃতন ওঁষধ। 


ক্যাম্কব মনোরোমাইড (080700১0চ 8107001707010৩) ২-১৭ 
গ্রেদ মাঞা, নিদ্রাকাবক ও আক্ষেপ নিবাবক | 


চিকিৎসা বিষযক টাক1। 


আক্রমনাবস্থায যাহাতে বোগা আপনাব অপকাব করিতে ন! 
পাবে তদ্বিষয়ে সতক হওন! আনশ্তক। মুখমগ্ডুলে শীতল জলেব 
ঝাপট' ও নাসাবন্ধে, এমোনিযা বাস্প প্রযে।গে তৎক্ষণাৎ ফিটিৰ 
উপশম হইতে দেখা ঘাব। ওষধেব মণো ভালেবিয়ান, এসা- 
ফিটিডা, ও ম্পিবিট এমোনি এবোম্যাটিক অত্যন্ত উপকাবী। 

আক্রমনেব মধ্যবণ্ডঁ মগ্ঘব যাহাতে বোগীব মন হ্থন্থ থাকে 
এরূপ উপাষ অবলম্বন করা আবগ্তক। দেহেব ও বক্তেব অব- 
স্থাব সাধারণ চিকিৎসা এনং গথা ও পবিপাক যষ্্রেব ক্রিয়ার প্রতি 
মনোষেগ কবা উচিভ। এলকোহল মং্যুক্ত উত্তেজক বা উষ্ণ- 
কর দ্রব্যাদি সেবন নিষেধ কবাই কর্তবা। 

সন্ধির বেদনা নিবাবণ জন্য লঙেনম সম্বলিত উষ্ণ পুলটিস 
প্রয়োগ বা স্বেদ কব প্রবৌজনীষ। ত্বকেব নিম্বে মঞ্রিবাব পিচ- 
কাবীও উপকাবী। 

উদবাধ্ানেব জন্য হিঙ্গুব পিচকাবী অতীব ফলদায়ক । 

বক্তাল্পতা বর্তমান খাকিলে লৌহ্ঘটত ওঁষধ বাবহার কৰা 


যাইতে পাবে। 


১। এমন ব্োমাইড ই ড্রাম। 
সিরাপ সিম্পল 55 **১ ১ ডাম। 
ইন্ফিউশন্‌ অর্যান্সাই ₹. ... ১ উন্দ। 


একমাত্র, প্রত্যেক মাত্র। ৪ ঘণ্টান্তৰ সেব্য। 


৬৯ ব্যবস্থা-সংগ্রহ ॥ 


২। মিক্*্চ,বা এসাফেটিড৷ ১০ ৬ তন্প। 
টিং ভেলেবিযানি এমনিয়েট। .... ২ ড্রাম । 
ম্পিবিট ইথাবিস্‌ কোং ৮.১ ড্বাম। 

১ ওন্প মাত্রাধ প্রত্যেক ৬ ঘটান্তব সেব্য। 

৩। এসাফেটিডা রর ১ ড্রান। 
একোয়া মেস্থপিপ রঃ ১১, ৫হ উন । 
টিং ভেলেবিযানি এমনিমেট! ২ ড্রাম। 
শে ক্যাঞ্টোবিবাই হি *০. ৩ ডাম। 
ইথাবিস রী ১... ১ ডাম। 


ই ওম্স মাত্রাষ প্রত্যেক মাত্র! ৩৪ ঘণ্টান্তব সেব্য। 


৪। ক্যাষ্টোবিযাই ৪ ,.. ২০ গ্রেণ। 
এমন কার্বব 2 ৫ গ্রেণ। 
পালভ ওপিয/ই 5 ১. ই গ্রেণ। 
সিবাপ 2 বথ! প্রয়োজন । 


৬ বটীকা, অল্পক্ষণ পৰ পর এক এক বটাকা সেবা । 


৫1 মিকশ্চ,বা মন্গাই. .,, ১৪. ইন্ষা। 
ম্পিবিট ইথাবিস ১১১১. উন্ধা। 
সিবাপ অবান্সাই টু ০৮১ উন্ব। 


১ ওন্স মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার সেব্য। 


৬। কুইনি ভেলেবিযেনাস ., ১১ ৪ গ্রেণ। 
ইনফিউশন ক্যাস্কেবিলা ... ... ৪ উন্ন। 
ই ওন্স মাত্রায় প্রত্যেক ৬ ঘণ্টান্তর সেব্য। 


ব্যবস্থা সংগ্রহ। ৩৬১ 


এ টিং সন্ুল রি ... ই ডাম। 
একোয়া ক্যাম্ষব ? ১ ওল । 

একমাত্রা, প্রত্যহ ২।৩ মাত্রা সেবা । (মিঃ সেভবি ) 
৮। পাল্ভ ভেলেরিয়ানি *** ** ২০ গ্রেণ। 
-- সিনেমম্‌ কোং ... ১৭ গ্রেণ। 


এক পুবিষা, প্রত্যেক পুবিয়া ৪ ঘণ্টান্তধ সেব্য। (ডাঃ জফ ) 


৯। টিং ভেলেবিযান ১১১ ডাম। 
ইন্ফিউশন্‌ ভেলেবিযান *** ০.৪ ড্রাম । 
একোয়া ক্যাম্কব ত* সমষ্টি ১ ওম্স। 

একমাত্র, প্রত্যহ তিননাত্রা সেবা । ( ডাঃ গ্রেগবি) 

১০। টিং ভেলেবিয়ান তত ১৮১ ডাম। 
এসিড পাল্ক্ ডিল ১০ মিনিম। 
টিং সিষ্কোনা কোণ. ১, ..*. ২ ডাম। 
একোয়া ০ ১.১ উন্প 


একমাত্র, প্রত্যহ তিনমাত্র/ সেব্য। (ডাঃ আযসওষেল )। 


১১। টিং ভেলেরিযানি এমনিয়েটা * ড্াম। 
ম্পিবিট ইথাবিস কো” .. ই ড্াম। 
টন 


টিং ল্যাভেগ্ডাব কোং ই ড্রাম । 
টিং হাযোসায়েমাস  -*, » ২০ মিনিম। 
একোয়া ক্যাম্ফৰ ত৪ ১১১১ ওক্স। 
একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা তিন ঘণ্টান্তর সেব্য। (ডাঃ হুপার) 
১২। টিং ভেলেরিয়ানি এমনিয়েটা .*. সু ডমি। 
স্পিবিট এমনি ফেটিডা .. ... ই ডাম। 


৩৯ 


২৬২ 'ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


-- আর্মরেসি কোং ... ***১ ডাঁম? 
একোঁয়া পাইমেন্টা ... .. ১ ওদ্স। 
একমাত্রা, প্রত্যহ ৩৪ মাত্রা সেব্য। (ডাঃ হুপার ) 
১৩1 জিন্সাই ভেলেবিয়েনাস্‌ * ৮ গ্রেণ। 
টিং ভেলেবিয়ানি রর ৮১ ২ ডাষ। 
একোয়। ফ্লোব! অব্যান্সাই ৩ ওন্ন। 
সিবাপ হেমেডিস্মিস্‌ ২ ভাম। 


২ ওঁন্দ মাত্রা প্রতোক ৬ ঘণ্টান্তব সেবা । (দাও নেলিগান ) 


১৪। টিং এসাফেটিডা ৪ .... ১ ড্রাম । 
এমন কার্কর 44 ২১০ গ্রেণ। 
একোঁয। ক্যান্ষব 5 ৯১9 আন্স। 

ই--১ উল্স মাত্রীষ প্রতোব ভিন ঘণ্টান্তন সেব্য 
( ডাঃ ট্যানাব )। 

১৫ টিং ভেলেবিগাঁনি এমনিষেটা - ৪০ মিনিম। 

ইন্ফিউশন্‌ ভেলেবিধানি ২০ প্ম | 
একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা! ৩1৪ ঘণ্টান্তব সেব্য। (উ) 

১৬। টিং এসাফেটিড! তত ১. ২ ডাম। 
ম্পিবিট এমন এবোমেটিক ০ ৩ ডা । 
টিং চিবেতা ২, ৭ ড্রাম । 

১ ঁন্স জলে ১ ডাঁম মাত্রাষ প্রত্যেক তিন ঘণ্টান্তব সেবা । (8) 

১৭। কুইনি ভেলেবিষেনান ১২--৩০ গ্রেণ। 
একন্রাক্ট জেন্শিযাঁন ** ৪০ গ্রেণ। 


১২ বটাকা', প্রত্যহ তিন বটাকা সেব্য। (ভ) 


বাবস্থা-সংপ্রহ। ৩৬৩ 


১৮। জিন্সাই ভেলেরিষেনাস ১১ ১০ গ্রেগ। 
- ফক্ষেটাস *** ১.১ ১০ শ্রেণ। 
এক্ট্রাক্ট বিয়াই হা ১০ ২৪ গ্রেণ। 

১২ বটাকা।, প্রতাহ তিন বটাকা সেব্য। 

১৯। জিন্সাই ভেলেবিয়েনাস ১২ গ্রেণ। 
কুইনি সাল্ফ ,.. ৬ গ্রেণ। 
পিল বিয়াই ০কোৎ ৪ ১, ২৭ গ্রেণ। 
একক্াক্ট এস্থিমেডিন ... ১১২০ গ্রেণ। 


১২ বটাকা', প্রত্যহ তিন বটাক1 সেবা । 





191))700৯৮, 


(এপিলেপ্দি) ম্বগী। 
ব্যবহৃত উষধেব তালিকা । 

এ্টিপাইবিন, এন্টিফেরিন, এপিড্‌ হাইডুরৌমিক, এমনিয়া 
বোমাইড, এমনকার্ব, এমনিয়াই ভেলেবিয়েনাস, এমিল নাউ- 
ট্টে, আর্সেনিসাইবোমাইডম্, এসাফেটিডা, এট্রপিয়া, বিসমথ 
সাবনাইট্রান, বোরাক্স, ক্যাম্ফব, ক্যাষ্টোবিমাম, সিবিয্লাই 
অক্জ্যালাস, ক্লোবফবম, কোনিধাম, কুপ্রাই সাল্ফ, এমনি- 
ক্ন্টস্‌, হাইড্রার্জাইরাই আইওডাইড রুতব্রাম, হায়োসায়েমাস, মন্কস, 
নক্মভমিকা, অক্সিজেন, ফন্ববাস, পটাশি ব্রোমাইড, কুইনি 
সাল্ফাস, স্তাণ্টনাইন, সিনাপিস, সোডিব্লোরাইড, ষ্টানাই ক্লোরা- 
ইড্‌, স্টিকৃনিয়া, ট্যাবাকাম্‌, টেবিবিস্থিনি অয়েল, ভেলেরিয়ান, 
ভিরাট্রাম তিরিডি, জিন্দাই অন্সাইড, জিন্সাই সাল্ফাঁন্‌, বমন 
কাঁরক ওষধ, উত্তেজক ওযধ। . 


৬৬৪ ব্যবস্থা-সংগ্রহ ॥ 
বাহিক প্রয়োগ! 

শীতল জলে স্নান টর্কিশ বাথ, ফোক! উৎপাদন, শুষ্ক কপিং, 

ইলেক্টি সিটি, । 
চিকিৎসা! বিষয়ক টাকা। 

আক্রমন কালে বোগীব কোনবপ অপকার ন! হয় সে বিষয়ে 
সতর্ক থাকা উচিত। কিন্তু ব্যস্ত হইয়া কোন কার্ধ্য করা কর্তব্য 
নহে। 

শীঘ্র আক্ষেপনিবাবণ ন! হইলে চক্ষে, মুখে ও বক্ষঃস্থলে শীতল 
জলেব ঝাপ্টা দেওয়া আবন্তক। কোন কাবণ স্পষ্ট লক্ষি 
হইলে তাহা দূৰ করা উচিত যথা_-ক্কমি থাকিলে স্যাণ্টনাইন 
সেবন বিধেয়। 

বোগীকে পুষ্টিকাবক লঘু পথ্য দেওয! কর্তব্য এবং শা'রীবিক 
ও মানসিক পবিশ্রম পরিত্যাগ করিতে আদেশ কবা উচিত। 

প্রতাহ শীতল জলে স্নান কবা ভাল এবং অত্যন্ত বতিক্তিম্বা, 
হস্ত মৈথুন ও অতিবিক্ঞ মদ্যপান নিষিদ্ধ। 

পবিপাক ক্রিয়। যাহাতে স্ুচারুৰপে সম্পন্ন হয় তদ্বিষয়ে মন- 
ঘোগ বাথা কর্তব্য এবং বিব্চেন আবশ্যক হইলে মুছুবিবেচক 
ওষধ ব্যবস্থা করা উচিত । 

এই বোগে নিয়লিখিত বাবস্থা বিশেষ ফলদীয়ক । 


পটাশ আইওডাইড ১৮. ২ ডাম। 
-- ব্রোমাইড * ১”: ১ ওন্স। 
-- বাইকাব্ষধ ** ১ ১ ডাম। 
এমন ব্রোমাইভ 2৯ ... ৩ ডাম। 


টিং কলশ্ব। *** **১ ক্ব। 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ০৬৫ 


পবিশ্রুত জল -** ১৬ ওক্স। 

১ ড্রাম মাত্রায প্রত্যহ ৪ বাব সেবা। 

দিবসে তিনবাব সেবন কবিষ! রাত্রিতে শযনকালে দ্বিগুন বা 
ত্রিগুন মাত্রায্স একবব সেবন কবিলে অত্যন্ত উপকাব দর্শে। 

ষদ্যপি নাডীব গতি মৃছধ (দখা যায তাহা হইলে উপবোক্ত 
ব্যবস্থী পত্রের মধ্যে পটাশ বাইকার্ধেক পবিবর্তে এমনকার্ক 
দেওযা আবশ্যক । 

উপবোক্ত ব্যবস্থা অনেক দিন ব্যবহার কবা উচিত। উহাতে 
কোন উপকাব না ভইলে এটুপাইন, প্রযামনিয়াই, কোনিয়াম, 
কেনাবিশ ইণ্ডিকা' জিন্াই অক্সাইড, জিন্সাই সাল্ফ, জিন্সাই 
জেলেরিযানাসপ এবং এমনিও সাল্ফেট অব কপাব বাবহারে 
ফল দশে। 

কখন কথন নাইটেট অব সিল্ভার & গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যহ 
ঠিনবাব সেবনে অত্যাশ্চর্যয ফল দুষ্ট হইবাছে কিন্তু ৭৮ দিন্‌ 
বাবহাব কবিয়াই বন্ধ কবা উচিত। 

উপনংশ জনিত মুগী বোগে পটাশ আইওডাইড অতি উত্তম 
ওষধ। 

মেলেরিষ। জনিত মুগী বোগে যকৃতেব কোন পীডা বর্তমান 
থাকিলে কুইনাইন এবং আর্সেনিক ব্যবহার্য । 

পর্যযাধ মৃগা বোগে জিন্নাই ভেলেপিঘানাস অত্যান্ত ফল- 
গুদ । 

মৃগীবোগ বক্তা্নতা দৃষ্ট হলে লৌহ ঘটিত টিষদ বিশেষতঃ 
সাইটেট অব মাষবণ বিশেষ উপকাবী। এনদ্্যতীত বলকারক 
ওঁষধ যথা -কুইনাইন, আর্সেনিক এবং ট্টিকৃনিয়া ব্যবহানে অতি- 
শয় উপকাণ দর্শে। 


৩৬৬ ব্যবস্থা সংগ্রহ 


কডলিভাব অয়েল দ্বাবা! অনেক স্থলে উপকার পাওয়! 
যায়। 

আক্ষেপেব সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস প্রশ্বীসের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইলে 
ইখাঁব ব! ক্লোরফবমেব বাম্প গ্রহণ কবা যহিতে পারে। 

কোঁন কোন ছকহ পীড়ায় মস্তক মুণ্ডন কবিয়! ক্রোটন 
অধযেল মর্দন ব্যবহাবে উপকার দর্শে। 

কেহ কেহ ন্নাযূ শীবাব ছেদন বা! টানে সন্তোষ জনক ফল 


পাইয়াছেন। 


১। সোডি ব্রোমাইড রঃ .... ৩ ডাম। 
পটাশ ব্রোমাইড ৪ -* ৩ ডাম। 
এমন ব্রোমাইড ৩ ডাম। 
»" আইওডাইড "১. ১ ১ই ড্রাম । 
__ কারক ১ ডাম। 
পটাশ আইওডাইড  ... ... ১২ ডম | 
টিং কলম্ব! রঃ ১৪ উদ্স। 
একোযা! ১১১ সমষ্টি ৮ ওন্স। 
জল সহ ২ ডাঁম মাত্রা আহাবেৰ পূর্বে এবং ৪ ডাম মাত্রায় 
রারি শয়নকালে দেব্য। ( প্রঃ ব্রাউন সিকোয়ার্ড )। 
১। পটাশ বোমাইড | ১ ওন্দ। 
এমন ব্রোমাইড *** ১. ই ওন্দ। 
একোয! তত ৭ ওন্স। 
৯ ড্রাম মাত্রাধ প্রত্যহ ৩৪ বার স্ব্যে। (ডাঃ টা সি, সেখুইন্‌ ) 
৩। সোডি ব্রোমাইড 2 ... ১ ওন্ন। 


এমন ব্রোমাইড ** ০ ই উদ্দ। 


বাবস্থা-সংগ্রহ। ৩৬৭ 


একোয়া ১ ৭ ওষক্স! 
জলসহ ২ ডাম মাত্রায় প্রতাহ ৩৪ বার সেব্য। (ধ) 
৪1 পটাশ ব্রোমাইড -ত* ১০:১৫ গ্রেণ। 
এটুপিঘা সাল্ফ ৪ *** সত গ্রেণ। 
পবিশ্রুত জল * “৮১ উন্স। 
একমাত্রা, প্রতাহ তিন মাত্রা! সেব্য। (ডাঃ ইয়াণ্ডেল্‌) 
৫। পটাশ বোমাইড রর ০.১ উন্স। 
ক্লৌরাল হাইডাস ৪ ১... ২ ওঁ্দ। 
একোয়া ... ৭ ওন্স। 
জলসহ ২ ডাম মাত্রায় প্রত্যহ ৪1৬ বাব সেব্য। (ডাঃ জে, সি, স) 
৬। এন্টিপাইবিন ঠা ১. ২ ড্রাম । 
এমন ব্োমাইড ঢু »*::৪ ডাম। 
একোযা সিনেমম্‌ ১ সমষ্টি ৩ ওল । 
১ ড্রাম মাত্রায় প্রত্যহ তিনবাব সেব্য। (ডাঃ পটস্‌) 
৭। ্টিক্নিয়া এসিটাস ** ১.৮. ১ গ্রেণ। 
এসিড এসিটিক রঃ ২* মিনিম। 
এলকোহল হত *ত১ ২ ডম। 
পবিশ্রত জল - ১. ৬ ডাম। 
জলসহ ২ ড্রাম মাত্রায় প্রত্যহ তিন বার সেব্য। (মার্শাল হল্) 
৮। লাইকর আর্সেনিকেলিস ... ৪ মিনিম। 
স্পিবিট ইথাবিস কোং »০-৩* মিনিম! 
সিবাপ ক্রোকাই ঠা ৪০ ভা), 
একোয়া ক্যাম্চর ১০১ বন্দ । 


এক মাত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্রা! সেব্য। 


৩৬৮ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


৯1 নাইট্রগ্লিসাবিন **. ৫ মিনিম। 
এলকোহল ডে ... ১ ওন্স। 
১০ মিনিম মাত্রা প্রত্যহ তিন বাব সেব্য। (ডাঃ হাামিণ্টন) 
১*। ষ্টিকৃনিঘ! সাল্ফ ***১ গ্রেণ। 
একস্রীাক্ট আর্ট লিকুইড *** ১২ ওন্স | 
লাইকব আর্সেনিকেলিল ২ ডাঁম। 
সোডি ব্রৌমাইড ক .. ১ই ওন্স। 
টিং ডিজিটেলিস পু ১. ৩ ডাম। 
একোয়া মেস্থপিপ্‌ ১.5 উন্স। 
২ ড্াম মাত্রায় আহারেব পুর্বে সেব্য। (এ) 
১১। টি” সম্তুল রঃ ২০-_:৩০ মিনিম। 
একোয়! ক্যাম্কব ১ ুন্ন। 


একমাত্রা, প্রত্যহ ২৩ মাত্রা সেব্য। 


১২। জিন্সাই ভেলেবিযানাস .. ,.. ১ গ্রেণ। 
কুইনি ভেলেবিয়ানাস ১০১. গ্রেণ। 
এক্ষ্রান্ট জেন্শিযান .১, *১. যথ। প্রয়োজন । 

এক্‌ বটাকা, প্রতাহ ৩।৪ বটাকা! সেবা। (প্রঃ ডাকষ্টা )। 

১৩। জিন্সাই ভেলেবিযানাঁস ১. ৩ গ্রেণ। 
এক্ষ্বাক্ট বেলাডন। ২ গ্রেণ। 
পাঁল্ভ ডিজিটেলিস -..* ** তু গ্রেণ। 

এক বটাকা,, প্রত্যহ তিন বটাকা সেব্য। 
১৪। পটাঁশ ব্রোমাইড *শ ১০ গ্রেণ। 


টিং কোনিয়াই রর *** ৩০ মিনিম। 


ব্যবস্থা সংগ্রহ ৩৬ন 


টিং ভেলেবিযান এমনিফেট! ... ১০ মিনিম। 
একোয়! ক্যাম্ফর 2 ... ১ওনস। 
এক মাত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য। (লগ্ডন হাসপাতাল )। 


১৫। পটাশ ব্রোমাইড ্ ১০ গ্রেণ। 
ম্পিবিট ক্লোবফবম ..১ ১৮ মিনিম | 
ইন্ফিউশন কোয়াশিষা ... ৯ ওন্স। 


এক মাত্র, প্রত্যহ তিন গাত্রা সেবা । 
(ইউনিভাশিটি বলেজ হাসপাতাল লণগ্ডন)। 


১৬। সোঁডি ব্রোমাইড রি ১০ ২২ গ্রেণ। 
পটাশ বোমাইড ১... ৫ গ্রেণ। 
এমন ব্রোমাইড টি ২: গ্রেণ। 
সিণাদ অন্যান্সাই -, ** ৯৫ মিনিম । 
একোম। ১০ মমি ১ ডাম। 


১৪ ড়াম মাত্রাষ প্রত্যহ তিন বাব সেব্য 
(ফিলাডেলফিযা হাসপাতাল )। 


১৭। এক্ট্রাক্ট নন্পভমিকা .-* ... ১০ গ্রেণ। 
পিল এলোজ এট মহ ... *** ২ ডাম। 

৩৩ বটীকা, প্রত্যহ বাত্রিতে এবং প্রাতৎকালে ১--২ বটীক! 
মাতার সেবা। (ডাঃ কোপলা ও )। 
১৮। পাল ফাইজষ্রিগমেটিন ফেলা ১ গ্রেণ। 

কন্ফেক্শিও বোজ .. যথা প্রয়োজন । 


এক বটীকা, প্রত্যহ তিন বটাক! সেব্য। 


৩৭এ ব্যবস্থা সংগ্রহ। 


১৯1 জিন্সাই ভেলেরিয়েনাস ... .. ১০ খ্রেণ। 
--  ফক্ষাস . ১০ গ্রেণ। 
এক্ট্রান্ট অথবা পিল বিষাই কোত *** ২৪ গ্রেণ। 

১৯ বাকা, প্রত্যহ তিন বটাকা সেব্য। 


২*। জিন্সাই সান্ফাঁস্‌ ১৪ ১২-_২৪ গ্রেণ। 
একট্রাক্ট কোনিয়াই  -, ৩৬ গ্রেণ। 

১১ ব্টীকা, প্রত্যহ তিন বটাকা স্বো। . (ডাঃ বেণন্স্‌) 
১১। জিন্সাই ফক্ফাস্‌ টু ২০ গ্রেণ। 
এসিড ফক্ষবিক ডিল ১. ১২ ডাম। 
টিং সিক্ষোনা কোণ. ১, ১ ৬ড়াম। 
একোয়া মেস্কপিপ সা ৬ গন্ন। 

১ গন্দ মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার দেবা । (প্র) 
২১। সৌডি বাইবোবেট ১১. ৩ ডাম। 
গ্লিসাবিন ক ১ গুন্স। 
একোঁয়া সমষ্টি ৩ এন্স। 

২ ভাম মাত্রায় প্রতাহ তিনবাঁব সেব্য । (ডাঃ হিল । 
২৩। সোডি বাইবোবাসা ১, - ৩ ডাম। 
-- ব্রোমাইড , ৫০ গ্রেণ। 
সিরাপ সিম্পল্‌ 4 ১ ওন্দ। 
একোয়া সম্টি ১০ ওন্ন। 

১ প্ন্স মাত্রীয় প্রত্যহ তিনবাঁব সেব্য (এ) 


বাবস্থা-সংগ্রহ । ৩৭১ 
ন6০4700 0 


হেডেক্‌, শিরঃপীড়া। 


73111959 ০ [05৭1১০77610 ][০7601801)০. 


2০ 


পৈত্তিক অথব। অজীর্ণবশতঃ শির?পীড়া। 
ব্াবঙত গুধধেব লালিবা। 
এমন কার্ধ, এমন কোবাইড, আর্জেন্টাই নাইট্রাস হাই- 
ডাঁজাইবাই পাবকোবাইড, লাইকব এমনি এসিটেটিস, মেগ নেশিয়া, 
পেপ্সিন্, পডফাইলম, পটাশ বোমাইড । 
নৃতন বন । 
ভাইডাঙ্টিস্‌। 71৬17741017) টি ১০_- ৩০ মিশিম মানা, যকছের 
উত্তেজক । 
আইবিডিন ([07101) ১ ৫ গ্রেণ মাত্রা, পিন নিঃসানক | 
ইংলািন , [11হ10011 ) ১৫ গ্রেণ মারা, বিবেচক | 
লেপ্ট্যা্ডিন | [1*201777)8 ১ গ্রেণ মাতা, পিত্ত নিঃসাবক। 
সোডিয়াই ফল্কাঁস (০৫1। 1[১119-11)%3) ১--৩ডাম মারা, 
উচ্ছলন মৃদ্রবিবেচক | 
সৌডিয়াই সাল্ফাস্‌ (3০৭71 $3101005) ১ দাম মাত্রা, উচ্চলন 
মুহবিবেচক। 
সোডিও মেগ্নেশিকাই মাল্ফাঁদ 5০৭1১-81700) ৯0011000৭5) 
১ ডুম মাত্রা, উচ্ছলন মৃদ্ুবিব্চেক। 


তণহ ব্যবস্থা-সংগ্রহ? 
00175656150 0: 710010৮10 17.69,090179, 
রক্তাধিক্য অথব৷ প্লেথরা হেতু শিরঃপীড়া। 
ব্যবঙ্গত ওঁষধেব তালিক1। 
এক্‌টিবা, এমন ক্লোবাইড, এন্টিমনি, ক্রোটন অয়েল, হাই- 
রার্জাইবাই সাব্ক্লোবাইড, অযেল বিসিনি, টিং ভিহাট্রাই ভিরিডি। 
০9৮ 1309190]10. 
বাতজনিত শির£পীডা । 
ব্যবন্গত ওষধেব তালিকা । 
এীসডন্‌, কল্চিকাম্‌, সোঁডিবাই যক্ষাঁস। 
নৃতন ওষধ। 
সোডিযাই সেলিসিলাস (8০৪: 5217০125) ১০-২* গ্রেণ 
মাত্রা। 
নব 0৮005 17025090170. 
স্লাবীয় শিরঃপীডা। 
ব্যবহৃত ষধেব তালিক । 
এসি হাইড্সাযেনিক, এক্টিয়া, এবোমোটিক ম্পিবিট অৰ্‌ 
এমনিষা, এমন ব্রোমাইড, এমন ক্লোবাইড, আর্জেপ্টাই নাইট্যাস, 
"আর্সেনিক, বেলাডনা, রোমাইডদ্‌, ক্যাজুপুটা অয্নেল, ক্যাম্ফর, 
ক্লোরাল, ক্লৌবফরম, ক্লোবফবম স্পিবিট, গোরেইনা, হাসান 
মাস, লেভেশ্ডিউলা, নাইটুমিউবিষাঁটিক এসিড, নক্মভমিকা টিং, 
ফদ্ষরাস, কুইনি সাল্ফ, ভেলেবিম্বানঠ, জিন্নাই অক্সাইড, জিন্সাই 
ফক্ষাস, জিন্নাই ভেলেরিয়েনাস। 


নূতন ওষধ। 
এন্টিফেব্রিন (40৮৮0 ) ৪-১৫ গ্রেণ মাতা, বেদনা নিবা- 
রক, নিদ্রাকারক। 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ৩৭৩. 


এন্টিপাইবিন্‌ (06000 ) ৪-+৩০ গ্রেণ মাত্রা, নিদ্রাকাবক 
বেদন! নিবাবক । 
কুটিল ক্লোবাল (1)81)] (10721) ২--১৫ গ্রেণ মাত্রা। 
ক্যাফিন সাইট্রাস (05080 010705) ২7৫ গ্রেণ মাতা। 
ক্যাফিন হাইডুবোমাস (6405৩ 1151701070১) ২7৫ গ্রেণ 
মাত্রা । 
সিমিসিফিউগা ((10101082) ১7৬ গ্রেণ মাতা, স্বাযবীষ 
বলকাবক। 
ওলিয্‌ম ইউক্যালিপটাই (01901) 15700815101) ১৫ মিনিম 
মাত্রা, বক্তাধিক্য এবং স্নাববীন শিবঃপীডাব বাবহার্ষা। 
মেস্থল € 01070)0] ) ১--২ গ্রেণ মাত্র । 
নাইট্গ্িসাধিন € উ/0 0805০010৫0১ পানসেন্ট সলিউশনেব 
১ মিনিম গাত্র'। 
ফিনাপিটিন (1১1770৩৮107) ৪--১৫ গ্রেণ মাত্রা, বেদনা নিবাবক | 
কুইনি ভেলেবিষেনাস (007000 10720) ১--৪ গ্রেণ 
মাত্রা; ক্নাঘবীষ এবং চিষ্টিবিক শিবঃপীডাষ ব্যবহার্য । 
[২ 00002110 798,19,01)0. 
স্নাধুশূল হেতু শিরঃপাড়া | 
ব্য্ত ওবধেব তালিকা; 
এমন ক্লোবাইভ্‌, ব্যাম্ষব। 
নৃতন ওষধ। 
কাাফিন্‌ সাইট্রাস (0918805 0%5 ) ২৫ গ্রেণ মাতা । 


ক্যাফিন হাইডুব্রোমাস (0896109.177470:0710৭) ২৫ গ্রেণ 
মাত্রা । 
অয়েল মেস্থল ( 01] 749001 ) বাহ্যিক প্রয়োগ । 
৩২ 


৩৭৪ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


চ6710010 [0 ০8,0201)9, 
সাময়িক শিবঃপীভা। 
ব্যবহৃত ওষধেব তালিকা। 
এমন কার্ব, বেলাডনা, পটাশ ব্রোমাইড, কুইনি সালফ, 
জিঙ্কম্‌। 
নুতন উষধ। 

আর্সেনিক আইওভাইভ (41১07019199) ২শ-২হ গ্রেণ 

মাত্রা, ডাঃ ওযাস্স সামবিক শবঃনীভান ব্যবহাব কবেন। 

চিকিৎসা বিশনক টীকা। 

শিবঃপীডাব তিন অনস্থান বথা--৬১) আক্রমনেব মধ্যবর্তী 
সময়ে (২) আক্রমণেব প্রথম অবস্থা এব? (5। আক্রমণেব অবস্থায় 
ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসা আবশ্তক। 

১। আক্রমণের মধ্যবর্তী সমনে। 

অতিবিক্ত পবিশ্রম এবং মানপি চিন্তাজনিত শিবঃপীড়ায় 
তিক্ত বলকাঁবক ওষ?, তৌহ থটিভ ওযধ ঠিকৃনিব! এবং কড্‌- 
লিভাব অযেল বিশেষ উপযোণা। 

কোষ্টবদ্ধতা বর্তমান থাকিলে পিল্‌ বিঘাই কোং ৪:৫ গ্রেণ 
সহ বু পিল ১২ গ্রেথ খাত্রিকলে সেধনে এবং দিবসে তিক্ত বল- 
কাবক উষব হানৌসাবেমাস সহ সেধনে উপবা।ন দুষ্ট হয। 

বক্তার তাহেতু শিবঃপীডান ০পৌহ ভি উত্তম ওষখ। ইহার 
মধ্যে ফেবি এটু কোবাইণি সাইট্রাস সর্বাপেক্ষা উত্তম ইহার 
সহিত ম্পিখিট এমন এবৌমেটিক এবং পটাশ আইওডাইডও 
ব্যবস্থ। কব! যাইতে পাবে। 

স্বায়বীক্‌ শিরঃপীডার ছ্রিক্নিরা বাঁ নক্পভমিকা, কলম্বা বা 
কোবাশিরাব ইন্ফিউশন্‌ সহ বযাবহাবে অতীব ফল দর্শে। 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ ৷ ৩৭৫ 


হিষ্টিবিয়ার শিরঃপীভায় পটাশ ব্রোমাইড ১ গ্রেণ মাত্রায় টিং 
হাকোনাবেমাস ২৭ মিনিম সহ ব্যবহাবে উপকার প্রাপ্ত হওয়া 
যায়। 


শ্নাধবীব ছুর্বলতা সহ শিবঃপীডায় কডলিভাব অয়েল অতি 
উত্কৃ্ট ওঁষধ। স্বাভাবিক কোষ্টবদ্দতা বপ্তমান থাকিলে পিল 
ফেবি এট এলোজ বিশেষ উপকাৰী। 

সাময়িক শিনঃশীড়ায় আর্সেনিক এবং কুইনাইন অতীব 
ফলদাষক । 

পিক হেডেক সহ প্রত্রাবে ইউবিক হসিড্‌ নির্গত হইলে 
সোডি সেলিসিলান ১০৯৫ গ্রেণ ব্যবহাবে অনেকে ফল পাই- 
জাছেন। 

২ আক্রমনেব প্রথম অবস্থায । 

অবসাধন লক্ষিত হইলে হায়োমাযেমাস, ভেলেবিয়ান, এসা- 
ফেটিডা, স্পিরিট ক্লোবফবম ঝা স্পিবিট ইথাব সালক ব্যবহাধ্য। 

মান[সক চিন্ত। জনিত অবসাদন বর্তমান থাকিলে টিং ভেলে- 
রিগান ও ম্পিপ্রিট ক্লোরফবম প্রত্যেকে £ ভাম মাত্রায় অত্যন্ত 
উপকাবী। 

কখন কখন এক্ষ্রা্ট ক্যানাবিশ ইপ্ডিকা ₹ঁ গ্রেণ মাত্রায় 
ব্যবহারে সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়। 

৩। আক্রমন অবস্থায়। 

পৈত্তিক, অভীর্ঘবশত: ব দিক্‌ হেদেকে কখন কথন বমন 
করানের আবশ্ত ক হয় কিন্ত প্রথম হইতেই বিখমিষা বা বমন বর্ত- 
মান থাকিলে এপিড হাইডুসায়েনিক ডিল ৩ মিনিম সহ সোডা 
এবং স্পিরিট ক্লোরফরম দেবনে অথব। এফার্ডেসিং পটাশ সাইট্রাষ 
[্িক্চার সহ এসিড্‌ হাইডুসায়েনিক ডিল সেবনে উপকার দৃষ্ট হয়। 


৩৭৬ ব্যবস্থা-সঃগ্রহ। 


শিবঃপীডা অত্যন্ত কষ্টদায়ক হইলে পটাশ ব্রোমাইড ১০১৫ 
গ্রেণ, টিং হায়ৌসাধেমাস ২০ মিনিম এবং স্পিরিট এমন এবো- 
মেটিক ২০ মিনিম মাতাঘ ব্যবস্থা কৰা উচিত। 

কখন কখন ফিনাজোন ৭--১৫ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহাবে শিবঃ- 
পীড| উপশম হইতে দেখা যান। 

বাঁত সংযুক্ত শিবঃপীডাদ এমন ক্লৌবাইড ১৫ গ্রেণ ম্পিবিট 
ক্লোরফব্ম ও টিং ল্যাভেগাবসই ব্যবহাবে বিশেষ উপবাব দশে । 

সিক্‌ হেডেকে গেধাবান। পাঁউডাৰ ৯৫ গ্রেণ মাত্রাপ্ন অত্যাঁ" 
শ্চর্যয ফলদাবক। 


পৈত্তিক এবং অজীর্ণ হেতু শিরঃপীভায 


১। পাল্ভ ইপিকাঁক “৮ ২০ গ্রেণ। 
এমন কার্ব - ৫ গ্রেণ। 
একোযা মেন্ুপিপ হি »,১১ উদ্স। 


একমাত্র সেবনাস্তব গবম জল নেব্য। 
(ডাঃ হেন্বী, জি, বাইট ॥ 


১। সোডা বাইকার্ক ** ** ১০ গ্রেণ। 
এসিড হাইড্রসাষেনিক ডিল ১১ ৩ মিনিম। 
স্পিশিট ক্লোবফবমা *, ,.* ১৫ মিনিম। 
'একোধ। রঃ ১৮১ উন্স। 

এক মাত্র, বমনসহ পৈত্তিক অজীর্ণে প্রতোক্ক মাত্র। তিন 
ঘণ্টান্তব সেবা । €ডাঃ পি, ভবিউ, লেখাম ) 

৩। পটাশ ধোমাইড লি ১. ১০ গ্রেণ। 
স্পিবিট ক্রোবফবম ,,. ১০ মিনিম। 
একোয়। নত *** ১ ওন্প। 


একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রী তিন ঘণ্টাস্তব সেব্য। 


ব্যবস্থা-মংগ্রহ। ৩৭৭ 


৪। পিল হাইডার্জিরাই ... ১.৮ ৪ গ্রেণ। 
-- রিয়াই কোং টু **::৪ গ্রেশ। 
এক্ট্রাক্ট হায়োসায়েমাস ০ ২ গ্রেণ। 

২ বটীকা, রাত্রিতে সেব্য। (ডাঃ বাইট ) 
৫। পেপসিন্‌ 5০+ ২০৫ গ্রেণ। 
পাল্ভ কার্বনিস লিগ্নাই ১১ ২ গ্রেণ। 
--. এবোৌমেটিক ১... ২ (্রাণ। 


এক পুবিয়া, প্রত্যেক পুবিয়া আহাবাস্তে সেব্য। 
(ডাঃ বাইট) 


৬। ডিককৃশন্‌ এলৌজ কো ১০ ৩ ঙন্দ। 
ইন্ফিউশন্‌ জেন্শিযান কোং ** ৩ ঙন্স। 
টিং নক্ন্ভমিকা **. ১ ডাম। 
লাইকব পটা?শ রঃ ১০ ই ড্রীম। 


১ খন্স মাত্রাষ প্রতাহ প্রাতঃকালে সেবা । (ডাঃ গ্রেগবী ) 
রক্তাধিক্য বশত? শিরঃপীড়ায়। 


ণ। এসিড হাইডুব্রোমিক ডিল তই ডবাম। 
সিরাপ অর্যান্সাই **" ৮০ ৯ ড্বাম। 
একোযা £ সমষ্টি ১ ওন্স। 

একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা ৪ ঘণ্টান্তব সেব্য। (ডাঃ বিস্লি) 

৮। মেগ্নেশিষ। সাফা **, ১.১ ২ ডাম। 
এসিড সাঁল্ফ এরোমেটিক .. ১৫ মিনিম। 
সিবাপ অর্যান্সাই 55 ,. ১ ড্বাম। 
ইন্ফিউশন্‌ সেনা রঃ ১১ ওন্স। 


এক্মাত্রা, প্রাতঃকালে সেব্য। (ডাঃ শাফি ) 


৩৭৮ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


৯। পডফাইলম রেজিন  *.* **: সত গ্রেণ। 
পাল্ভ ক্যাপ্সিসাই *** ১১১ গ্রেণ। 
এক্ট্রাক্ট বেলাডনা. ₹.. -*০ সু শ্রেণ। 

- জেন্শিয়ান *** *** যথা প্রয়োজন। 
এক বটাকা, রাত্রিতে সেব্য। () 

১০। পিল হাইডার্জিবাই ..* »* ২৪ গ্রেণ। 

ফেবি সাল্ফ এক্সিকেটা *** ১২ গ্রেণ। 

পাল্ভ ওপিঘাই টি * ১২ গ্রেণ। 

এক্ষ্রাক্ট জেন্শিয়ান .** ১০ ২৪ গ্রেণ। 
২৪ বটাকা. ১ বা ২ বটীকা বাত্রিতে শষন কালে সেব্য। 

(ডাঃ সাইমুৰ্‌ ) 

১১। পডফাইলম বেজিন রি ১১০২ গ্রেণ। 

এক্ষ্টাক্ট কলসিন্থ কোং * * ,.১ ১২ গ্রেণ। 
-_. নক্পভমিকা .., ১০ ৩ গ্রেণ। 
ফেবি সাল্ফ এক্সিকেট! ১৮ ১২ গ্রেণ। 
১২ বটাকা, প্রত্যহ বাত্রিতে শযনকালে এক বটীকা সেব্য। 
€ ডাঃ পেপার) 

১২। টিং জেন্শিযান কোং ... ০ ২ উন 
-" ভেলেরিয়ান রঃ -. ২ওন্স। 

-_ নক্সভমিকা ্ ০১ ১ ড্াম। 
সোডি বাইকার্ক ও ,*. ৩ ডাম। 


১ ভীম মাত্রায় গ্রাত্যেক বার আহারাস্তে সেব্য। 
অজীর্ণপহ বক্তাধিক্য বশতঃ অনবরত শিরঃপীড়ায় ব্যবহার্য্য। 
(ডাঃ নাফি ) 


বাবস্থা-সংগ্রহ। ৩৭৯ 


১৩। পাল্ভ রিয্লাই ্ »* ৫০ গ্রেণ। 
মেগ্নেশিযা কার্ক ৮ ৪০ গ্রেণ। 
শ্পিবিট এমন এবোমেটিক ১... ১ ড্রাম । 
পিবাঁপ জিগ্াৰ .. ই জন্স। 
একোযা মেস্থপিপ  + সমষ্টি ২ ওন্দ। 

পাকস্থলীব উত্তেজনা সহ রক্তাধিক্য বশতঃ শিবঃপীড়ায় ২ 

এন্স মাত্রা প্রীতঃকালে সেব্য। (এ) 

১৪। ফেবি সাল্ফ ১* ৩২ গ্রেণ। 
মেগ্নেশিষা সাল্ফ নি, *১১১৭ ডাম। 
এসিড সাল্ফ ডিল ** ২ ডাম। 
টিংকাঙেদম কোং. ১, ২ ওন্ন। 
সিবাপ রি ০০১১ ওন্ন। 
একোযা পাইমেন্টা ০৮ ১ উম্ন। 

দুর্বলতা সহ বক্তাধিক্য হেতু শিবঃপীডায় ২ ডাম মাত্রাক় 

জলসহ প্রত্যহ দুইবাঁব সেব্য। (এ) 

১৫। টং ফেবি পাবক্লোবাইড ৮. ২ ডাম। 
এসিড মিউরিষাঁটিক ডিল্‌ ..১. ই ডাম। 
টিংসিনেমম কোং "* .. ১ই উন্ন। 
সিরাপ - ১৮ ৬ ওক । 
একোক়া সিনেমম্‌ ন ,. ৬ ড্রাম । 


জলসহ ২ ড্রাম মাত্রাক্স আহারের আধ ঘটাপর প্রত্যহ ছুই 
বার দেব্য। (এ) 


৩৮০ ব্যবস্থা সংগ্রহ । 


মাইগ্রেন, হেমিক্রেনিয় (আঁধকপাঁলি) সাময়িক 
অথবা সিকৃছেডেক নামক শিরঃপীডায়। 


১৪। ক্যাফিন রা ,.. ৭ গ্রেণ। 
পবিশ্রুত জল নর ১ ৩ খন্স। 
এসিড হাইড্ক্লোরিক ভিল্‌ ১১ ২ মিনিম। 
সিরাপ ফ্লোরা অব্যান্সাই *ত ই উন্মা। 

ভেমিক্রেনিষাতে ই ওঁন্দ মাত্রাধ ১২ ঘণ্টাস্তব সেবা। 
(ডাঃ বিস্লি )। 

১৭। গোষাঁবান! »,১ ১০ গ্রেণ। 
শর্কবা 4 যথা প্রযোজন । 


একপুবিষা, প্রত্যহ একপুবিয়! অথবা ২৩ পুবিয়া সেব্য। 
(ডাঃ এন্‌, উইল্স )। 


১৮)  পটাশ ব্রোমাইড ,১.:৫ গ্রেণ। 
স্পিবিট এমন এবোমেটিক *** ১৫ মিনিম। 
পটাশ সাইট্রাস এফার্ভেসেন্স -. ১ ড্রাম । 
একোঘ। রি ১১১ ওন্স। 

একমাত্রা, প্রতাহ তিন মাত্রা সেবা। (ডাঃ লেখাম )। 

১৯% পাল্ভ ইপিকাঁক .. ২০ গ্রেণ। 
সিবাপ লিমনিস ৮৮ ** ১ ডাম' 

একনাত্রা সেবন কবিযা বমন হইলে পব 
ক্লোবাল হাইডাস রঃ ১ ডাম। 
একো! তা ১ ২ গুন্ন। 


নিদ্রা না হওমা পর্যাস্ত ই গন্স মাত্রায় প্রত্যেক ছুই ঘণ্টাস্তর 
সেব্য। (প্রঃ হার্ভি, বার্ড ) 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ | ৩৮১ 


২০। একস্রাক্ট ক্যানাবিশ ইণ্ডিক। উই গ্রেণ। 
একমাজা, আহাবের পূর্বে অথবা! প্রত্যেক মাত্রা ৬ ঘণ্টাস্ব 
সেব্য। (ডাঃ গ্রে )। 

২১। লাইকন আর্সেনিকেলিস »*. ৩ মিনিম। 
পটাশ বোমাইছ ১.৫ গ্রেণ। 
টিং বেলাডন। ৪ .... ৫ মিনিম। 
পিবাঁপ অব্যান্ত।ই ৯ ড্রাম। 
একোষ! ১৮০১ ৪ম! 

একনাত্রা, প্রতাভ তিনমাজা আহাবন্থে সেবা । 

১২। টিং ক্যানাবিশ ই্িকা , ৫--১০ মিনিম। 
মিউস্িলেজ ১১৮১ ডাম। 
সিবাপ »*. ১ ডাম। 
একো ১১ উন্স। 

একমাত্রা, প্রত্তোক মাও [তিন ঘণ্টান্তন সেবা। 


মেলেবিঘা জনি টি 
(আবকপালিতে )। 


২৩। কুইনি সাফ নী ৫--১০ গ্রেণ। 
এসিড ভাইডুবোমিক ডিল্‌ ১৫-৩০ মিনিম। 
টিং অব্যান্দাই চুঁ ২০ মিনিম। 
-- বেলাডপ। টু ,.. ৫ মিনিম। 
একোব। ১ ওন্স। 

একমাত্রা, প্রতাভ তিনমাজা সেব্য। 

১৪1 লাইকব আদেনিকেনিস *. ৩ মিনিম। 
টিং লুপুলাই ই ড্াম। 
সিবাপ অবাদ্দাই নর ১. ই ড্রাম। 
একোয়া *১ উক্ক। 


একমারা, প্রত্যহ তিন মাত্রা আহাবন্তে সেব্য। (ডাঃ বিলি )। 


৪৮২ ব্যবস্থা-সংগ্রহ ৷ 


২৫। মঞ্চিয়! মিউবাস 0 “১ গ্রেণ। 
পাল্ভ ক্যাম্ফর তত * ২৪ গ্রেণ। 
মিউমিলেজ ০০ যথা প্রশ্বোজন । 

৬ বটাকা, অত্যন্ত শিরঃগীড়া হইলে প্রত্যেক বটাকা ৬ ঘণ্টা- 
স্তর সেব্য। (ডাঃ রাইট )। 
২৬। বিবেধিনি সাল্ফ ক ১৮ ৩ গ্রেণ। 

কন্ফেক্শিও বোজ বথ! প্রবোজন । 
একবটাকা, প্রতাহ তিন বটাকা দেন্য। (ডাঃ বিস্লি)। 
২৭। বিবেবিনি সাল্ফ রঃ ১০২ গ্রেণ। 
এপিড সাল্ফ ডিল. ** ২ মিনিম। 
পিবাপ অবণান্সাই রর »১. ই ডাম। 
পবিশ্ষত জল 3 ২ শন্স। 
একমাত্র, প্রত্যহ ৩৪ মাত! সেব্য । (জু) 
ন্নায়বিক এবং হিষ্টিবিয়। জনিত শিরঃপীডায় | 
২৮1 জিন্সাই ভেলেবিযানেট *** ১২ গ্রেণ। 
এক্ষ্রাক্ট বেলাডন! ৩--৫ গ্রেণ। 
-_ জেন্শিযান * -*১ ২৪ গ্রেণ। 


১২ টাকা, প্রত্যহ তিন বটাকা সেব্য। 
(প্রঃ আব, জে, গ্রেভম্‌ এম্‌, ডি, ডিন) 


২৯। পটাশ ব্রোমাইড 2) ৫--১০ গ্রেণ ' 
এমন ব্রোমাইভ ৯ ৫--১০ গ্রেণ। 
ম্পিবিট ক্লোরফরম এ *** ১০ মিনিম। 
একোয় নী ১১ ওন্স। 


একমাত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য । (প্রঃ উইলিয়াম হ্যামও ) 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ৩৮৩ 


৩*। জিম্সাই অক্সাইড টি ১১ ২ গ্রেণ। 


কন্ফেক্শিও রোজ -** যথা প্রয়োজন। 
একবটাকা, প্রত্যহ তিন ব্টীক1 সেব্য | (&) 
৩১। এসিড ফক্ষবিক ডিল *** -* ১০ মিনিম। 
সিরাপ অব্যান্সাই তত »* ই ডাম। 
ইন্ফিউশন্‌ জেন্শিবান কোং ১ ওন্স। 
একমাত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য। (৯) 
৩২ । টি” হাবোসাবেম।স রি ০ ২ ডাম। 
স্পিবিট এমন এবোমেটিক *** ২ ডাম। 
সিবাপ অবান্স'ই ৪৫ ..* ৬ ড্রাম । 
একোযা মেস্থপিপ রি সমটি ৬ ওন্স। 
১ গল্প মাত্রার প্রতাহ ৩৪ লাব সেব্য। (এ) 
৩৩। লাইকব আর্সেণিকেলিস ***. ৫ মিনিম। 
টিং পিঙ্কোনা কোং ** ২০ মিনিম। 
মিকম্চবা ক্যাম্ষন  :*** ৮১৮১ ওন্স। 


একমাত্রা, প্রতাহ তিনমাত্রা আহাবস্তে সেব্য। 
( উইলিবাম, হেনবী, ডে, এম, ডি)। 


৩৪। সম্পিবিট ক্লোবকনম .. ১১ ১ ডাম। 

-_- ইথাবিস কো ** »* ১ ডাম। 
টিংলেভাগাৰ কোং -* ১ ড্রাম। 
একোরা ক্যাম্ষব রা ৩ ওন্স। 

১ ওন্স মাত্রা প্রতাহ তিনলাব সেবা । €ডাং স্তাফি )। 
৩৫। টিং ভেলেবিযাঁন নট .** ২০ মিনিম। 


স্পিরিট ইথরিস কোং বে 2 ০ মিনিম। 


৩৮৪ বাবস্থা-সংগ্রহ। 


টিং লেভেগ্াব কোং ১, ,** ২৭ মিনিম। 

টিং হাযোসায়েমাসা .১, .. ২০ মিনিম। 

একোবা। ক্যাম্ষব $ ১১ ওন্স। 
একমাত্র, প্রত্যহ তিননাত্রা সেব্য। ( ডাঃ আযাসওষেল্‌) 


৩৬। টিং ভেলেবিধানি এমনিমেটা . ৯০--৩০ মিনিম। 


ম্পিন্টি ইথাবিস কোং ১০৩০ মিনিম | 
একোযা ক্যাম্কৰ -১* ১ ওন্দ। 
একমাবা, প্রত্যহ তিন মীত্রা সেব্য। (ডাঃ কনোলি )। 
৩৭। এসিড নাইট্রুমিউবিবাটিক ডিল্‌ . ১০ মিনিম। 
লাইকৰ ষ্টিকৃনিবা ক . ৩ মিনিম। 
স্পিরিট ক্লোবকবম **, ১১১ ৯০ মিনিম। 
টিং জিঞ্জাৰ *ত* -** ৯০ মিনিন। 
একো! 8 ১১৮১ ওন্স। 
একমাত্রা, প্রত্যহ তিনমাত্রা সেবা । (ডাঃ ট্যানাৰ )। 
৩৮। ফিনাসিটিন ২ ৩--৫ গ্রেণ। 


এক পুবিধা, প্রত্যেক পুবিমা৷ ৩৪।১ ঘণ্টান্তব সেবা । 
( ডাঃ ন্যাফি )। 


পা 


বাতজনিত শিরঃপীড়ায় । 


৩৯। লিনিমেপ্ট ক্লোবককবম .** ... ১ উন্ন। 
- রেলীডনা 5 ** ১ ওুন্স। 
টিং ওপিধাই টি **১ ওন্ন। 


বাহ্যিক প্রয়োগ কবিতে হইবে। (ডাঃ হেনরি, জি, রাইট) 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ৩৮ 


৪০। পটাশ বাইকার্ক *** ১ ১০ গ্রেণ। 
শ ক্রোবাস তা ১০১০ গ্রেণ। 
টিং সিনেমম রঃ ১ ২০ মিনিম। 
-+ অবেন্নাই রঃ ২০ মিনিম। 
সিবাপ অবেন্সাই মম ১ ডাম। 
একোথা -. ৯ ই্রন্স। 
একমাত্রা, গ্রতাহ তিন মাত্রা সেব্য। (এ) 
৪১। পটাশ বাইকার্ব তর ১০১০ গ্রেণ। 
ভাইনম কল্চিসাই * ৩০ মিনিম। 
টি* বিষাই নি **. ৯ ড্রাম। 
_- কাডেমম কো , ** ৯৭ মিনিম। 
সিবাপ জিঞ্জাব ২. ১ ডঁম। 
একোষা মেস্পিপ র্ সমষ্টি ১ গুন্ন। 
একমাত্রা, প্রাহ তিন মা! সেব্য। (এ) 
৪২। পাল্ভ ইপিকাক কোং ..* ১ ১০ গ্রেণ। 
এক পুবিষ| বাঁত্রিতে শযনকালে সেব্য। (প্র) 
৪৩। পিল কলসিস্থ কোং  ** ** ১৫ গ্রেণ। 
একট্রান্ট কল্চিপাই .. ৩ গ্রেণ। 
অযেল ক্যাকই - ১ মিনিম। 
৪ বটাকা।, প্রত্যহ বাত্রিতে ১ বটীক! সেব্য। (&) 
বাতজনিত শিরঃপীড়ায়। 
৪৪ | পসোঁডি সেলিসিলান .. ১৭. ২ ডাম। 
সিবাপ লিমনিস রঃ ১** ১ উন্স। 
একোয়া মং সমষ্টি ৩ ওম্স। 


২ ড্রাম মাত্রাফ আহারস্তে সেব্য। 
৩৩ 


৩৮৬ ব্যবস্থা-সংগ্রহ ৷ 


৪৫। সৌডিয়াই ফক্স ... ** ২ ডাম। 
ভাইনম কল্চিসাই .** »*. ৬ ডাম। 
একোয়। হি সমষ্টি ৩ উন্প । 


২ ডাম মাত্রায় প্রত্যেক বার আহারক্কে সেব্য। 
৪৬। এসিড নাইট্রমিউরিয়াটিক ডিল »** ১০ মিনিম। 


ইন্ফিউশন কলম্বা ১৯১ তন্সা। 
এক মাত্রা প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য। 
রক্তাল্গতাহেতু শিরঃপীড়ায় ৷ 

৪৭। হাইড্রার্জাইরাই পাবক্লোরাইড ১১. শ্রেণ। 
লাইকর আর্সেনিক হাইডুক্লোবেটিস্‌ ..* ১ ড্রীম। 
টিং ফেরি পাঁরক্লোরাইড ১১. ১ ড্রাম। 
এসিড হাইডক্লোরিক ডিল ৪ ডুম। 
সিবাপ রর ১ ৩ ওন্। 
একোয়। 2 সমষ্টি ৬ ওন্স। 

২ ডাম মাত্রীয আহারস্তে সেব্য। 

৪৮। পটাশ আইওডাইড ... ২_৩ গ্রেণ। 
ফেরি এট এমনি সাইট্েস্‌ , ৫ গ্রেণ। 
ম্পিবিট এমন এবোমেটিক ** ২৭ মিনিম। 
পটাশ বাইকার্ধ ই ১০-২ৎ গ্রে) 
একোয়৷ - ১০১ উন্দ। 


একমাত্র, প্রত্যহ তিন মাত্রা সেন্য। 





ব্যধস্থা-সংগ্রহ। ৩৮৭ 
10801701901: 91991019957)658. 
ইন্সমূনিয়! অর সৃপলেষ্নেস্। 
অনিদ্রা। 
বাবহৃত ওষধের তালিকা । 
একোনাইটাম্‌, এল্কোহল্‌, এট্রপিয়া, ক্যানাবিশ ইণ্ডিকা? 
ক্লোরাল, হাযোসাযেমাস, ইগ্নেশিয়া, লুপুলিন, মঙ্ষস্‌, ওপিয়াম 
পাশ ব্রোমাইড। 
নৃতন ওঁধধ। 
এপ্টিফেব্রিন (47909৮0.) ৪--১৫ গ্রেণ মাত, নিদ্রাকারক। 
এপ্টিপাইবিন (40975 8) ৪--৩০ গ্রেণ মাত্রা, নিদ্রাকারক। 
এমিলিন হাইডাঁস (41951609 1797%5 ) ৩০--৮০ গ্রেণ মাতা, 
নিড্রাকাবক। 
বোমাল হাইড়াস (13:9279] 5758) ২7৫ গ্রেণ মাত্রা, 
নিদ্রাকারক । 
ব্রোমিডিয়! (1:070101% ) ২--১ ড্রাম মাত্রা, নিদ্রাকাবক । 
কুটিল ক্লোরাল (7801 0102] ) ২--১৫ গ্রেণ!মাত্রা) নিদ্রা- 
কারক। 
ক্যাম্ষর মনক্রোমাইড (089000107 11077910006 ) ২--১০ 
গ্রেণ মাত্রা, নিদ্রাকারক। 
ক্যানাবিনা (080109010 ) প্রত্যহ ১--৫ গ্রেণ নিদ্রাকারক। 
ক্লোরালামাইভ (01019781751) ২--৪৫ গ্রেণ মাত্রা, নির্- 
কারক। 
€কোকা। (0০০৪ ) ৩* গ্রেণ মাত্রা, নিদ্রাকারক। 
কোডিনা (0০9512%) ₹-_২ গ্রেণ মাত্রা, মাদক, নিদ্রাকারক। 


৩৮৮ ব্যবস্থা সংগ্রহ ৷ 


হাযোসায়মিন (13030521080) হত গ্রেণ মাত্রা, মাদক, 
নিদ্রাকারক। 

হিপ্নোন্‌ (17100029 ) ১২৫ মিনিম মাত্রা) মাদক, নিদ্রা 
কাবক। 

মেটাল্ডিহাইভ (1196911975০) ২--:৮ গ্রেণ মাত্রা, নিদ্রা- 
কাবক। 

মেখিল্যাল (719৮:51]) ১৫-_-৩০ মিনিম মাত্রা, নিদ্রাকাবক । 

সম্ন্াল ( 9০00৫] ) ৩০ মিনিম মাত্রা, নিদ্রাকাবক। 

সাল্ফন্যাল ($01110909] ) ১৫-_৩০ গ্রেণ মাত্রা, নিদ্রাকাবক। 

টিটন্যাল (9607) ১০--২০ গ্রেণ মাত্রা, নিদ্রাকাবক। 

ইউব্যালিয়াম ([07211010 ) ১৫--৪৫ গ্রেণ মাত্রা, নিদ্রাকাৰক । 


ইউরিখেন (70766179 ) ১০-_৬০ গ্রেণ মাত্রা, নিদ্রাকাবক । 
চিকিৎস| বিষয়ক টীকা। 
অনিদ্রা হইলে দৈহিক অবস্থাব উন্নতি সগ্থন্ধে বিশেষ যত্ববান 


ভওয়া উচিত এবং মানসিক পবিশ্রম সর্বতোভাবে পবিত্যাগ কৰা 
আবশাক। অন্ন শাবীবিক পবিশ্রম এবং উষ্ণ জলে শ্নান বিশেষ 
উপবোগী | 

শাবীবিক দ্রর্ধলতা বর্তমান থাকিলে স্নীযবীয় বলকাঁষ্ক 
বণ ঘথা--আর্সেনিক এবং ট্রি কৃনিযা অতীব ফলদামক | 

অনিদ্র। নিবাবণেব জন্য নিষ্নলিখিত নিদ্রাবাঁবক ও অংসাদক 
গধধ গুলি অতান্ত উপকাবী যথা-পটাশ ত্রোমাইড ক্লোবাল 
হাইড।স; ওপিযাম এবং ইহাব প্রয়োগরূপ, মঞ্রিষা, ক্যানাঁবিশ 
ই্ডকা, হাযোসাযামিন এবং হাযোসিন। নুতন ওঁষধেব মধ্যে 
সাল্ফন্যাল (১৫--৩০ গ্রেণ ), প্যাবালডিহাইড (২--১ ড্রাম ১, 
ক্লোবালামাইড (২০৪৫ গ্রেণ অম্্াক্ত পানীয় সহ) এবং 


ব্টবস্থীম্সংশ্রাহ ৩৮৯ 
ক্োরালৌজ €(৫--১৫ গ্রেণ ঈষৎ উষ্ণ জলসহ) ব্যবস্থা কৰা 
যাইতে পারে। 

১। ক্লোরাল হাইডাসি রর ৮৯ ৩ ডাম। 


সিরাপ টলু রি ০০১ উন্দ। 
একোয়া -১* সমটি ৩ ওন্দ। 
২ গুঁন্স জলসহ ২ উন্স মাত্রীয রাত্রিতে শয়নকাঁলে সেব্য। 
(ডাঃ ওয়াল্সি )। 
২। পটাশ ব্রোমাইড ০০* ... ২০ গ্রেণ। 
ক্লোবাল হাইড্রাস ৫ »* ২০ গ্রেখ। 
সিবাপ অরেম্দাই রা **. ১ ডাম। 
একোয়! ৫ ১১১১ উন্দ। 
একমাত্র, বাত্রিতে শযনকালে সেব্য। (প্রঃ লিত্রিচ,) 
৬। সন্কস হায়োগাগ্সেমাই ০১, তই ডাঁম। 
সিবাপ বিয়াভাস এ *** ২ ডাম। 
একোঁযা ক্যাম্ষব তত ১৮১ ওন্স। 
একমাত্রা, বাত্রিতে শয়নকাঁলে সেব্য। নিদ্রা না হইলে ২ 
ঘণ্টা পৰ আব একমাত্র! সেব্য। € ডাঃ নেলিগন ) 
৪। ক্লোবাল হাইড ৮০ **১৫ গ্রেণ। 
মোলিউশন মঞ্িয়া বাইমেকনেট ... ৫ মিনিম! 
টিং লেভেগুাব কোং .." .. ১০ মিনিম। 
একোয়া চি »১১ উন্স। 
একমাত্র, রাত্রিতে শরনকালে সেব্য। (ডাঃ বিস্লি) 
€। টিং ওপিয়াই রি ১৫--৩০ মিনিম। 


লাইকর এমনি এসিটেটিস ১ & ডাম। 


৩৯৪ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


একোয়া সিনেমম ৫ ..* ৪ ডাম। 
সিবাপ জিঞ্জার রর »*:৪ ডাম। 

একমাত্রা রাত্রিতে শষনকালে সেব্য। (ডাঃ হুপাৰ ) 
৬। পটাশ ব্রোমাইড রা ০ ৬ ডম। 
পবিশ্রুত জল “৮৫ উন্দ। 


অপবান্ত ৪ টাব সময় ৩ ডাঁম ও বাত্রিতে শষন কাঁলে ৪ ড্রাম 
সেব্য। 


৭। পটাশ রোমাইড এ ২০--৩০ গ্রেণ। 
টিং হাযোসাষেমাস ৪৪ ১০ ই ডাম। 
সিবাপ ্ ***. ১ ডাম। 
একোধা সমষ্টি ১ ওন্স। 


একমাত্র বাত্রিতে শবনকালে সেব্য। (ডাঃ টাইলব ম্রিথ) 


৮1 ভায়োসিন রঃ ** ইত গ্রেণ। 
পখিশ্রাত জল ৪ -. ২০ মিনিম। 
তৃকনিয়ে পিচকাবী দ্বাব! প্রযোজ্য । (ডাঃ টিবার্ড) 
৯। সাল্ফন্যাঁল ১৫--৩০ গ্রেণ। 


একমাত্রা বাত্রিতে শষনকাঁলে গবমজল অথবা চা সহ সেবা । 


»০। ক্লোবালামাইড 4৫ ১০--৪৫ গ্রেণ। 
একমাত্র! বাত্রিতে শযনকালে সেব্য। 
১১। প্যাবাল্ডিহাইড | "২ ডা। 
গ্রিসাবিন ১, ০৮৪ ডাম। 
সিবাঁপ ** ৯২ উ্প। 


স্পিরিট ইথার নাইটিক .* "৮ ২ ড্রাম 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ৩৪১ 


অয়েল এনিসাই ১৮ ১০ মিনিম । 
নিদ্রা ন। হওয়া পর্য্যস্ত ই ওন্স মাত্রায় প্রত্যেক আধ খণ্টাস্তর 
সেব্য। 





11058/0115- 
ইন্স্যানিটি, উন্মাদ । 
ব্যবহৃত ওঁষধেব তালিকা! । 


ক্যানাবিশ ইণ্ডিকা, কোঁনিষাম, পটাশ রোমাইড, পটাশ 

'মাইওডাইড, ভেলেবিয়ান। 

নৃতন ওষধ। 

হাযোঁসিন হাইডুবোমাস্‌ (1071003০99৩ ৮) 01)0120%5 ) উতত-- 
ইন্চগ গ্রেপ মালা, মাদক । 

ভাযোসিন হাইড্ক্লোবাস ( চাট০-০100 11) 4700010725 ) ২৮7 
৯ গ্রেণ মাত্রা, মাদক । 

হাযোপিন হাইড্রিওডাস (75980)709 [75017988) ৯,৮3০, গ্রেণ 
মাত্রা, মাদক । 

হাযোপাঁয়ামিন (10০১০581016 ) 3,_8, গ্রেণ মাত্রা, নিদ্রা- 
কাবক, আক্ষেপ নিবাবক। 

প্যাবাল্ডিহাইড্‌ (72%28149০) ১৫-_-৩০ মিনিম মাত্রা, মাদক 
নিদ্রীকাবক । 

পাইলকার্পিন (51198117179) ৬ গ্রেণ ত্বকণিয়ে পিচকাবী দ্বাবা 
প্রস্কেজা, অত্যন্ত উন্মাদে বাবহার্যা। 

সাল্ফন্তাল (81011908] ) ১০--৩০ গ্রেণ মাত্রা, নিদ্রাকারক। 

ইউরেখেন (079৮%06 ) ১৬--৬৭ গ্রেন মাত্রা, নিদ্রাকাবক। 


৬৪২ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


চিকিৎদ! বিষয়ক টীকা। 


এই রোগে নিদ্রীকারক এবং অবসাদক ওঁষধ বথ!, ব্রোমাইড, 
ওপিয়াম, ক্লোরাল হাইডাঁদ এবং ক্যানাবিশ ইগ্ডিকা বিশেষ 
প্রযোজনীয়। 

নৃতন ওুঁধধেব মধ্যে হাঁয়োদিন, হায়োসায়ামিন, প্যাবাল্ডিহাইড 
এবং সাল্ফন্যাল অত্যন্ত উপকারী । 

মেলাঙ্কলিয়াতে ওপিযাম এবং প্যারাল্ডিহাইড অতীব 
ফলদায়ক। 

মেনিযাতে ব্রোমাইড ও ক্লোবাল সেবনে এবং হাইডুরোমেট 
অব হায়োসিন ত্বকনিম্সে পিচকাবী দ্বাব) প্রযোগে প্রভৃত উপকাৰ 
দু হয। 

এতত্্াতিবেকে বলকাঁবক ষধ বথা--লৌহের প্রযোগন্ধপ 
সময়ে সময়ে বিশেষ ফলদাষক। 

প্রসবের পব উন্মাদ হইলে দাঁন্ত এবং লোকিয়াৰ প্রতি 
বিশেষ দৃষ্টি বাঁখা কর্তব্য এবং তজ্জন্ত মৃছ বিবেচক ও পচন নিবা- 
রক ওধধ ব্যবহার্য । 

অনিদ্রা নিবারণের জন্য সাল্ফন্তাল এবং ক্লোবাল হাইডাস 
বিশেষ উপকারী । 


১। ক্লোর্যল হাইড্রাস -ত ... ৫ ভুমি) 
পটাশ ব্োমাইভ রঃ ..৮. ৫ ভুমি 
সিরাপ টি সমষ্টি ৪ ওদ্স। 


নিদ্রা ন! হওক পর্য্যস্ত ১ ডাম মাত্রা প্রত্যেক মণ্ট]স্তর সেব্য। 
(ডাঃ টি, এম্‌, এল্‌ লাঘভ্‌ মরিস 
লিউন্তাটিক্‌ এসাইলাম ) 


ব্যবস্থা-দংগ্রহ । ৩৯৩ 


২। পটাশ ব্রোমাইড টা ১,০১৪ গ্রেণ। 
ক্লোরাল হাইডুাস টা ১০ গ্রেণ। 
টিং ক্যানাবিশ ইপ্ডিকা ... »*.৫ মিনিম। 
মিউসিলেজ রঃ ০১ ডাম। 
সিরাপ ঃ **. ১ ড্াম। 
একোয়া সমষ্টি ১ ওন্স। 
একমাত্রা, নিদ্রা না হওযা রি প্রত্যেক মাত্রা ১ ঘণ্টাস্তব 
সেব্য। (ড'ঃ কুষ্টন ) 
৩। টিং নক্সভমিকা ৪ ,.. ৫ মিনিম। 
একোষা ৮ **১ ওন্স। 
একমাত্র, আহাবেব পূর্বে প্রত্যহ ছুই মাত্রা সেব্য। 
৪। হায়োদাযামিন ৪ ১৮3২০ গ্রেণ। 
পবিশ্রুত জল * *** ২৭ মিনিম। 


ত্বকনিয়ে পিচকাঁবী দ্বাবা প্রয়োজ্য। 
(ডাঃ টি, এম, এল, লঞ্জেড ) 


৫। সাল্ফন্তাল ০ ১৫--৩০ গ্রেণ। 


একমাত্রা, গবমজল অথবা চা সহ সেব্য। 
(ডাঃ উইদাবিল) 


৬। পণাবাঁল্ডিহাইড ৃ ২ ড্রাম। 
গ্লিসাবিন -* ০. ৪ ডাম। 
সিনাপ 2৮ ৯ই উন্দ। 
স্পিবিট ইথাব নাইটি.ক ... ১... ২ ডাম। 
অয়েল এনিসাই তত ১ মিনিম। 


নিদ্র। না হওযা পর্যন্ত ৪ ডাঁম মাত্রার প্রত্যেক অন্ধ ঘণ্টান্তব 
সেবা। (ডাঃ এ, এ, ব্সন্‌) 


৩৯৪ ব্যবস্থা-সংগ্রহ ৷ 


৭। পাইলকার্পিন রঃ ৮ গ্রেণ। 
অত্যন্ত উন্মাদে ত্বকনিন্ে পিচকারী দ্বারা প্রযোগ কর! 
যাইতে পারে। (ডাঃ উইলোবি ) 
৮। ্টি.ক্নিয়! সাল্ফ ,. ই গ্রেণ। 
টিং সিক্কোনা কোং. .*, ,.. ৩ ওন্স। 
২ ভীম মাত্রায় প্রত্যহ তিন বার সেব্য। (ডাঃ ম্তাফি) 
৯। একষ্টরাক্ট ক্যাস্কারা সেগারেড| লিকুইড *** ১ উন্স। 
সিরাপ অরেন্সাই *ত ০৮০১ তন । 
একোয। ৪ সমষ্টি ৩ উন্দ। 


কোষ্টি পরিষ্কার ন! হইলে ২ ডাম মাত্রায় প্রাতঃকালে সেব্য। 
১০। লাইকর মফিঘা হাইড্রক্লোরাস ২*--৩০ মিনিম। 
একোয়! ৪০০ ১ ১ ওন্স। 
একমাত্রা, মেলাঙ্কলিয়াতে প্রত্যেক মাত্রা ৩৪ ঘণ্টাস্তর সেব্য। 





11010066710, 


(ইম্পোটেন্স ) ধ্বজভঙ্গ, ধাতুদেধর্ববল্য। 
ব্যবস্বত গুঁষধধের তাণিকা। 
আর্সেনিক, ক্যানাবিশ ইগ্ডিকা, ক্যান্থারাইডিন্‌, কিউবেব, 
আর্গট, ফেরিপার ক্লোরাইড, নঝ্সভমিকা, ফক্ষরাস, ট্টি.ক্নিয়া। 


নৃতন ওষধ । 
ক্যানবিন্‌ ট্যানাস্‌ (0%00010. [01098 ) ২-১০ গ্রেণ মাত্রা, 
কামোদ্দীপক। 
কোক! (0০০৮) ৩০ গ্রেণ মাত্রা, কামোদ্দীপক। 


র্যবস্থা-সংগ্রন্থ ৩৯৫ 


কোকেন মিউবাঁদ (0০০97 [45:55) শু গ্রেণ মা, কামো- 
গ্রীপক । 

ডেমিষানা (102171708) একট্রা্ট ২৩ গ্রেণ মাত্রা, কামো- 
দ্দীপক। 

ডাইয়স্করেন (1)19$০0761% ) টিং ৩০ --৬০ মিনিম মাত্রা, কাঁমো- 
দীপক। 

জিম্সাই ফক্ষাইড (71001 7১080917196) ২০--উ গ্রেণ মাা, 
কামোদ্দীপক। 


চিকিৎসা বিষষক টাকা। 


ষদি স্ত্রী সহবাসেব সময় লিঙ্গোচ্ছাস অল্পক্ষণ স্থাধী এবং অস- 
স্পূর্ণ হয় তাহা হইলে সহবাসের পূর্বে টিং ক্যান্থারাইডিস্‌ ৩৪ 
ঘণ্টাস্তর খ্যবহাবে বিশেষ উপকার দৃষ্ট হয়। 

যদি লিঙ্গোচ্ছাস সামান্যবপ হয় এমন কিক্সী জননেক্রিষের 
মধো প্রবেশ করাইবাব উপযুক্ত না হয তাহ! হইলে ফক্্্িক 
এসিভ, ফক্ষেট অব আররণ, ছ্টিক্নিয়া এবং আর্গট অতীব 
ফণপ্রদ। 

বদি অতিবিক্ত স্ত্রী সহবাস, হস্ত মৈধুন, বা শাবীরিক পীভা 
বশতঃ ধাতুদৌর্বলা জন্মে তাহা হইলে লৌহঘটিত ওষধ সেবনে ও 
তাড়িৎ প্রয়োগে উপকাব দর্শে। 


১। এসিড ফক্ষরিক ডিল ... ,* ১০ মিনিম 1 
সিরাপ ফেরি ফক্ষেটিক ... ২--১ ডাম। 
লাইকর ষ্টিক্নিয়া 88 ,১. ৫ মিনিম। 
ইন্ফিউশন্‌ কে্কেরিলা ... ১১ ১ উন্দ। 


একমাত্র, প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য । 


৩৯৬ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


২) এটুকিন্স্‌ সিরাপ রর ৮ ১ ড্রামি। 
একোমা ৪ সমষ্টি ১ ওন্প। 
এককাঁত্রা, প্রতাহ তিন মাত্র আহাবন্তে সেব্য। 
৩। পিল ফক্ষবাই রঃ ০ ১ই গ্রেণ। 
একক্টরাক্ট জেন্শিয়ান ** -. যথা প্রয়োজন । 
এক বটাকা, ১২ বটাকা মাত্রায় প্রত্যহ তিন বাঁৰ আহাবের 
সময় সেব্য। ( ডাঃ হর্ণাবি) 
৪। পিল ফম্যবাস মলিস্‌ ... ** ১২ গ্রেণ। 
একষ্রা্ট নক্ন্ভমিকা .. ১০. হ গ্রেণ। 
এক বটীকা, ১--২ বটাকা মাত্রাষ প্রত্যহ তিন বাব আহাঁবেব 
সময় সেবা । (গর) 
৫। পিল ফম্ববাঁস মলিস ১১০১ গ্রেণ। 
ফেবি বিডাক্টাই ঠ% ২ ৩ গ্রেণ। 
কুইনি সাল্ফ * »*. ই গ্রেণ। 
টিক্নিয়া ০০০ »* স্তই গ্রেণ। 
এক বটাকা।, প্রত্যহ তিন বটাকা' আহাবেব সময সেব্য । (প্র) 
৬। পিল ফক্ষবাস মলিস্‌ -.*, *** ১২ গ্রেণণ। 
ফেবি বিডাক্টাই -* ৩ গ্রেণ। 
একষ্রাক্ট নক্সভমিকাঁ ... ... উ গ্রেণ 


এক বটাকা।, ১--২ বটাকা মাত্রা প্রত্যহ তিন বাঁব আহা- 
বেব সম্য সেব্য। ধাতু দৌর্ধল্যে অতাস্ত উপকারী। (্) 


ণ। পিল ফদ্ববাস মলিন *** *** ১ গ্রেণ। 
সৌঁলিউসন্‌ ক্যাস্থাবাইভিস্‌ '* ১ মিনিম। 
একট্রাক্ট নক্স্ভমিক! পু ১, ই গ্রেণ। 


এক বটীকা, ১--২ বটাকা মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার সেব্য। (ঞ) 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ৩৯৭ 


টিং ক্যান্থ্যবাইডিস *** ... ১০ মিনিম। 
একোয়া ক্যাম্ষর * **. ১ গন্ন। 
এক মাত্রা, প্রত।হ তিন মাত্রা সেব্য। 
৯। ফক্ষরাস ১ ** ২০ গ্রেণ। 
একট্রাক্ট নক্স্ভমিকা *. *ত উ গ্রেণ। 
শা ডেমিযান। ৫ *ত ২ গ্রেণ। 


এক বটাকা, ১--৭ বটাকা' মাত্রাষ প্রত্যহ ভিনবাব আহাবে্ 
সময় সেব্য। 


১০1 ফগ্ষরাঁস ৪2 *** ইত গ্রেণ। 
এক্রী্ট নঝ্সভমিকা ... , ৯ গ্রেণ। 
_ ডেমিয়ানা ০. *** ২ গ্রেণ। 
কোক। ইবিথোক্জিলাম ৮. ২ গ্রেণ। 
এক বটাক!, ১২ বটীকা মাত্রায় প্রত্যহ তিন বার আহ!- 
রেব অর্দদ ঘণ্ট। পবে সেব্য। (ডাঃ হর্ণবি ) 
১১।  একষ্রাক্ট আর্গট লিকুইড ১.৮ ৭ ডুম। 
এসিড ফক্ষবিক ডিল *,* ১. ৯ ডীম। 


৯ ড্রাম মাত্রায় প্রত্যহ তিন বাব সেব্য। 
(প্রঃ বিচার্ড এম্‌, সেবি ) 
১২। জিন্সাই ফক্ষাইড ১ জগ শ্রেণ। 
একক্রীক্ট নৃক্সভমিকা ২১ গ্রেণ। 
এক বটীকা,, প্রত্যহ তিন বটাকা সেব্য। 
(প্রঃ উইলিয়াম, এইচ, হ্যামণ্ড ) 
১৩। টিং নক্পভমিকা ত ০ ই ওন্ন। 
__ ফেরি পারক্লোরাইড **ত ই উদ্দ্‌। 


৩৪ 


৩৯৮ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


টিং ক্যাস্থারিস শত ১ সতন্স। 
১ মিনিম মাত্রায় প্রত্যহ তিন বার সেব্য। 
(প্রঃ এস, ডি, গ্রস এম, ডি) 


১৪। অয়েল মর্থই »০ ২ ধন্স। 
সিরাপ জিঞ্জাৰ হর ১ ২ ওন্স। 
মিউসিলেজ রঃ ০৮ ২ওন্স। 
অয়েল ক্যাবিওফাইলাই ... ৬ মিনিম। 
২--৪ ড্রাম মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার সেব্য। 
(ডাঃ হ্যাফি ) 


বি ০9121918, 
(নিউর্যাল্জিয়! ), স্সায়ুশূল। 


বাবহৃত ওষধেব তাঁলিক।। 

এসিডাঁম আর্দেনিকাম, একোনাইট, এক্টিযা, ইথাব, এল্- 
কোহল, এমন ক্লৌবাইড, এণ্টিফেত্রিন, একোনাইসিধা, এট্ো- 
পিয়া, বেবিরিয়! সাল্ফ, বেলাডনা, ব্রোমাইড্স্‌, কফিয়া, ক্যানা- 
বিশ ইণ্ডিক1, কার্বলিক এসিড, ক্লোবফরম, কোকেন, কল- 
চিকাম, কোনিয়াম, ক্রিষেজোট, ক্লৌরাল হাইডাঁস, ক্রোটন 
ক্লোবাল হাইডু।স, আর্গট, ফিবাম, গালভেনাম, গোয়েকম, 
হাঁয়োসীয়েমাস, ইপিকাঁক (ডোভাস পাউডার ) আয়রণ সপ্টস্‌, 
অয়েল ক্যান্পুটা, অয়েল টেরিবিস্থিনি, অয়েল টিগ্লাই, ওপিয়াম, 
ফাইজস্টিগমা, প্রন্বাই এসিটাস, পটাঁশ ব্রোমাইড, পটাশ ক্লোরাস, 
পটাশ আইওডাইড, কুইনি সাল্ফ, সোডিয়াই আর্সেনিয়াস, 


ব্যবস্থা-সংগীহ। ৩৯৯ 


সোডিয়াই কার্বনাঁস, সোঁডি হাইপফক্াঁস, স্র্যামনিয়াম, ছিকৃনিয়া, 


জিন্সাই ভেলেরিয়েনাস, জিন্সাই ফক্ষাস, উত্তেজক ওষধ সমূহ। 
নৃতন ওষধ। 


এণ্টিপাইরিন (487৮077) ৪--৩০ গ্রেণ মাত্রা । 

বুটিল ক্লোবাঁল (দা 01010121 ) ২--৫ গ্রেণ মাতা | 

কাাফিন (02619 ) ২৫ গ্রেণ মাত্রা । 

ক্যানাবিন। (0810020% ) ১৫ গ্রেণ মাত্রা । 

কল্চিসিন (001011010 ) ভহ- অভ গ্রেণ মাত্রা | 

কোনিনি হাইডুবোমাস (0001090 [75 0092185 ) উ গ্রেণ 
মাত্রা । 

এক্ক্্যাল্জিন [18521017) ) ২-৬ গ্রেণ মাত্রা । 

জেলসিমিযাম (06159271010 ) টিং ৫--৩০ মিনিম মাত্রা । 

জেল্সিমিনা ( 91915970170 ) ২--২ গ্রুণ মাত্রা 

হায়োসাঁধামিন ( 79505910109 টডইত--ক্ীত গ্রেণ মাত্রা । 

মেস্থল (0150001) ২২ গ্রেণ মাতা। 

নার্সিনা (12:9198,) ৪--১ গ্রেণ মাত্রা। 

নাইট্গ্রিসাবিন €( 1৮০215০9009 ) (১ পাবসেন্ট সোলিউশন ) 
১ মিনিম মাত্রা । 

ফিনাসিটিন (01567229960 ) ৪--১৫ গ্রেণ মাত্রা । 

ফিনাজোন (0109:%8079 ) ১০ গ্রেণ মাত্র! । 

কুইনি হাইড্ব্রোমাস ( 0017790 17100112089) ১--.৫ গ্রেণ 
মাত্রা। 

'সোডি সেলিসিলাস € 3০৭9 98218051895 ) ১০--৩০ গ্রেণ মাত্র । 

স্যালল (৪91০1) ৪-__-৩০ গ্রেণ মাত্রা । 

উঙ্গ। (100718% ) একক্রা্ট লিকুইড ১ ডাম মাত্রা। 


৪০০ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


বাহ্যিক প্রয়োগ । 

লিনিমেন্ট একোনাইট, একোনাইসিয়া মলম, লিনিমেন্ট 
বেলাডন!, লিনিমেন্ট ক্লোবফরম, আর্জেণ্টাই নাইট্রাস, একোয়া 
এমনিযা, একুপাঁংচার, কাউন্টার ইরিটেশন, ইলেক্টি,সিটি, 
ববফ, হাইডার্জাইরাই আইওডাইডাম ভিরিডি, আইডফবম, 
জলৌকা, মেস্থল, স্নাযুচ্ছেদ, স্বাফুটানা, গুহ্যদ্বারে সাপোজিটবী 
প্রয়োগ, প1 লম্বা কৰিবা সম্পূর্ণ বিশ্রামে বাখা, স্রীমোনিয়া, সাল্ফার, 
ভিরাট্রাই। 

চিকিৎসা বিষঘক টীক1। 

এই বৌগে পথ্য এবং দৈহিক সাঁধাবণ স্বাস্থ্য বদ্ধনের্‌ প্রতি 
মনোযোগ বাখিয! পীডা নিবাবণেব চেষ্টা করা উচিত। 

দেহেব পরিপোধনের ভ্রাস হেতু স্বাযুশূলে কড্লিভাব অরেল 
অতি উত্তম ওষধ। 

রক্তাল্পতা হেতু প্নাধুশূল হইলে আর্সেনিক এবং লৌহঘটিত 
উষধ অত্যান্ত প্রযোজনীয। 

বাঁতজনিত ন্ন(যুশুলে সোঁডি সেলিসিলাস ২৭ গ্রেণ মাত্রায় 
প্রতাহ্‌ ৬৪ বাব সেবনে অথবা সোডি বাইকার্ব্ধ সহ পটাশ আইও- 
ডাইড ৩ গ্রেণ মাত্রায় সেবনে উপশম হইতে দেখা যাঁয়। উপদংশ 
বর্তমান থাঁকিলে পটাঁশ আইওডাইড বিশেষ উপযোগী । 

গাউটজনিত স্নীধুশূলে এক্রাক্ট কল্চিকাম্‌ এসিটাম্‌ ১ গ্রেণ 
মাত্রায় অতীব ফলপ্রদ। 

পাকাশয়ের স্নীযুশূলে লাইকর ই্টিক্নিয়া ৩৫ মিনিম মাত্রাস্ম 
অত্যন্ত উপকারী । 

পেল্ভিক্‌ ভিসির! বা নিয় উদরস্থ আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির শ্বীযু- 
শুলে বেলাডনা ব্যবহারে উপকার দৃষ্ট হয়। 


বাবস্থা-সংগ্রহ। ৪০১ 

উত্তেজনার কোন স্থানিক কারণ বর্তমান থাকিলে 'যথা__ 
জীর্ণদস্ত, ত্বকনিয়ে অন্ত পদার্থ, অক্ত্রে কমি ইত্যাদি) তাহ! 
তৎক্ষণাৎ দূৰ করা কর্তব্য । 

আশু উপশমের জন্য ত্বকনিম্ষে মফ্িযার পিচকাবী প্রযোগ 
বিশেষ ফলপ্রদ । 

সকল প্রকার ক্নাধুশূলে ছোট ছোট বিষ্টাব প্রযোগ কবিলে 
ফল পাঁওষ। ষাঁয়। 

ওভেবিব স্নাধুশূলে এটোপিয়। 5ই_শু গ্রেণ মাত্রায় ত্বক- 
নিম়্ে পিচকারী প্রযোগে আশ্চর্য্য ফল পাওযা যাঁয়। 

শ্নাযূমণ্ডলেব উত্তেজনা এবং অস্থিবতা বর্তমান থাকিলে পটাশ 
ব্রোমাইড ৩০ গ্রেণ মাত্রায বিশেষ ফলদাষক। 

কষ্টদাত্বক ্নাযশুলে কখন কখন বেদনা স্থানে কোকেন মিউ- 
রাপেব ত্বকনিক্ে পিচকাৰী প্রযোগ আশু উপকারী। 

মেলেবিয়াঁজনিত স্নাযুশুলে কুইনাইন এবং তৎসহ মাকারী 
সংযুক্ত বিবেচক ওষধ ব্যবহাব কৰা কর্তব্য। 

' কখন কখন ফিনাসিটিন সেবনে প্রভূত উপকাব দৃষ্ট হয়। 

এক্জ্যাল্জিন্‌ ২ গ্রেণ মাত্রা সময়ে সমষে ব্যবহাঁব কবাম্র 

ছকহ শ্নাধুশুল উপসম হইতে দেখা গিয়াছে। 


১। পটাশ ব্রোমাইড রঃ -** ইওন্স। 
সক্কাস কোনিযাই সহ * ১০ ডুম। 
একোয়া সিনেমম রর ১ ৩ ওন্স। 

২ ড্রাম মাত্রায় প্রত্যহ তিনবাব সেব্য। 


(প্রঃ জে; এম, ডেকষ্টা ) 


৪০২ ব্যবস্থা-সংগ্রহ? 


২। লাইকর পটাশি আর্সেনিয়ে্টাস **. ৫ মিনিম। 
সিরাপ অরেন্দাই ফ্লোরিস ** ১ ডাঁম। 
একমাত্রা, প্রত্যহ তিন্মাত্রা আহীরস্তে সেব্য। টিকৃডলেবে। 


এবং মেলেরিয়ার স্নাযুশূলে বিশেষ উপযোগী। (এ) 
৩। পটাশ আইওডাইড 288 ** ৩ ডাম। 
-"  ব্রোমাইড ** ১ ৬ডাম। 
টিং কৌনিয়াই *** ১. ১ ওন্স। 
একোয়া মেম্ুপিপ -তৎ ০ ৩ ওন্স। 


১ ডুম মাত্রায় প্রত্যহ ৩৪ বার সেব্য। 
(ডাঃ নেথাম, এস, ডেভিস্‌) 


৪। কুইনি সাল্ফ ৪ * ২০ গ্রেণ। 
লাইকর আর্সেনিকেলিস হাইডুকোরিক্‌ ৩ ড্রাম। 
এসিড সাল্ফ এরোমেটিক ** ২ ডাম। 
সিরাপ জিঞ্জার টি *** ৩ ডাম। 

২ ভাম মাত্রায় প্রত্যহ তিন বার সেব্য। (প্রঃ গ্রস্) 

৫। কুইনি সাঁল্ফ ** ** ১০ গ্রেগ। 
এসিড সাল্ফ ডিল .. ১" ১০ মিনিম। 
একোয়া *** ১১১ ওক্পস। 

এক মাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা ৬ ঘণ্টাস্তির সেব্য। 
(মিঃ সি, হগ.) 

৬। কুইনি ভেলেরিয়ানাস ..* ৮ গ্রেণ। 
মিউসিলেজ ০০" ০০ ২ ড্ীম। 
একোয়! নু সমষ্টি ও ওল্স। 


১ গুদ্স মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার সেব্য। (ডাঃ ডেভি ) 


বযবস্থা-দংগ্রহ। ৪০৩ 


৮1 ছ্রিক্নিয়া টা ১ হ গ্রেণ। 
একষ্ট[্ট হায়োসায়েমাই,* ** ই ডম। 
মফিয়! সাল্ফ ক্র *ত ৩ গ্রেণ। 
পাল্ভ ক্যাপৃসিসাই *** »*. ই ডাম। 


জিন্সাই সালফাস হি »* ১৫ গ্রেণ। 
৩০ বটাকা, প্রত্যহ তিন বটাকা সেব্য । (ডাঃ এইচ. গ্রিন ) 


৮। টিং ক্যানাবিশ ইপ্ডিকা ... ৫--+১০ মিনিম। 
মিউসিলেজ ** ১. ১ ডাম। 
একোয়। 5 *৭১ ওন্স। 

একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা! তিন ঘণ্টাস্তব সেব্য। 
(ডাঃ নেলিগন ) 

৯। টিং একোনাইট ** ১ ডাম। 

_- কল্চিকাম সেমিনা '' ** ১ ডুাম। 

-__ বেলাডন! ০০5 ***. ১ ড্রাম। 

-_ এক্‌টিয়! বেসিমোসা ** ৮. ১ ডাঁম। 
বেদনা উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত ৬ মিনিম মাত্রায় জল সহ 
প্রত্যেক ৬ ঘণ্টাস্তর সেব্য। (ডাঃ মেট্কাফ্‌) 

১০*। স্পিরিট ক্লোররম *** * ৩ ডাম। 
টিং বেলাডনা ০ ৩ ড্রাম। 
সিরাপ অর্যান্সাই ... ১১ ৩ওন্স। 


কণীনিকা ঈষৎ প্রসারিত না হওযা পর্য্যন্ত ২ ডাম মাত্রায় 
ছই ঘণ্টাস্তর মেব্য। তৎপরে প্রত্যেক ৪ ঘণ্টান্তর সেব্য। 
(ডাঃ ডেভিন্‌) 


৪০৪ ব্যবস্থাসংগ্রহ। 
১১। টিং বেলাডনা রঃ ১৮ ইন্না 
-_ জেল্সিমিয়াই . *, ১০ ই উন্সা 
২০ মিনিম মাত্রায় প্রত্যেক ছুই ঘণ্টাস্তর সেব্য। 
(ডাঃ এন, এস, ডেভিস ) 


১২। ক্রোটন ক্লোরাল টু ১.১. ১ ড্রাম । 
গ্রিসাবিন ৮ “১ ওন্স। 
সিবাঁপ অরেন্সাই ৮ ১১. ১ ওন্না 


৫ম ন্নাযুশূলে ২ ডাম মাত্রাষ প্রত্যেক তিন ঘণ্টান্তব সেব্য। 
(ডাঃ ই, পি. হার্ট, আমেবিক1) 


১৩। সোডি আর্সেনিযাস ২, ,.. আ্ড গ্রেণ। 
একক্টাস্ট লুপগুলিন ৩ গ্রেণ। 
এক বটাকা, প্রত্যহ তিন বটীক1 আহারন্তে সেব্য । মেলে- 
বিয়াজনিত স্নাধুশূলে বিশেষ উপযোগী । (প্রঃ ডেকষ্টা) 
১৪। জিম্পাই ভেলেিষেনাস ... ,. ২০ গ্রেণ। 
একট্রণ হায্সৌসায়েমাস *. ৩০ গ্রেণ। 
৩০ বটীকা, মুখেব স্বাধুশূলে প্রত্যহ ছুই বটাক। সেব্য। 
(ভাঃ ডেভি ) 
১৫। জিন্সাই ভেলেবিষেনাস * ... ১২ গ্রেণ। 
একোয়া ফ্লোবিস অবেন্সাই ১.১ ১২ নস । 


একমাত্রা', হিষ্টিরিযাজনিত স্নীযুশূলে প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য। 
(ডাঃ নেলিগন্্‌) 


১৬। ফেবি সাইটে্টিস মর ১০ ২ গ্রেণ। 
ছিক্নিয়! *** ১, উন গ্রেণ। 
এক বটীকা; প্রত্যহ তিন বটীকা আহাবেব পূর্বের সেব্য। 
(ডাঃ এন, এস্‌,; ডেভিস্‌) 


বাবস্থাসংগ্রহ। ৪০৫ 


কৃইনি সাল্ফ রহ ১.১ গ্রেণ। 
ফেরি টার্ট রঃ ০০: ২ শ্রেণ। 
মঞ্ষিয়া এসিটাস **ত * সহ গ্রেণ। 
এক বটীকা, প্রত্যেক এক অথবা ছুই ঘণ্টাস্তব সেব্য। 
(টি, বুজার্ড ) 
১৮ একটা ই্যাম্নিয়াই ০ ৮ গ্রেণ। 
» ওপিযাইী দ ০০. ৮ গ্রেণ। 
জিন্সাই অক্সাইড ..* “৮ ২ গ্রেশ। 
একুষ্টাক্ট জেন্শিযান *** * * যথা প্রয়োজন । 
৪০ বটীকা।, প্রত্যহ ৩৪ বটাক! সেব্য। 
(রস এবং রেভিল ) 
১৯।  একস্াক্ট বেলাডনা ... সী গ্রেণ। 
» হাবোসায়েমাস ১০১ গ্রেণ। 
 কলসিঙ্থ ১০১ গ্রেণ। 
পাল্ভ জিঞ্জার টু ১০১ শ্রেখ। 


এক বটাকা, মুখেব ন্নাধুশূলে বাত্রিতে সেব্য। 
(ডাঃ জে, এম, ডেকষ্টা) 


২০। একৃট্রাক্ট হায়োসাযেমাস ০:৪০ গ্রেণ। 
জিন্সাই অক্সাইড .*. -. ৪০ গ্রেণ। 
৪০ বটাকা, প্রাতে এবং সন্ধ্যাকালে ২ বটীক1 সেব্য। 
(প্রঃ নিমায়ার ) 
২১। টিং জেল্সিমিয়াই ** ৯০০ মিনিম। 
সিরাপ সিম্প্রেক্স ১৪ ১১১০ ড্রাম । 
পরিশ্রুত জল 8 *** সমষ্টি ৮ গুন্ম। 


৪ ডম মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার মেব্য। (ডাঃ আই, চিরন ) 


৪০৬ ব্যবস্থা-সংগ্রহ ৷ 


২২। এক্জ্যাল্জিন্‌ রঃ ** ১ ডাম। 
চেরি কর্ডিয়াল্‌ ৯০ ১০ ১৭ ডম । 
সিবাপ র ০৮ ১ উন্স। 
একো য়! পর ১১৫ ওন্প। 
১ ড্রাম মাত্রাষ প্রতাহ ৩।৪ বাঁব সেব্য। (প্রঃ বার্ডেট ) 
২৩। ফিনাসিটিন ল ১০ ৮ গ্রেণ। 
একমাত্র! প্রত্যেক মাত্রা ৪৬ ঘণ্টান্তব সেবা। (ভাঃ এয়া”) 
২৪। মেস্কল *** ই ভুমি। 
এলকোহল 5 ১১. ১ তন্স। 
গ্রিসাবিন রি ».. ১ ৩েন্স। 
সিম্পল সিবাপ - ১৮১ উন্স। 


গব্ম জলসহ ১ ডাম মীত্রাব প্রত্যহ তিন বার সেব্য। 
(ডাঃ এম, দি, লরি ) 


২৫। মেন্ল *** ১০১১ ডাম। 
বেকৃটিফাধাড ম্পিবিট . সমটি ৪ ওন্স। 
২০--+৬০ মিনিম মীত্রাষ আবশ্তক মত গব্ম জল সহ সেব্য। 
(এ) 
২৬। পাল্ভ ডিজিটেলিসদ ০ ১৯ গ্রেণ। 
মস্কাস্‌ রি *,০১ আ্রেণ। 
পাল্ভ ওপিয়াই ১১. ই গ্রেণ। 
একমাত্র, প্রত্যহ ২১ মাত্রা সেব্য। ( বয়েসন্‌) 
২৭। ফক্ষবাই 8 ০১ এছ গ্রেণ। 
স্পিবিট ইথাঁর নাইটি,ক ... .. ৮ মিনিম। 


টিং অরেন্সাই -** *** ৮ৎ মিনিম। 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ৪০৭ 


একোয়া সমষ্টি ৮ ওদ্দ। 
এক ওঁন্প মাত্রায় প্রত্যহ তিন রা'র সেব্য। 
(মিঃ টি, মেসেঞ্জার ব্র্যাড্লি ) 
২৮। টিং ফম্ফবাই ইথাব ১ মিনিম। 
গ্লিসারিন ইডাম। 
একোয়! ১ ওন্স। 


এক মাত্র, প্রত্যহ তিন মাত্র! সেব্য। 
(মিঃ এস, এম, ব্র্যাড্লি ) 


২৯। ক্লোরাল হাইডরাস 
পাল্ভ ক্যাম্ষৰ 
মফিযা সাল্ফ 
কোরফবম 
এটুপিয়া ই 
মদ্দন কবিতে হইবে। 


১ ড্রাম। 
১ ডাম। 
২ গ্রেণ। 


.. ৪০ মিনিম। 
স্ব গ্রেণ। 
(ডাঃ রবার্ট বার্থলো ) 


৩০। এটুপিয়! সাল্ফ ৪ গ্রেণ। 
মফিয়া সাল্ফ ৮ গ্রেণ। 
একোয়। রোজ ২ ওন্ন। 
গ্লিসারিন রর » ৩২ ওন্দ। 
লিনিমেন্ট, সায়োটিকা এবং অন্ঠান্য ্নাধূশূলে মর্দন কৰিতে 
হইবে। (ডাঃ টিল্ট ) 
৩১। ক্লোবফবম রি ই ওন্স। 
টিং ওপিয়াই »* 2 ওন্স। 
লিনিমেণ্ট বেলাডন! ৩ ওন্স। 
মর্দন করিতে হইবে। (ডাঃ টি, বুজার্ড) 


৪০৮ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 
৩২। স্পিরিট এমন এরোমেটিক  “ ** ১ ওন্প। 


_-. ইথাবিস  *** ... ১ ওন্স। 
টিং ওপিষাই রঃ ০ ১ ৩ক্স। 
রেক্টিফাঁয়াড স্পিরিট *** ** ১ ওঁন্দ। 
মর্দন কবিতে হইবে । () 
৩৩1 ক্লোরফবম হর *** ৬ ডাম। 
সাল্ফিউরিক ইথাব ,., ১১১১ উক্স। 
ম্পিবিট ক্যাম্ফর .. ৩ ওন্দ। 
টিং ওপিষাই নি .. ১২ ড্রাম। 
এক খণ্ড ফ্ল্যানেল ভিজাইয়া বেদনা স্থানে লাগাইতে হইবে। 
(ফ্রান্সের সংবাদপত্র ) 
৩৪। ক্লোরফবম হর »১ ২০ মিনিম। 
টিং একোনইট রর ০ ১ ডম। 
-_ ওপিয়াই ৮ *** ১ ড্রাম। 
বিনিমে্ট ক্যাস্কর কোঃ **: ৪ ভীম । 
লিনিমেন্ট, মর্দন করিতে হইবে। (ডাঃ নেলিগন ) 
৩৫। এটুপিয়া **" ২... ৫ গ্রেণ। 
এডেপৃস্‌ প্রিপারেটা *' তত ড্রাম । 
অট ডি বোজ রি »১১ ১ মিনিম। 
মলম, মর্দন করিতে হইবে। 
(ডাঃ ভবিউ, পি, ক্রক্স্‌) 
৩৬। একো নাইশিয়া *** ১৮8 গ্রেণ। 
অলিভ অয়েল 8 ১৯৮ মিনিম। 
এডেপুস্‌ প্রিপাঁরেটা ... .. ২ ডাম। 


মলম, মর্দন করিতে হইবে। ( ডাঃ[টার্ণবূল ) 


ব্যবস্থী-সংগ্রহ 1 ৪৬৯ 


শ৩৭। এক্ট্রা্ট বেলাডনা *** »*. ২ ডাম। 
এডেপ্স প্রিপারেটা  *** **. ২ ডাম। 
পাল্ভ ওপিয়াই রঃ ***. ই ডাম। 
বেদনা স্থানে মালীষ করিতে হইবে। (ডাঃ ডেত্রিনি ) 
৮ ভিরাটিয। -* ১২ গ্রেণ। 
লিনিমেণ্ট সেপনিস্‌ ** »- ১ইওন্স। 
ম্পিবিট ক্যাম্ফৰ নর ১.৮ ১ইওন্স। 
--. এমন এবোমেটিক ... ১ ডাম। 


লিনিমেপ্ট, মুখেব শ্নীধুশুলে কানেব পশ্চাতে এবং গলাৰ 
চাবিদিকে উত্তমবূপে মালীম কবিতে হইবে। (মিঃ এইচ, নিল্‌) 


৩৯। লিনিমেন্ট একোনাইট ... ০ ই উন্স। 
যে পর্যযস্ত কণ্টকবিদ্ধবৎ বেদনা অনুভব না হঘ সে পর্্যস্ত বেদনা 
স্থানে মালীষ করিতে হইবে । (প্রঃ ভব্উ, এ, হ্যাঁমণ্ড ) 
৪০। একস্রাক্ট আর্গট লিকুইড ** ২ ড্রামা 
একোঁযা সিনেমোমাই " ১. ৩ উন্স। 
সাষেটিকাতে ২ ডাঁম মাত্রা প্রত্যেক ৪ ঘণ্টাস্তব সেব্য। 
(ডাঃ ফিলিপ) 
৪১। একো এমনিযা রর ** ৫ ডাম। 
ওলিয়াই টেরিবিস্থিনি *** »* ১ ওন্স। 
অযেল এমিগৃ্ডেলি ডাল্সিন্‌ ১৮. ১ উন্ন। 
মালীষ করিতে হইবে। (ডাঃ লেবর্ড, ফ্যান্স) 
৪২1 অয়েল টেবিবিস্থিনি »** ৮ ওন্স। 
ক্রোবফরম দু ০** ২ ডাম। 
টিং ওপিয়াই -- ৮ ২ ড্রাম? 
লিনিমেণ্ট, মালীষ করিতে হইবে। (ই) 


৩৫ 


৪১০ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 
৪৩। লাইকর প্রশ্বাই সব্‌ এসিটেটিস ** ২ ডাম। 


টিং ওপিষাই * উদ্ামি। 
মেলিস ১১ ২ ডাম। 
কন্ফেক্শিও বৌজ ... ৮৮১ উক্দ। 


পিনিমেপ্ট, মর্দন কবিতে হইবে। 
(গাইস্‌ হাসপাত!ল লগুন ) 


৪৪ একষ্রাক্ট বেলাডন!  ... .. ইড়াম। 
ক্লোরফবম রা ... ৫০ মিনিম। 
গ্লিসারিন তত ১. ই উন্স। 

গুহাদ্বারের স্নাধুশলে মালীব কবিতে হইবে। (প্রঃ হ্যামও ) 

৪৫1 একোঁয। লরেসিবেসাই * ... ৪ ওন্স। 
ইথাঁবিন -ত* ১ উন্স। 
একট্রাক্ট বেলীডনা। ২. ৯ ডুম। 

লোশন প্রস্তত করিনা লাগাইতে হইবে। (বক্স) 

৪৬। ভিবাটি-বা ু .. ৪ গ্রেণ। 
এলকোহল রঃ *০. ৬ মিনিম। 
এডেপ্স্‌ -- ই ওন্স। 

মলম, মর্দন কবিতে হইবে। 

৪৭। মফিযা 45 ২ স্ গ্রেণ। 

পরিশ্রুত জল রা ১১ ২* মিনিম । 


প্রত্যহ ছুইবাৰ ত্বকনিম্সে পিচকাবী দিতে হইবে। 
(ডাঃ এক. ই, অষ্টিক্‌) 
৪৮। পবিশ্রুত জল ১. ২০ মিনিম। 
এট্রপিয়া রা ... ই গ্রেণা। 
প্রত্যহ ছুইবার ত্বকনিয়ে পিচকাবী দিতে হইবে। 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ১৯ 


৪৯। কোকেন মিউরাস *** ০০ হই শ্রেশ। 
পরিশ্রুত জল এ »*: ১ ডাম। 
৪1৫ মিনিম মাত্রায় ত্বকনিক্পে পিচকারী দ্বাবা প্রয়োগ করিতে 
হইবে। (প্রঃ ম্যাল্হার্ব) 





[9596010৮, নিউরেস্থিনিয়? | 
ব্যবহৃত উষধেব তালিকা । 


পটাঁশ ব্রোমাইড, পোডি বাইকার্ব, কোনিয়াম, ইিকৃনিয়া, 

পটাশ আইওডাইড, নক্পভমিকা, হাযোসায়েমাস। 
নৃতন ওষধ। 

এন্টিপাইবিন (4081510)৪--৩০  গ্রেণ মাতা, বেদন! 

নিবাবক। 
সম্মুল (387001) ফ্রুইড একষ্াক্ট ৫--৩* মিনিম মাত্রা, শীয়বীয় 

বলকারক। 
জিন্সাই ব্রোমাইড (170 73:910109 ) ৩--১০ গ্রেণ মাত্রা, 

আক্ষেপ নিবাবক, নিদ্রাকাবক এবং স্পর্শহাবক। 

চিকিৎস! বিষয়ক টাকা । 

ফিলাডেল্ফিযার প্রসিদ্ধ ডাঃ ওয়েরমিচেল বিনা ওঁষধে নিয়ন 
লিখিত উপাষে অনেক বোগী আবোগ্য করিয়াছেন। 

১। রোগীকে শষ্য! ত্যাগ কবিতে ন! দিয়! সম্পূর্ণরূপে স্থির* 
ভাবে এবং বিশ্রামে রাখেন। 

২। ম্যাসেজ চিকিৎস! অর্থাৎ সমস্ত শবীরের মাংসপেশী 
সকলের পরিচালন! ব্যবস্থা করেনঃ এদেশে অসুস্থ শরীরে ষে গা, 


৪১২ ব্যবস্থা নংগ্রহ। 


হাত, পা টিপার ব্যবস্থা আছে সেইরূপ সমস্ত শবীর, অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ 
ও সমস্ত মাংসপেশী হস্তদ্বারা আস্তে আস্তে টিপাহয। প্রথমে 
প্রত্যহ ১০ মিনিট কবিয়া টিপা হয পবে ই ঘণ্টা হইতে ১৯ ঘণ্টা 
পত্যস্ত এরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও মাংশপেশী সকলের পবিচালনা কর! 
হয়। কিছু দিন এৰপ চিকিৎসা কবিলে মাংসপেশী সকল পবি- 
পুষ্টতী লীভ কবিতে দেখা যায় । 

৩। প্রথমে কেবল তবল পদার্থ অর্থাৎ হুপ্ধ ইতাদি পথ্য 
ব্যবস্থা কবেন, পবে আবোগ্য লক্ষণ দৃষ্ট হইলে কঠিন পথা দিতে 
আদেশ কবেন। 

কেবল উপবোক্ত নিযমে চিকিৎপসিত হইয়া অনেক বোঁগী 
আরোগ্য লাভ কবে। 

ওষধের মধ্যে সোঁডিযাঁই ফম্বেট, ষ্টি,কৃনিষা, পটাশ ঞেমাইড, 
কোনিযাম এবং জিন্সাই ফক্ষেট সমযে সমযে বিশেষ উপকাবী। 


১। জিন্সাই ফক্ষাইট রঃ ১১ ২ গ্রেণ। 
--. ব্রোমাইড * **ত ২০ গ্রেণ। 
কুইনি বোমাইড ঃ **১ ৩০ গ্রেণ। 
একস্টাক্ট নক্সভমিকা * ১, ৩ গ্রেণ। 
_. জেন্শিযান ২ *** যথা প্রয়োজন। 
৩০ বটাকা, নিউরেস্থিনিয়াষ পরিপাক কার্য্য ভালমণ্ড না! হইলে 
প্রত্যহ তিন বটাক সেব্য । € মেডিক্যাল এনুয়াল) 
২। একষ্রাক্ট কোনিযাই *" ** ৩ গ্রেণ। 
_- হায়োসায়েমাস ** ১ ৩ গ্রেণ। 
মিউসিলেজ ত্ *** যুখা প্রয়োজন । 


২ বটীকা, প্রাতে এবং সন্ধ্যাকাঁলে সেব্য। (ডাঃ ন্বফি) 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। পঠত 


৩। পটাশ ব্রোমাইড ০ ০০ ১5 গ্রেণ। 
লাইকর ছ্রিক্নিয়া ,., ৩ মিনিম। 
সিরাপ অরেন্দাই রা ***১ ডাম। 
একোবা ০ ১১১ ওন্স। 


একমা ত্রাঃ প্রত্যহ তিন মাত্র। সেব্য। 


1১97805919. 
প্যারালিসিস, পক্ষাঘাত। 
বাবহৃত ওঁধধেব তালিকা । 
আর্সেনিক, ফেবি এট কুইনি সাইট্াস, ফক্ষবাস, পটাঁশ 
আইওডাইড, ছ্রি.কৃনিযা, নক্সভরমিকা, হাইডার্জাইবাই পার ক্লোরা- 
ইড, আর্জেটাই নাইটাস, ক্যালেবাববিন, আর্ট । 
স্থানিক প্রযোৌগ। 
ক্যাজুপুটী অেল, ভিবাট্রাই মলম, মেকদণ্ডে বিষ্টার, ইলেক্‌- 
"টি সিটি, এমনিষা এবং আর্মবেসিয়া ম্দন। 
নৃতন উষধ। 
পাইক্রটক্সিন (12807960176 ) ০২ গ্রেণ মাত্রা । 
চিকিৎসা বিষষক টাকা । 
শৈশব পক্ষাঘীতে কশেরুকা মজ্জার বেদনা থাকিলে রোগীকে 
সম্পূর্ণ বিশ্রামে রাখা উচিত এবং কশেককা মজ্জার উপর গরম 
জলের স্বেদ ও পোল্টিশ প্রয়োগ করা কর্তব্য। পূর্ণ মাত্রায় 
লার্গট এবং বেলাডনা ব্যবহারে অনেক সময় শৈশব পক্ষাঘাতে 
প্রভূত উপকার দৃষ্ট হয়। তরুন অবস্থা অতীত হইলে পন্ন 


8১৬ ৰ্যবস্থা-সংগ্রহ? 


কুইনাইন, বলকাঁরক এবং লৌহ্ঘটিত ওষধ বিশেষ উপকাবী। 
এই পীভা সহ রিকেটুস্‌ বর্তমান থাকিলে কডলিভাব অয়েল 
এবং লৌহ অতীব ফলদায়ক। তাড়িত প্রয়োগেও বিশেষ ফল 
লাভ কবা যায়। 

প্রবল উদ্ধগামী পক্ষাঁঘাতে আভান্তবিক ওষধেৎ মধ্যে আয়রণ, 
আর্সেনিক, ষ্টি.কৃনিষা এবং পটাশ আইওডাইড অতীব ফলপ্রদ। 
অতি মুছ্ু ফ্যাবাঁডিক ত্যভিৎ প্রযোগে সময়ে সমযে বিশেষ 
উপকাব পাঁওষা যাঁয। 

পুরাতন স্পাইন্যাল পক্ষাঘাতে আর্সেনিক, ট্রিকৃনিষা এবং 
আযরণ সর্বোৎকৃষ্ট উবধ। অন্যান্য উপাষেব মধ্যে কশেরুক। 
মজ্জার উপব লিনিমেণ্ট আইওডিন প্রযোগ এবং ম্যাসেজ তাক্টিৎ 
প্রয়োগ ব্যবস্থা কর যাইতে পারে। 

আক্ষেপিক স্পাইন্যাল পক্ষাঘীতে লাইকর আর্সেনিকেলিস 
সহ পটাশ আইওডাইড ব্যবহাঁবে উত্তম ফল পাওয়া যায়। মল্টিন 
সহ কডলিভাব অযেল ব্যবহান্েও বিশেষ উপকার দৃষ্ট হয। 
বেদনারাষক পেশী সমূহেব আক্ষেপে অন্ন মাত্রা ক্যালেবার- 
বিন অতি উত্তম ওষধ 1 

কম্পন বা স্পন্দনযুক্ত পক্ষাঘাতে ক্লাবীষ বলকাঁবক এবং অব- 
সাদক ওষব প্ুথা-আযবণ, ট্টিকৃনিষা হাযোসাযেমাস ব্যবহাব হয়। 
অবিচ্ছিন্ন গ্যালভ্যানিক তাডিৎ গ্রযোগও বিশেষ কার্য্যকাঁবী। 

নিম্ন অঙ্গের পক্ষ।ঘাতেব প্রথম অবস্থায় আর্গট ও বেলাডনা 
অত্যন্ত উপকারী। উহাতে কোন উপকার না হইলে পটাঁশ 
আইওডাইড, আর্সেনিক এবং কড্লিভাব অয়েল ব্যবস্থা কর! 
কর্তৃব্য। অত্যন্ত অস্থিরতা বর্তমান থাকিলে হায়োসায়েমাস বা 
£কোনিয়াম বা.ক্যানাবিশ ইণ্ডিকা সেবনে উত্তম ফল পাওয়া যাঁয়। 


ব্যবস্থা-সংগ্রহথ। বসির 


ফশেরুকা মজ্জার কোমলতাজনিত নিষ্নাঙ্গের পক্ষাঘাতে ছি,ক্‌* 
নিষ্বা একট মুল্যবান গধধ। নিম্নাঙ্গেব পক্ষাঘথাতে প্রায়ই শখ্যা- 
ক্ষত হইব!ব সম্ভাবনা সুতবাং প্রথম হইতেই শয্যাক্ষত নিবাবণের 
উপায় অবলম্বন কর! কর্তব্য । বোগীকে বাযু বা জলশয্যায় শয়ন্‌ 
কবান উচিত । সেক্রমেব উপবের চর্ম ঈষৎ বক্তবর্ণ বা ক্ষত 
দৃষ্ট হইলেই তৎক্ষণাৎ অলিভ অয়েল এবং স্পিবিট অব ওয়াইন 
সমভাগে মিশ্রিত করিধা তন্বাব| বক্তবর্ণ স্থান বা ক্ষত ধৌত 
কব! উচিত। সামান্য মাত্র ক্ষত হইলে জিঙ্ক মলম প্রয়োগ করা 
কর্তব্য। নিম্ন অঙ্গেব পক্ষাথাতে আব একটা উপসর্গ দৃষ্ট হষ, প্রথম 
পক্ষেৰ মধ্যেই প্রত্ীব বন্ধ হইতে দেখা ষাঁধ, উহ! নিবাঁবণের জন্য 
ক্যাথিটাব প্রবেশ কবাইযা প্রত্যহ ২৩ বাব প্রস্রাব কবান উচিত। 

যদি মুত্রাশনে প্রস্রাব আবদ্ধ থাকিয়া এমনিয়া জন্মে তাহ! 
হুইলে প্রতি আউন্ন জলে ছুই গ্রেণ মাত্রাক্» কুইনাইন দ্রব করিয়া 
তদ্দ্াবা মুত্রাশষ ধৌত কবা উচিত। কোষ্ট বদ্ধ থাঁকিলে গুহ্যদ্বারে 
পিচকাবী প্রযোগ কবা কর্তব্য। এই বোগে মুছু ফ্যারাডিক 
তাড়িৎ প্রযোগেও সময়ে সমযে উপকাব দৃষ্ট হয। 

অদ্ধাঙ্গেব বা এক পার্থিক পক্ষাঘাতেব প্রথম অবস্থীয় বিরেচক 
ওষধ যথা -জ্যালাপ, ক্যালমেল বা ক্যাষ্টৰ অয়েল প্রয়োজনীয। 
গলদেশের পশ্চাৎ্ভাগে বা মস্তকোপবি বিষ্টাব প্রয়োগ সময়ে সময়ে 
ফলদৃষ্ট হয। তকন অবস্থা অতীত হুইলে অল্প মাত্রায় ই্টিকৃনিয়া 
বিশেষ উপযোগী | 

প্রশ্রেসিভ মাস্কিউলাব এট্রোফি বা শীণ পক্ষাঘাত ত্বকনিম্ে 
ষ্টিকৃনিয়াৰ পিচকাবী প্রয়োগ অতীব ফলদার়ক। ইহা ব্যতীত 
ন্নায়বীর বলকারক ওঁষধও ব্যবস্থা! করা উচিত। 

মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাতে ফাধারণ বলকারক ওষুধ এবং স্থানিক 


৯১৬ ব্যবস্থাসংগ্রহ 1 


অবসাদক ওষধ বিশেষ প্রয়োজনীয়। যদি ৫ম বা মুখমণ্ডলের 
স্বায়ু শীবার উত্তেজনা থাকে তাহ! হইলে বিষ্টার প্রয়োগে উপ- 
কার হইতে পারে। জীর্ণ দন্ত জন্য এই বোগ জন্মিলে তৎক্ষণাৎ 
তাহা উৎপাটন কর! উচিত। কোকেন ত্বকনিয়ে পিচকারী 
দ্বার! প্রয়োগে বেদনা ইত্যাদ্দি উপশমিত হয। বলকারক ওষধেব 
মধ্যে আযব্ণ, কুইনাইন এবং জিন্সাই ভেলেবিয়েনীস সর্ব 
প্রধান। ডাঃ গযার্ঁস বৌমাইভ, ইগ্ডিযান হেম্প এব” নক্স- 
ভমিক! একত্র ব্যবহাবে সন্তোষজনক ফল পাইযাছেন। অতি 
মুছ তাড়িৎ প্রযোগেও অনেক সময় বোগ আরোগ্য হইতে 
দেখা যায়। 


১। ফেবি এট্‌ কুইনি সাইট্যাস ৫--১০ গ্রেণ। 


লাইকব ট্রিক্নিা ** ... ৫ মিনিম। 
ইন্ফিউশন্‌ কলম্বা রন ,৯ উন্স। 
একমাত্র, প্রত্যহ তিন মাত্র! সেব্য। 

২। কুইনি সাঁল্ফ তত ২ ২. গ্রেণ। 
এসিড ফক্ষবিক ডিল .. ৫--১* মিনিম। 
সিরাপ ফেরি ফক্ষেটিক *** ২১ ড্রাম। 
লাইকর ষ্টিকৃনিয়া ৪ ৩--৫ মিনিম। 
ইন্ফিউশন্‌ কেস্কেবিলা অথবা 

জেন্শিয়ান কোং - »১ ১ উন্ন। 
একমাত্রা প্রত্যহ তিন মাত্র! সেব্য। 

৩1 অয়েল মুই ২২ ডাম। 
সিরাপ ফেরি আইওডাইড : ২১ ডাম। 


একমাত্রা, প্রত্যহ ছুই মাত্র! সেব্য। 


ব্যবস্থামংগ্রহথ। ৪১৭ 


৪। লাইকর আর্দেনিকেলিম ৩--৫ মিনিষ। 
২. ট্রিকৃনিয়া ৮" .. ৫ মিনিম। 
টিং ফেরি পারক্লোরাইড ... ২০ মিনিম। 
ইন্ফিউশন্‌ কোবাশিয়। .. ১.১. ১ উন্স। 
একমাত্র, প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য (ডাঃ গাই) 
৫1 টিং নক্সভমিকা ত ১১ ই ওন্সা 
সিবাপ ফেবি ফক্ষেটিক ... .... ৬ ড্রাম। 
একোযা সিনেমম ৮ ১০ ৬ ডাম। 


প্যারাপ্লিজিয়াতে ২ ডাম মাত্রায় প্রত্যহ তিন বাব সেবা। 
(ডাঃ উইলসন্‌ ) 


৬। ষ্টিকৃনিয়! ০ “৮১ গ্রেণ। 
কুইনি সাল্ক এ *** ই ভীম । 
কন্ফেক্শিও বোজ ., ং ১ ডাম। 

২০ টাকা, প্রত্যহ ২৩ বটাকা সেব্য | (ডাঃ হুপার ) 

৭। ষ্িক্নিয়। -*: ১ গ্রেণ। 
বেকটিফাষাঁড স্পিবিট .. ১ ই উন্স। 
স্পিরিট ইথাব নাইটি,ক ১২ ওন্স। 
সিবাপ রিয়াডাস্‌ 2 ১.১. ১ ওন্ন। 
একোয়া রি ১১৫ ওন্স। 

£ গুন্প মাত্রায় প্রত্যহ তিন বাব সেব্য। (৬) 

৮। কুইনি সাল্ফ নী ২০ ২ গ্রেণ। 

ছিকৃনিয়। রঃ ** হু গ্রেণ। 


এসিড সাল্ফ ডিল ** »** ৩ মিনিম। 


8১৮ ব্যবস্থা-ঈংগ্রহ ৷ 


একোয়া সা ১০৮১ ওক্স। 


একমাত্র, এটনিক পক্ষাঘথাতে প্রত্যহ তিন মাতা সেব্য। 
(ডাঃ এইচ, জন্স) 


৯। ষ্টিক্নিয়া ১ অভ গ্রেণ। 
টিং ফেবি পাবক্লোবাইড ** ১৫ মিনিম। 
এসিড হাইড্রক্লোরিক ভিল ১৮ ২ মিনিম। 
একোয়। তত ** ৯ ওন্ন। 
একমাত্রা, এটনিক পক্ষাক্ষাতে প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য। 
(এ) 
১০। ট্রিকৃনিযা 285 ১১ তই গ্রেণ। 
ফেরি সাল্ফ ৫ ১ ২ শ্রেণ। 
ম্পিবিট ইথাবিস টন .. ১০ মিনিম। 
একোধা »১৯ ই্ন্ল। 
একমাত্রা, ভিপ্থিবিবাব পব প্যাবাপ্লিজিয়! হইলে প্রত্যহ তিন 
মীত্র। সেব্য। ততৎসহ কডলিভাব অযেল * ১ ডাঁম। 
একমাত্রা, প্রত্যহ ছুইমাত্র আহাব্রস্তে সেব্য। ই) 
১১) পটাশ আইওডাইভ *** ৫_-১০ গ্রেণ। 
লাইকব ষ্টি,ক্নিয়া ৫ মিনিম। 
দিবাপ হেমেভিস্মিস *** .... ১ ডুঁম! 
একো য়! -ত ৯ ওন্স। 
একমাত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য। 
১২1 জিন্পসাই সাল্ফ ৮" ০০ ২ গ্রেণ। 
টিং ক্যান্থারাইডিস ₹** ** ১০ মিনিম। 


একোয়। ৬৯ ৪৪ ১ ওন্স । 


বাবস্থা-সংগ্রহথ । ৪১৯ 
একমীত্রা, প্যাঁরাপ্লিজিক্‌ প্যাল্সিতে প্রত্যহ তিন মাত্র! সেব্য। 


(ভাঃ বড়) 
৯৩। ইথাবিস ফক্ষাবেটাই *** .. ৪০ মিনিম। 
টিং ক্যান্থাবাইডিস ** . ৪০ মিনিম। 
_ নক্সভমিকা এর ..০৪০ মিনিম। 
২০ মিনিম মানাষ প্রত্যহ তিন বাব সেব্য। 
১৪। একস্রাক্ট ওপিয়াই  ** .... ইউ গ্রেণ। 
আর্জেণ্টাই নাইট্রাস -.. ** এ্ভ গ্রেণ। 
মক্ষাস রর ১১ ই শ্রেণ। 
ক্যাম্মব ৮ ১১১১ শ্রেণ। 
এক বটাকা, প্রাতে এবং সন্ধ্যাকাঁলে ছুই বটীক1 সেব্য। 
(ডাঁঃ ফয়) 


স্স্পশিশ 


12702095159 14900100607 4১69. 
প্রশ্রেবিভ লোকমটর এটা্সি। 
ব্যবহৃত ওষধের তাঁলকা। 


আর্জেণ্টাই নাইটাস, বেলাডনা, কড্লিভাব অয়েল, আর্গট, 
নাইট্ুমিউরির়াটক এসিভ ডিল্‌, ফক্ষবাঁস, পটাশ আইওডাইড, 
ছ্টিকৃনিয়া, সোডি ব্রোমাইড, টার্পেন্ট্টিন, ক্যালেবাবৰিন, 
আর্জেন্টাই ফক্ষাস, আর্জেপ্টাই অক্সাইড | 
বাহ্যিক প্রবোগ। 
তাড়িৎ, শুফ কথিং, ন্নামু শিবা আকর্ষণ। 


৪২৪ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


নৃতন ওষধ। 
এন্টিফেত্রিন (420606070 ) ৪--১৫ গ্রেণ মাত্রা। 


এণ্টিপাইবিন ( 4001005010১ ৪--৩০ গ্রেশ মাত্রা। 
এলুমিনাম ক্লোরাইড (41200 011০549) 
ফিনাসিটিন (721090909৮1) ) ৪_-১৫ গ্রেণ মাত্রা । 
পাইলকার্পিন নাইট্াস (11002101789 1188) হই _-২ গ্রেণ 
মাত্রা! । 
নাইটুগ্রিসাবিন (1৮981500109) ১ পার্সেন্ট সলুশনেব ১ মিনিম 
মাত্রা। 
চিকিৎসা বিষযক টীকা । 
এবৌগে পটাশ আইওডাইড এবং আর্সেনিক সর্বোৎকষ্ট 
উঁধধ। পটাশ আইওডাইড অধিক মাত্রাষ ব্যবহাব করা উচি৩। 
এতত্যতিবেকে আর্জেন্টাই নাইট্রাস, আর্গট, ক্যালেবাববিন, 
টি কৃনিষ। এবং ফক্ষবাঁস ব্যবহাবেও উপকাব দৃষ্ট হয। ডাঃ গাউ- 
যার্স কোবাইড অব্‌. এলুমিনাম ব্যবহাবের বিশেষ প্রশংসা কবেন। 
বিদ্যুৎ্ব্ৎ বেদন! নিবাঁবণেব জন্য ত্বকনিয়ে মফিষাব পিচকাবী, 
পূর্ণমাত্রায় ব্রোমাইড অব্‌ পটাশ্রিষাম, এন্টিফেব্রিন, ফিনাজোন 
এবং ২০ গ্রেণ মাত্রীয সোডি সেলিসিলাস বাবহৃত হইযা থাকে । 
স্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়াব বাতিক্রম ঘটিলে নাইট্গ্রিসাবিন বা নাই- 
টেট অব. এমিল ব্যবহাবে উপকাব দৃষ্ট হয। 
মুত্র ঘোলামত হইলে প্রতি ওুন্দ জলে ২৪ গ্রেণ বোবেসিক 
এসিড দ্রৰ কবিয়! মৃত্রাশয় ধৌত করা! কর্তব্য। 
অন্যান্য উপাষেব মধ্যে মজ্জাঁষ গাণল্ভেনিক তাঁডিৎ প্রয়োগ 
এবং সায়েটিক ব। অন্যান্য স্বাযুশীবা জোরে আকর্ষণ ব্যবস্থা হইয়! 
থাকে। 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ৪২৯ 


১।  এরকস্ট্াক্ট আর্গট লিকুইড »*: ২ উন্স। 
মৌভি ব্রোমাইড্‌ উর *** ১৪ উন্স। 
একোয়! ক্যান্ষর সমষ্টি ৪ ওন্স। 

বেদন! নিবাবণের জন্য প্রথম অবস্থায় ১ ডঁম মীত্রায় প্রত্যেক 

৪ ঘণ্টান্তর পেব্য। (ডাঃ এলিন হ্যামিণ্টন ) 

২) একট্রীক্ট বেলাডনা *** ১১৪ গ্রেণ। 
ওলিষাই টেবিবিস্থিনি ** ***. ২ ডীম। 
মিউসিলেজ একেশিযা ... ১" ১ই উন্ন। 

১ ড্রাম মাত্রায় প্রত্যহ তিন বাব সেব্য। (এ) 

৩। আর্জেন্টাই নাইটাস .. ৬--৮ গ্রেণ। 
একস্ট্াক্ট নঝ্সভমিকা *" ০ ১২ গ্রেণ। 

২৪ বটাকা, আহারস্তে এক এক বটীক। সেব্য। (গু) 

৪। আর্জেন্টাই নাইট্রাসা ... ৬--৮ গ্রেণ। 
এক্াক্ট বেলাডনা ... ৩--৮ গ্রেণ। 
হি জেন্শিয়ান ... যথা প্রয়োজন। 

২৪ বটীকা, আহারস্তে এক এক বটাকা সেব্য। (ই) 

৫। এসিড ফম্ষবিক ডিল ... ০ ৬ ডাম। 
সিবাপ হি ** ৩৩ন্দ। 


জলসহ ১ ড্রাম মাত্রায় প্রত্যহ তিন বাব সেব্য। 
(ডাঃ এট্‌কিন্‌) 


৬। পটাশ আইওডাঁইড  *.* ৫--১০ গ্রেণ। 
লাইকর ছ্িক্নিয়। টি ৩--৫ মিনিম। 
ডিককৃশন্‌ হেমেডিস্মিস্‌ ... *০১ ওন্প। 


একমাত্রা, উপদংশ হেতু এই রোগে প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য। 


৩৩ 


২২ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


৭। আর্জেন্টাই ফক্ষাপা ... ১০ উ গ্রেণ। 
একট্রাক্টি নক্সভমিকা *** ** ঈ₹ গ্রেণ। 
- জেন্শিয়ান *** যথা প্রয়োজন। 


এক বটীকা।, প্রত্যহ তিন বটাক৷ সেব্য। 
(ডাঃ এ, এম, হ্যামিপ্টন ) 


৮। আর্জেণ্টাই অক্সাইড * ** ই গ্রেণ। 
পাল্ত ট্র্যাগাকান্থ ৪ যথা প্রয়োজন । 
এক ব্টীকা,, স্নাযুশূল সংক্রান্ত বেদন! নিবারণের জন্য প্রত্যহ 
তিন বটাক! সেব্য। (ডাঃ চার্লস্‌ কার্টাব ) 
৯। একষ্রাক্ট ক্যালেবারবিন .. ইভ গ্রেণ। 
কন্ফেক্শিও বোজ ... ** যথা প্রয়োজন । 


এক বটাকা?, প্রত্যহ ২৩ বটাকা সেব্য। 
(ডাঃ সিড্নি রিঙ্গার ) 


১০] এপ্টিপাইবিন ৪৩৪ ই ৫ গ্রেণ ॥ 
এক পুরিষা, প্রত্যহ তিন পুবিযা সেব্য। 
১১1  এণ্টিফেত্রিন ***: ৫ গ্রেণ। 
এক পুরিষা, প্রত্যহ তিন পুবিয়া সেব্য। 
১২। লাইকর আর্সেনিকেলিস ৩--৫ মিনিম। 
টিং নক্সভমিকা ৪ ৫-_-১০ মিনিম। 
একো য়া ছু ১৮৮১ ওন্দ। 


একমাত্র, প্রত্যহ তিন মাত্রা সেবা। 


১৩। কোকেন মিউবাস ৪ পাবসেণ্ট সলুশনের ২০ মিনিম্ব। 
বেদনা নিবারণের জন্য ত্বকনিক্ষে পিচকাবী দ্বারা প্রয্নোজ্য 





ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ৪২৩ 
910109] [71690018, 


স্পাইন্যাল ইরিটেশন। 


ব্যবহ্ৃত গুঁধধেব তালিক।। 
ডিজিটেলিস, ওপিয়ম, ফল্ফবাস, ছি ক্নিয়া, জিস্ক। 
স্থানিক প্রয়োগ । 
মেরুদণ্ডোপরি ববফ প্রয়োগ, শুষ্ক কপিং, সিনাপিজম্। বেলা- 
ডন প্রযাষ্টাব, এট্রপিয়াব ত্বকনিয্ে পিচকাবী, শ্নধুশিবা আকর্ষণ, 
তাড়িত, জলৌকা প্রয়োগ, প্রত্যুগ্রতা সাধন । 


১। টিং সিমিসিফিউগা. **, ১১ ২ খন্স। 
_- স্ট্যাম্নিযাই - ** ই ওন্স। 
পটাশ আইওডাইভ *** ... হই ডুম। 
বসল দিব ১০ ই সন্জ 
১ ডাম মাত্রায় প্রত্যহ ৩৪ বাৰ সেব্য। (ডাঃ ডেভিস্‌) 
২। ফেবি এট্‌ু এমনি সাইট্টিস ***. ৩ ভাম। 
টিং জেন্শিয়ান কোঃ ... .... ৪ গন্স। 
আহারস্তে ১ ডাম মাত্রা সেবা। (ডাঃ এ, এম, হ্যামিপ্টন) 
৩। ফম্ষরাই রি *ত ই গ্রেণ। 
এব্সলিউট এলকোহল *** যথা প্রয়োজন । 
এসেন্স মেস্থপিপ ৪ যথ! প্রয়োজন । 
গ্রিসারিন রা সমষ্টি ৪ ওন্দ। 


১ ডাম মাত্রায় আহারন্তে সেব্য। (ডাঃ টমসন্‌) 


ওটি 


৪২৪. ব্যবস্থা-সংগ্রহু। 
10050), 
হিকাপ, হিন্কা । 
ব্যবহৃত ওষধের তালিক!। 
ক্লোরফরম, ক্যাম্কর, মর্কিযা, ক্রোবাল, ইতর, বেলাডনা, 
কুইনাইন, মাছ, জিন্সাই ভেলেবিষেনাস। 
বাহ্যিক প্রযোগ। 
ফ্রেনিক স্নাযুর উপর চাঁপ। 
নূতন ওুষধ। 
নাইট্রেট অব এমিল (16269 ০0? 4001) ১৫ মিনিম মাত্রা 
কমালে ঢালিষ। শ্বাস ছ্াবা গ্রহণ। 
অলিক্বাম সক্িনি (01100 3000101) ৫ মিনিম । 
শঘইলকধ্িল ধইউ্ধল। € 0১৮১০১৯৮০০৩ ট৯১) হইশই ভন 
মাত্রাষ ত্বকনিম্ে পিচকাবী দ্বাবা প্রযোজ্য । 
চিকিৎসা বিষয়ক টীকা। 
বাঁবণ নির্দেশ কবিষা হিকাব চিকিৎসা করা৷ উচিত। হিকা 
উপশমের জন্য ওপিযম সহ ক্লোরফরম অথবা! ক্লোবফরম, স্পিবিট 
ক্যাম্ফব, পটাশ ব্রোমাইড, বেলাডনা, মাফ, জিন্সাই ভেলেরিয়ে- 
নাস এবং ক্ষার অথব! ক্ষাব সংযুক্ত ওধধ অত্যন্ত উপকারী? 
ছকহ বোগে মক্িয়াব ত্বকনিম়ে পিচকারী প্রয়োগে তৎক্ষণাৎ 
উপশম হয়। 
কোন যন্ত্রের প্রদাহজনিত হিরা হইলে সেই যন্ত্রের উপর 
পোন্তেব টেডির স্বেদ, পোল্টিশ, জলৌক! দ্বার! রক্ত মোক্ষন। 
বা বিষ্টাব প্রয়োগ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ? ৪২৫ 

বমন করাঁনেব আবশ্তক হইলে এপমর্ষিয়! ত্বকনিয়ে পিচকাবী 
দ্বাবা প্রযোগ কবা যাইতে পারে। 

কোষ্টবদ্ধ নিবাবণ জন্য গুহ্যদ্াবে গ্রিসারিন এবং ক্যাষ্টৰ 
অয়েলেব পিচকাঁবী দেওযা উচিত । 

হিকাসহ জব বর্তমান থাকিলে লাইকর এমনি এসিটেটিস সহ 
২ মিনিম মাত্রা টিং একোনাইট এবং ওপিধাম অথবা মফিয়া বা 
বেলাডন! বাবহাব করা উচিত । 

পাকাশযেব প্রবল প্রদাহজনিত হিক্কাষ বিশমথ, মেগ্নেশিয়! 
কার্ব এবং হাইডুসাষেনিক 'এসিড ডিল বিশেষ উপকাবী। 

উদবাঁখাঁন সহ হিকায গুহ্যদ্বারে ক্যাষ্টৰ অয়েল এবং টার্সি- 
ণ্টাইন পিচকাবী এবং বিশমথ, মেগৃনেশিয়া সোডা বাইকার্ব্, 
মেন্থপিপঃ কোকেন এবং মাঞ্চ সেবনে উপকাব দর্শে। 

স্নারবিক ছিক্কীয় "্বকনাদ্ধ পাইলকীর্পিনেব পিচকাবী প্রয়োগে 
অনেক সমযে উপকাঁব পাওবা যাঁষ কিন্তু হ্বদ্পিঞ্খেব অবসাঁদন 
বা ছুর্ধলতা বর্তমান থাকিলে উহা নিষিদ্ধ । এসাফেটিডা, ভেলে- 
বিষান বা অন্যান্য অবসাদক ওষধ সেবনে হিকাব উপশম হইতে 
দেখা যাষ। 

কেহ কেহ বলেন ফ্রেনিক ন্নাধু শীব! অঙ্গুলী দ্বাৰা চাপিলে 


উপকাব দৃষ্ট হয়। 
১। ক্লোবাল হাইডুাস ৯১ ***. ১ ডাম। 
পটাশ ব্রোমাইড রর ,*. ১ ডাম। 
--  বাইকার্ক ৫ ... ১ ডাম। 
লাইকর মফিয়া হাইড্ররোবাস ** ১ ড্রাম। 
একোয়া মেস্থপিপ্‌ - সমষ্টি ৬ ওন্স। 


১ ওন্স মাত্রায় প্রত্যেক তিন ঘণ্টাস্তর সেব্য। (ডাঃ সাফি) 


৪২৬ য্াবস্থাসংগ্রহ। 


২। ওলিয়াম সক্সিনি * »*. ১ ডাম। 
স্পিবিট ইথাব নাইটি,ক ..* ১১ ই উন্ন। 
অয়েল মেন্থপিপ হর »*. ১ ড্রাম । 
পটাশ বাইকার্ব টি ১, হ ডাম। 
স্পিবিট ইথারিস কোঃ *** .... ৩ ডাঁম। 
মিউসিলেজ টি . ২হওন্স] 
একোযা 5৮৫ সমি ৮ ওন্স। 

২ উন্স মাত্রা ১ ঘণ্টান্তর সেব্য। (ডাঃ এফ, পি, গর্চার ) 

৩। স্পিরিট মেস্থপিপ রঃ »,১ ১ ওন্স। 
একোযা মেন্থপিপ *৮* ৪ ঝন্স। 
সিবাপ এল্থি ৫৬ ০5১৩ ওম্স । 
অযেল সিনেমম *** *১ত ২ মিনিম। 
__  মেস্থপিপ রি ১১ ৩ মিনিম। 


১ ডাঁম মাত্রায় প্রত্যেক ছুই ঘণ্টাস্তব সেব্য। (ডাঃ এলিবার্ট) 
9। স্পিবিট ক্লোবকবম ** ২০_-৩০ মিনিম। 
লাইকব মফিযা হাইডক্লোবাদ .** ১০ মিনিম। 


একোয়া - -*. ১ ওন্স। 
একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা তিন ঘণ্টাপ্তর সেব্য। 

৫€। লাইকর বিশমথ রর ** ই ডাম। 
পটাশ ব্রোমাইড রঃ ৫--১০ গ্রেণ। 
টিং মা ৪ ২০৩০ মিনিম। 
- বেলাডন। চু ৫---১৭ মিনিম । 
সিরাপ অরেন্সাই ৫ ১০ ১ ডাঁম।? 
এসিভ হাইডুসায়েনিক ডিল ২--৫ মিনিম 1 
একোয়া **, ০১ ওক? 


একমাত্র» প্রত্যেক মাত্রা ৩৪ ঘণ্টাত্তর সেব্য। 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ ৷ ৪২৭ 


৬1 ম্পিবিট ক্যাম্ফর ৯৯ ১০_-২০ মিনিম! 
প্রতোক ৩৪ ঘণ্টীস্তর সেব্য। 


৭। সোঁডি বাইকার্ক - ১০২০ গ্রেণ। 
এসিড হাইড্সায়েনিক ডিল ২৫ মিনিম। 
ম্পিবিট ক্লোবফবম  **. ... ৩০ মিনিম | 
টিং মা্ষ 2 . ৩০ মিনিম। 
-_ বেলাডনা তত ** ৫ মিনিম। 
পটাঁশ ব্োমাইড 5৪ ৫--১০ গ্রেণ। 
একোঁয। ১52 ৮৮১ ৩ওন্স। 


একমাত্র, প্রত্যেক মাত্রা তিন ঘণ্টাস্তব সেব্য। 


৮। জিন্সাই ভেলেবিয়েনাস ... ১--৩ গ্রেণ। 
একো ফ্রোবা অবেন্সাই ১ ১ ওন্দ। 

একমাত্রা, প্রত্যহ ৩৪ মাত্রা সেব্য। 

৯। স্পিবিট ইথাবিস কোঃ .* ... ৩০ মিনিম। 
ক্লোবাল হাইড্রাস  *." ৮ ৯০ গ্রেণ। 
সিবাঁপ অবেন্সাই ০ ১১ ১ ড্রাম। 
স্পিবিট ক্লোবফবমা .,* ১৫--৩০ মিনিম। 
একোয়া ক্যাম্ষর রি ১১১ ওন্দ। 

একমাত্র, প্রতোক মাত্র! তিন ঘণ্টাত্তর সেব্য। 

১০1 মফ্িয়া মিউরাদ রঃ *. ক গ্রেণ। 
ত্বকনিয়্ে পিচকাবী দ্বাব! প্রযোজ্য । 

১১। পাইল কার্পিন রি ১, ৬ গ্রেণ। 


ত্বকনিম্নে পিচকারী দ্বারা প্রযোজ্য । 


৪২৮ ব্যবস্থাসংগ্রহ। 


পুরাতেন হিকায়। 
টিং ফাইজট্টিগৃম! রঃ ... ১০ মিনিম। 
পটাশ বাইকার্ধ ক , ১০ গ্রেণ। 
মিকশ্চবা একেশিষা *** ** ১ ডাম। 
একোয়া ১০১ উন্স ॥ 


একমাত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য। 


১৩। ওলিয়াম সন্সিনি ৯০০ ১১: ই ডুম। 
লাই কৰ পটাশি ১ ১ ডাম। 
টিং কাম্ফব কোঃ | ৪ ড্রাম। 
মিকশ্চবা একেশিযা .. ১৮ ২ ডাম। 
একোয়। মেস্থপিপ ৬ উন্স। 


ইবিটেটিভ হিন্ধীম ১ ওন্প মাত্রায প্রত্যেক দুই ঘণ্টাস্তব সেব্য। 
(ডাঃ টি, ডবিউ এলেন ) 


ব্যবস্থা-দংগ্রহ | ৪২৯ 


735,007) 107৭7049775, 


৩ এত, 


বড ডিজিজেজ্‌ (রক্ত দোষ জনিত পীড়া সমূহ)। 
02610017৮, 
এনিমিয়া, রক্তাল্লতা । 
ব্যবহৃত ওঁষধেব তালিক। 

আর্সেনিক; ক্যাল্সিয়াই ফষ্ফাস, ক্যাল্সিয়়াই হাইপফন্ফাস, 
ফেবি ব্রোমাইড, ফেরি ক্লোবক্লাইড্‌ লাইকব, ফেবি ডায়লাইজডূ, 
ফেরি হাইপফস্ফাস, ফেবি পাবক্লৌরাইড টিং, ফেবি ফল্ফাস, ফেরি 
সাল্ফাস, মিকশ্চুরা ফেরি কো, পিল ফেরি কার্ধ ( বুড্স্‌), 
ফল্ফরাস, কুইনাইনেব প্রযোগবূপ, সোডিযাই হাইপফস্ফাস। 

নৃতন ওষধ। 

লাইকব ফেবি এল্বুমিনেট (11007 [7077 41007010269 ) 

১৪ ডাম মাত্রা। 
লাইকব ফেবি পেপ্টোনেট (140০7 10] 1১01607096৩ ) 

১-৪ ড্রাম মাত্রা । 
ম্যাঙ্গেনেসিয়াই অক্সাইড প্রিসিপিটেট (11870909511 02100 

৮7601086৮00) ) ৩-১০ গ্রেণ মাত্রা । 

চিকিৎসা বিষযক টীকা। 

রক্তান্নতাৰ কোন নিষমিত চিকিৎসা নাই । যে কাবণবশতঃ 
রক্তাল্পতা উৎপন্ন হয় সেই কাঁবণের চিকিৎসা করাই কর্তব্য । 
অতিরিক্ত রক্তপাত হেতু যে রক্তান্নতা দেখা যায় রক্তপাত নিবারণ 
হইলেই তাহা স্বাভাবিক নিয়মেই আরোগ্য হয়। 

কখন কখন জরাযু এবং নামিকা হইতে অধিক রক্তত্রীবহেতু 
রক্তারত! হইতে দেখা যায়, কিন্তু তাহা ক্ষণস্থায়ী, উপরোক্ত ছুই 


৪৩০ ব্যবস্থা-সংগ্রহ ৷ 


রোগেব উপশম সহ রক্তাল্পতাঁর উপশম হয় সুতরাং যে যে রোগ 
বশতঃ বক্তান্ন তা হয় সেই সেই রোগের চিকিৎসা বরিলেই রক্তা- 
ল্লতা দূরীভূত হইবে। 

প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যাষ রক্তান্নতা সহ অজীর্ণ ও কোষ্ট- 
বদ্ধতা বর্তমান থাকে উহা! নিকাবণ জন্য বেচক ওঁষধ এবং লৌহ 
সহ এলোজ ব্যবহাব কব! কর্তব্য। প্রত্যহ একবাব দাস্ত হইতে 
পাবে এন্সপ মুছ বিবেচক ওধধ ব্যবহাঁব কবা আবশ্যক। ক্ষার 
এবং তিক্ত ব্লকবক পাচক গুঁধধও বিশেষ প্রযোজনীয় । 

রক্তেব অবস্থা পরিবর্তন এবং লোহিত কনিকা বৃদ্ধিব জন্য 
লৌহই সর্কোৎকুষ্ট ওষধ। অন্যানা প্রযোগৰপের মধ্যে মিকশ্চ,বা 
ফেবি কোং সর্ধ প্রধান কিন্তু কোষ্টবদ্ধতা থাকিলে পিল ফেরি এট 
এলোজ অথবা ফেবি সাল্ফ সহ মেগ্নেশিষা সাল্ফ বিশেষ 
উপকাবী। 

উদরাময্ন থাকিলে লাইকর ফেবি পারনাইটেটিস বা লাইকর 
ফেবি পার সাল্ফেটিস্‌ তিক্ত বলকারক সহ ব্যবহার্য্য। 

বুদ্ধাবস্থাব বক্তান্নতাষ এততসহ ক্নাববীষঘ অবসাদক এবং 
দুর্বলতা বর্তমান থাকিলে কুইনাইন ও ট্রিক্নিয়া দহ লৌহ ব্যব- 
হাঁব কৰা কর্তব্য। 

অনেক স্থলে ফেরি বিডাক্টাই ব৷ ফেবিকার্ব ্যাকাবেট ডিককৃ- 
শন অব্‌ এলোজ সহ এবং ফেরি সাইট্রেট অব. এমনিয়! বা বড্স্‌ 
পিল অতান্ত উপকারী । 


অনেক স্থলে যথা পার্ণিপাস (700030003) রক্তাল্নতায় লৌহ 
ব্যবহারে কোনই উপকার হয় না কিন্তু এই অবস্থায় আর্সেনিক 
বিশেষ উপকারী ওষধ। ফাউলার্স সোলুশন ৩ মিনিম মারায় 


)স্থাসংগ্রহ। ৪৩১ 


ব্যবহীরে অনেক সমস রক্তাললত৷ আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে। 
কোন কোন চিকিৎসকের মতে ম্যাঙ্গেনে শিয়াই উপকারক। 

যক্ষা ইত্যাদি রোগজনিত রক্তাল্পতায় লৌহ সহ কডলিভার 
অয়েল ব্যবহার্য্য। জরাধুব কোনও পীড়া থাকিলে সে দিকে দৃষ্টি 
রাখা উচিত । 

লৌহ সহ অবসাঁদক ওঁষধের প্রয়োজন হইলে ব্বোমাইড এবং 
সঙ্কোচক বা ধারক ওষধেব আবশ।ক হইলে আর্গট বা ওপিম্নাম 
ব্যবহার্য্য। 


১। ফেরি রিডাক্টাই তত ... ২৪ শ্রেণ। 
পেপ্সিন পোর্সাই *** ,.. ৩৬ গ্রেণ। 
জিন্সাই ফল্ফান্‌ 5 , ১৮ গ্রেণ। 
গ্লিসারিন ৫ ,* যথা প্রয়োজন । 

২৪ বটাকা, প্রত্যহ ২ বটাকা মধ্যাহ্ব আহাবেব সময় সেব্য। 
(ডাঃ ট্যানার) 

২। মিকশ্চবা ফেবি কোঃ *** .... ৪ ওন্স। 
ডিককৃশন্‌ এলোজ কোঃ **-:৪ শুন্স। 
জিন্সাই সাল্ফাঁস্‌ টা ** ১২ গ্রেণ। 

স অংশ মাত্রায় প্রত্যহ ছুইবাব সেব্য। (গু) 


দুর্বলতা এবং কোষ্টবদ্ধতাসহ রক্তাল্পতায়। 


৩। ফেরি বিডাক্টাই তত ৩০ গ্রেণ। 
পিল এলোজ এট্‌ মব *** **০ ২৪ গ্রেণ। 
একক্রাক্ট নকৃস্ভমিক! ১৪ গ্রেণ। 


৯২ বটাকা, প্রত্যহ তিন বটাক। সেব্য। (ডাঃ বিস্লি ) 


৪৩২ ব্যবস্থা-সংপ্রহ। 


81 ফেরি এমনিকা সাইটে্;টিস ১০ € প্রেণ। 
একোয়া মেস্থপিপ ০০৯ ** ৪ ডাম। 
ইন্ফিউশন কোধষাশিয়া . ***::৪ ড্রাম । 

এক মাত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্র! সেব্য। 
€ ডাঃ জুলিন্দ পলক্‌) 

৫। ফেরি এটু এমনি সাইট্রেটিস ০ ৫ গ্রেণা 
লাইকর আর্সেনিকেলিস ».. ৩ মিনিম । 
সিরাপ অবেন্সাই ৫ ১. ১ ডাম। 
একোয়া রঃ ১১ ১ ৩ওন্স। 


একমাত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য। 
(ডাঃ ডিড পল্‌ 


৬। কুইনি সাল্ফ ৪ ১২ গ্রেণ। 
ফেবি সাল্ফ *** "১২ গ্রেণ। 
লাইকব ট্টিকৃনিযা  .., ... ৩০ মিনিম। 
এসিড সাল্ফ এবোমেটিক »* ১২ ডাম। 
ইন্ফিউশন্‌ কোযাশিষা ... ৬ ওন্স। 

১ গুন্স মাত্রাষ প্রত্যহ তিন বাব সেব্য। 
কুইনি সাল্ফ * ১২ গ্রেণ। 
টিং ফেবি পাবক্লোবাইড :.' ০ ১ ড্রাম। 
_- নক্সভমিকা রা -*. ই ড্রাম। 
-_ লুপুলাই রঃ *৮৮ ৬ ডাম। 
মেগ্নেশিয়া সাল্ফা -*, ১৭ ৬ ডাম। 
ইন্ফিউশন্‌ লুপুলাই অথবা 
একো য়। মেস্থুপিপ ₹** ৯ ৬ ওন্স। 


৯ গুন্ন মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার সেব্য। (ডাঃ ট্যানার ) 


ধ্যবস্থা-সংগ্রহ। ৩ 


৮ ফেরি সাল্ফ ট »* ২০ গ্রেপ। 
পিল এলোজ কম্‌ মর *** “০ ১ ড্াম। 
অয়েল রিউটি ৪34 ০ ৬ মিনিম। 
২৪ বটাকা, প্রত্যহ ২ বটাকা সেব্য। (ভাঃ নেলিগন ) 
৯। ফেরি সাল্ফ *্** *** ই ডাম। 
একষ্রাক্ট জেন্শিয়ান .** .... ই বাম । 
১২ টাকা, প্রত্যহ ২ বটাক। সেব্য। (ডাঃ হুপাব ) 
১০। ফেরি এট্‌ কুইনি সাইট্যাস ০০৫ গ্রেণ। 
টিং জেন্শিযান কোঃ ... ৮৮ ২ ডাম। 
স্পিবিট লেভেগ্িউলি কোং ... ২০ মিনিম। 
একোবা ,.. ১ ওন্স। 
এক মাত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্র! সেব্য। 


(ডাঃ জে, এফ, মিগঞ্) 
১১। ফেবি এট এমনি সাইট্যাস ০:৪০ গ্রেণ। 


স্পিরিট এমনি.এরোমেটিক ৮ ই ড্রাম। 
গ্লিসারিন ৫ ০৮৮ ১ উন্স। 
ইন্ফিউশন কোঁয।শিষ! সমন ৬ ওন্দ। 
১ ওন্স মাত্রায় প্রত্যহ তিন বাব সেব্য। (ডাঃ ট্যানাব ) 
১২। টিং ফেবি পাঁবক্লোবাইড ... »*. ৯ ড্রাম । 

পটাশ ক্লোবাস রর ০. ১ ডাম। 
লাইকর আর্সেনিকেলিস .** ** ১৫ মিনিম। 
একো! টি »* ৬ উন্ষা। 


আহারস্তে ১ ওন্স ম্যত্রায় প্রত্যহ তিনবার সের্য। 


৩৭ 


৪৩৪ ব্যকস্থা-সংগ্রহ। 


১৩। ফেরি ফক্ছেটিস্‌ রি ১০ ৩০ শ্রেণ। 
এসিড ফক্করিক ডিল্‌ *** “৮ ১ ড্রাম । 


সিরাপ অরেন্সাই রঃ ***. ১ ওক্স। 
মিউসিলেজ -** সমষ্টি ৬ ওন্স। 

১ খন্ন মাত্রায় প্রত্যহ তিন দাঁগ সেব্য। (ডাঃ ট্যানার ) 
১৪! ফেবি ফক্েটিস্‌ মর ০. ২ ডাম। 
ম্যাঙ্গেনেশিষাই ফক্ষাস ** ১০ ৯৭ গ্রেণ। 
টিং কলম্ব। ০৯ ,.. ১ গ্ন্স। 
সিবাপ জিঞ্জাব রঃ ১১ ২ ওন্স। 

১ গ্ন্দ জলে ১ ডাম মাঁজাব প্রত্যহ তিনবার সেব্য। (প্র) 
১৫। ফেবি সাল্ফ গ্র্যানিউলেটা * ২ গ্রেণ। 
পিল এলো এট্‌ মব্‌ *** ** ৩ গ্রে ॥ 


এক বটীকা, দূর্বলতা! এবং কোঁ্টিবদ্ধতাঁসহ ক্লোবোসিস বোঁ্ে 
প্রত্যহ তিন বটাকা আহাবন্তে সেব্য। 


১৬। ভাইনম ফেবি সাইটেটিস ১--২ ডাম। 
সিরাপ টলু ০৮১ ডাম। 
একোথা তত ১.১ উন্ন। 

একমাত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্র! সেব্য। 

১৭। লাইকবৰ আর্সেনিকেলিস **. ৩ যিনিম। 
সিবাপ অবেন্সাই" 2৪ »*. ১ ডুঁম। 
একোষা -*ত ** ১ ওন্স। 


একমাত্রা, পাঁণিসাঁস্‌ (ব! মারআ্মক ) বক্তাল্পতায় প্রত্যহ তিন 
মাত্রা আহারস্তে সেব্য। 


ব্যবস্থা-সংগ্রহথ ৪৩৫ 


১৮। এবন্ট্রাক্ট নক্সভমিকা *** ১* কউ গ্রেগ। 
ফেরি সাল্ফ এক্সিকেটা! ** ১ গ্রেণ। 
'এলয়েন ৮৫ ** ভূ গ্রেণ। 
পাল্ভ মব্‌ ০ *** ই গ্রেণ। 
-.  ইপিকাক রা ০ ই গ্রেণ। 
একক্রার্ট জেন্শিয়ান ** ২ গ্রেণ। 
এক বাকা, কোষ্টবদ্ধতাসহ রক্তাব্পতায় প্রত্যহ বাত্রিতে এক 
এক বটাক! সেব্য। (ডাঃ জি, এ, গিল্সন্‌) 
১৯। টিং ফেরি পারক্লোরাইড ,.. ৪ ড্ীম। 
এসিড ফক্ষরিক ডিল *** ***::৪ ডরাম। 
টিংলিমনিস তত ০১. ২ ভাম। 


সিরাপ সিম্পল ৮" সমষ্টি ৬ ওন্ন। 
৪ ড্রাম জলসহ ২ ড্রাম মাত্রায় প্রত্যেকবার আখারন্তে সেব্য। 


(পর) 
২০। ফেবি এট এমনি সাইট্রেটিস ১০ এই গ্রেণ। 
লাইকব আর্সেনিকেলিস ১ ৫ মিনিম। 
টিং কলম্ব! *ত *** ২৪ মিনিম। 
একোয়া সমষ্টি ১ ওন্স। 
একমাত্র, প্রত্যহ ২৩ মাত্রা আহারস্তে সেব্য। 
(ডাঃ মটিগ্েল্‌) 


২১। পটাশ সাইট্রাস রঃ *০১ ২২ গ্রেণ। 
লাইকর ফেরি পারক্লোরাইড »* ২৪ মিনিম। 


৪৩৩ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 
স্পিরিট কোরমা. *+ *** ১০ মিনিম । 
একোয়া হত এক% 5 ওউদ্স। 
একমান্রা, প্রত্যহ তিন মাত্রা আহারস্তে সেব্য।  (&) 
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সেরিত্রে ্পাইন্বাল মেনিঞ্াইটিস। 


বাবহৃত ওঁষবেব তালিকা! । 
একোঁনাইট, এন্টিমনি এট পটাশি টার্ট, বেলাডনা, ক্লোরাল, 
আর্গট, হাইডার্জিবাই, আইডফরম, ওপিয়াম, ফাইজষ্টিগ্মেট!, 
পটাশ ব্রোমাইড, পটাশ আইওডাইড, কুইনাইন; টেরিবিস্থিনি 
অয়েল, উত্তেজক ওষধ। 
অন্তান্ত উপাষ। 
আইস ব্যাগ, সিনাপিজম্‌, ফোষ্কা উৎপাদন, জলৌক। প্রয্বোগ। 
নৃতন ওষধ। 
জেল্সিমিনাম (019100170) একট্রার্ট লিকুইড ৫ মিনিম মাত্রা। 
চিকিৎস! বিষয়ক টীকা। 
রোগের প্রথম অবস্থায় উত্তেজক গুঁধধ সেবন ও উত্তেজক 
পিচকারী ব্যবস্থা করা কর্তব্য। 
দ্বিতীয় অবস্থায় যাহাতে মজ্জাব উত্তেজনা উপশমিত এবং 
নিঃস্থত পদার্থের আচুষণ কার্য্যের সহায়তা হয় এরূপ উপায় অব- 
লম্বন করা কর্তব্য। মজ্জাব উত্তেজনা নিবারণ জন্য পটাশ ব্রোমা- 
ইড, বেলাডনা এবং আর্গট বিশেষ উপকারী । 
বেদনা নিবারণের জন্য অহিফেন, পটাশ ব্রোমাইভ এবং 
ক্লোরাল ব্যবন্থত হয়। 


ব্যবস্থাসংগ্রহ। £৩৭ 


প্রদাহজনিত নিহত পদার্থের আঁচুষণের সহাঁয়তাঁর জন্য 
পারদ এবং পটাশ আইওডাইড অতীব ফলদায়ক। 

অসহ্য বেদন! বর্তমান থাকিলে মস্তকে বরফ প্রয়োগ এবং 
দ্বাডে বা কপালের ছুইদিকে বা কর্ণেব পশ্চাতভাগে 'জলৌক দ্বারা! 
রক্ত মোক্ষন কবিলে বেদনা উপশম হয। 

অবসন্গ বা হিনার্গ অবস্থায় উত্তেজক গুঁধধ বিশেষ গুদ্ষোজলীব। 


১। হাঁইডার্জিবাই সাবক্লোবাইড ০ ৫ গ্রেণ। 


পাল্ভ জ্যালাপ কোং *** দ**-১%-€প্রণ। 
এক পুবিয়া একবাব সেব্য। (প্রঃ নিমাঁয়াব) 
২। ম্পিবিট এমন এবোমেটিক ***. ২ উক্ম। 
একট্টান্ট আর্গট লিকুইড -* ১এন্স। 
জলসহ ১ ড্রাম মাত্রীধ প্রত্যেক ৪ ঘণ্টাত্তব নিয়লিখিত ওঁষধ 
সহ পর্য্যায়ক্রমে সেব্য। (ডাঃ জে, বি হামিলটন ) 
পটাশ এসিটাস দঃ *** ১২ ড্রাম । 
একোয় +০, *** ৬ ওন্ন। 


১ ৬ন্স মাত্রায় প্রত্যেক ৪ ঘণ্টাস্তির সেব্য। 


৩। ম্পিবিট এমন এরোমেটিক ** ২০ মিনিষ। 
টিং বেলাডনা ডঃ »১*. ৫ মিনিম। 
-- মক *** ২০--৩০ মিনিম। 
শ্পিবিট ক্লোরবম *** »* ১৫ মিনিম। 
একোয়া ৪5 ০ ১খনলস। 


একমাত্রা, ছর্বল রোগীর পক্ষে প্রত্যেক মাত ছুই ঘণ্টাত্বর 
সেব্য। 


৪৩৮ ব্যবহ্থা- সংগ্রহ 1 
81 টিং ফাঁইজষ্টিগমেটা *** *** ইউন্দ। 
একস্টাক্ট আর্গট লিকুইভ ... ১২ ওন্স1 
২ ড্রাম মাত্রায় প্রত্যেক ছুই ঘণ্টাস্তব সেব্য। 
(ডাঃ নেথান ডেভিস ) 


৫| টিং ফাইজষ্টিগমেটা *২, ০৮ ইউগ্প। 

__ ক্যাম্ষিৰ কোং 5 *** ১ই গদ্স। 
পুবাতন ন্নায়বীষ বেদনাতে ২ ডাঁম মাত্রা প্রত্যহ তিন বার 
সেব্য। (ডাঃ ডেভিস) 


এ। একমাত্র ক্যাষ্টব অযেল সেবনেৰ পর 


আর্গটন ** ১০ গ্রেণ। 
একস্টরাক্ট বেলাডনা ... ১--২ গ্রেণ। 
১০ বটাকা, প্রত্যেক বটাকা তিন ঘণ্টান্তব সেবা । 
(ডাঃ ডবিউ বিড) 

৭। পটাশ ব্রোমাইড -** *** ১০ গ্রেণ। 
ম্পিবিট ক্লোবকবম **" *** ১৫ মিনিম। 
টিং বেলাঁডনা ও ৫--১০ মিনিম। 
একোয়! সা »,* ১ ওন্স। 

একমাত্রা, প্রত্যেক ২৩৪ ঘণ্টান্তব সেব্য। 

৮। পটাঁশ ব্রোমাইড যা *** ২০ গ্রেণ। 
ক্লোরা'ল হাইডাস ১ ১৭ ২০ গ্রেণ। 
সিরাপ ০" ০১১১ ডামি। 
একোয়া ১১ ওন্দ। 


একমাত্রা, রাত্রিতে শয়নকালে সেব্য। 


ঘ্যবস্থা-সংগ্রহ? ৪৩৯ 
৯। হাঁইডরর্জিরাই কমক্রেটা .** ০১১. গ্রেণ। 


প্রত্যেক ৪ ঘণ্টাস্তর সেব্য । 


পটাশ আইওডাইড **. ২--৩ গ্রেণ। 
--  ব্রোমাইড ০ ০ ৬ গ্রেণ। 
ম্পিরিট ক্লোনফরম ** *** ১০ মিনিম। 
একো যা রর ১৮ ১ ঙন্স। 
একমাত্রা বৌঁগেব শেষ অবস্থায় প্রত্যহ তিন মাত্রা সেনা । 
(ডাঃ জে, ক্রদ্‌) 





1)07015310 470501*, 
ডেস্থু ফিভার, ডেঙ্গু জ্বর। 
ব্যবহৃত এষধেব তালিক।। 
একোনাইট, বেলাডনা, ক্যালমেল, কাব্বলিক এসিড, 
ক্লোকাল, কোকেন, মফ্কিয়া, কুইনাইন, ডোভার্স পাউভার, পটাশ 
সাইট্রাস। 
নুতন ওষধ। 
এন্টিপাইরিন (4,0600110 ) ৪--৩০ গ্রেণ মাত্র! | 
এণ্টিফেব্রিন (40৮1905 ) ৪-+১৫ গ্রেণ মাত্রা । 
ফিনাসিটিন (121592209610,) ৪--১৫ গ্রেণ মাত্রা! । 
সোডিয়াই সেলিসিলান (9০11 921365195 ) ১০--৩০ গ্রেণ 
মাত্রা । 
চিকিৎসা বিষয়ক টাক1। 
এই রোগে জর নিবারণার্থ নাইটি.ক ইথার ব৷ একোনাইট সহ 
লাবনিক ঘর্মকারক উষধ বিশেষ উপযোগী । 


৪৪০ ব্বস্থা-সংগ্রহ ৷ 


কোষ্টবদ্ধতা নিবারণ জন্য ক্যালমেল, কবার্ব এবং কলপিস্ব 
বাবস্থা! কবা যাইতে পারে ॥। কিন্তু উগ্র বিবেচক ওষধ ব্যবহার 
করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। 


টিং বেলাডনা ৫--১০ নিনিম মাত্রীফ অথবা একষ্ট'ক্ট বেলা 
ডনা ষ্ গ্রেণ মাত্রা অত্যন্ত উপকাবী। বেদনা ও অস্থিবতা 
নিবাবণের জন্য মফিয়া বা ডোভার্স পাউডার অতীব ফলদায়ক। 


গ্রন্থির বেদনাঁব জন্য ওপিবাম, বেলাডনা এবং ক্লোবফরম 
লিনিমেন্ট প্রয়োগ বিশেষ প্রঘোজনীয়। 

শিশুদিগের আক্ষেপ এবং স্পন্দন হইলে পটাশ ব্রোমাইভ 
ব্যবহার্য্য। 

চন্ম্ের উত্তেজনা নিবাবণ জন্য উঞ্ণ জলসম্বেদ এবং ক্যাম্ফর 
অয়েল ব্যবস্থা কর! উচিত । 


আবোগ্যাবস্থায বলকাবক ওঁষধ যথা-_কুইনাইন, কলম্বা, 
জেন্শিযান, ধাতব অন্ন, অথবা নকঝ্সভমিকা বা ষ্টিকৃনিয়া সহ এসিড 
ফক্ষরিক ডিল অত্যন্ত আবশ্তকীয । 


১। হাইড়ার্জাইবাই সাবক্লোবাইড ৫--১০ গ্রেণ। 


পাল্ভ বিষাই হি *** ১০ গ্রেণ। 
এক পুরিয়া, পীড়ার প্রথম অবস্থায় রাত্রিতে শয়নক!লে সেব্য। 
তৎপবে। 
২। লাইকর এমনি এপিটেটিস ০০. ১ ডাঁম। 
পটাশ সাইট্রাস 4 .. ১০ গ্রেণ। 
স্পিরিট ইথার নাইটি ".* », ২০ মিনিম1 


সিরাপ লিমনিস 5 ** ১ ডাম। 


ব্যবস্থাসংগ্রহ।? ৪8১ 


টিং একোনাইট রি »* ২ মিনিম। 
একোয়া ক্যাম্ফর ড় »*১ ওন্স। 
একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্র! ২৩ ঘণ্টীস্তর সেব্য। (ডাঃ ফেরার 


৩। টিং বেলাডনা টি ৫-_-১০ মিনিম। 
-- একোনাইট ৫ ২_-৪ মিনিম। 
একোয়া ক্যাম্ফর রিং ১১ ৩ন্প। 
একমাত্রাঃ বেদনা এবং জব নিবারণেব জন্য প্রত্যেক মাত্রা 
২৩ ঘণ্টান্তব সেব্য। (সার জোসেফ. ফেরার ) 
৪1 ডোভার্স পাউডার  *** *, ১০ গ্রেণ। 
এক পুবিয়া, বাত্রিতে অস্থিবতা এবং বেদনা নিবারণের জন্য 
শয়নকালে সেব্য। () 
৫1) লিনিমেন্ট ওপিয়াই ** ১৮ ইন্ন। 
-- বেলাডনা ** ১, ইত্ন্স। 
- ক্লোরফরম *** ১০ ই ওন্দ। 


পৃষ্ঠে, মেক্দণ্ডে এবং সন্ধিস্থলে মালীষ করিতে হইবে। (এ) 


৬। কুইনি সাল্ফ 5 »১ ৩ গ্রেণ। 
পাল্ভ ইপিকাঁক কোং *** ৮১ ৩ গ্রেণ। 
এক পুবিয়া, প্রত্যহ তিন পুবিয্ সেবা । 
(প্রঃ জি, ডুয়েল, এম, ডি) 


৭। কুইনি সাল্ফ ০০ »০ ১০ গ্রেণ। 
এসিড হাইড্রব্রোমিক ভিল ই ভুাম। 


৪৪২ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


স্পিরিট ক্লোরফরম *** -** ১৫ মিনিষি। 
একোয়া ৮ , ১ ওন্স। 


একমাত্রা» পুনরাক্রমন হইলে, জব বিচ্ছেদকালে সেব্য | 
(সার জেসফ ফেয়ার) 
শারীরিক উত্তাপ বেশী হইলে যথ৷ ১০৫০ বা ১০৬ ডিগ্রি হইলে। 


৮) এণ্টিপাইবিন রা ৫--১০ গ্রেণ। 
অথবা, ফিনাসিটিন ..* ৪৮ গ্রে। 


এক পুবিয়!, শাবীরিক উত্তাপ কম না হওষা পর্যাস্ত প্রত্যেক 
পুরিয়া ২৩৪ ঘণ্টাস্তর সেব্য। 


৯। টিং সিঙ্কোনা কোং *** ১ ১ ওন্স। 
-- কলন্বা ৪ ** ১ উন্স। 
_ জেন্শিষান কোং .. **১ ১ ওন্স। 


অত্যন্ত দুর্বলতা এবং নাড়ী মুছ হইলে জলসহ ২ ডুাম মাত্রায় 
প্রত্যহ তিন বার সেব্য। 
প্রেঃ জি, ডষেল, এম, ডি) 


১০। টিং ক্যাপ্সিসাই তত ১ ১ উন্স। 

- গোয়েসাই 2৮ **১ উন্দ। 

টন্সিল বৃদ্ধি হইলে এক পিয়াল! জলসহ ২ ডম মাত্রায় কবল 

করিতে হইবে । (2) 
১১। পটাশ এসিটাঁস এ ১ ডঁম। 

মফিয়। সাল্ফাস *৮* *** ১ গ্রেণ। 

টিং একোনাইট নি ***. ই ডাম। 

একোয়া ** ৬ ওন্স। 


৪ ডাম মাত্রায় প্রত্যেক ২৩ ঘণ্টীস্তর সেব্য। 
(প্রঃ এফও পি, পোর্চার, এম, ভি) 


বযবস্থা-সংগ্রহ। ৪৪৩ 


১২। সোঁডি সেলিসিলাস ** ১. ১০ গ্রেণ। 
একোয়। ক্যাম্ষর ৪৪ ১০ ১ ওন্স। 
একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা ৩ ঘণ্টাস্তর সেব্য। (ডাঃ স্তাঁফি ) 


1)001]165. 
ডিবিলিটি, ভুর্ববলতা | 


ব্যবহৃত ওষধেব তালিক!। 
এলকোহল, এট্কিন্স সিবাঁপ, আর্সেনিকের প্রয়োগরূপ, 
ক্যাল্সিয়াই ফক্ষাস, কলম্বা, সিষ্কোনাব প্রযোগবপ, জেন্শিয়ান, 
হাইপফস্ফাইট্রস্‌, আযবণ সপ্টস্‌, মহুই 'অযেল, ফল্ষবাস, কোয়া 
শিল্পা, কুইনাইনেব প্রযোগৰপ, ট্রিকৃনিয়। 


১৯ 


নূতন ওবধ। 
একট্টাক্ট মণ্ট (705৮০% 21816) ১--৪ ড্রাম মাত্রা। 
চিকিৎসা বিষধক টীক1। 
দুর্বলতা একটী লক্ষণ মাত্র। যে কাবণ বশতঃ ছূর্ব্লতা 
উৎপন্ন হয় সেই কাবণ দূৰ কবিতে পাৰিলেই পীড়া আবোগ্য হয়। 
সাধারণ ছুর্ব্বলতাষ উত্তেজক ও বলকাবক ওষধই সর্বোৎরুষ্ট, 
কিন্তু ওষধ অপেক্ষা বেগীকে সম্পূর্ণ বিশ্রামে বাখাই সর্বতোভাৰে 
বিধেয়। 
দুর্বলতায় অল্প মাত্রা কুইনাইন, উদ্ভিজ্ঞ তিক্ত বলকারক এবং 
লৌহঘটিত ওষধই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট । 
১। এসিড হাইড্ররোমিক ডিল ১. ২৭ মিনিম। 
কুইনি সাল্ফ - **: ১ শ্রেণ। 
টিং জেন্শিয়ান কোং .., ১০ ই ড্রাম। 


88৪ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


গ্লিসারিন 
একোয়া 
একমাত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্র! সেব্য। 


২। এসিড সাল্ফ ডিল *** 
সিবাঁপ অবেন্দাই 
ইনফিউশন্‌ ক্যাস্কেরিল! : * 
একমাত্রা॥ প্রত্যহ তিন মাত্র সেব্য। 


৩। এসিড সাল্ফ ডিল 
সিরাপ অবেন্সাই 
টিং কার্ডেমম কোং 
ডিককৃশন সিক্কোনা 
একমাত্রাঃ প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য। 


ফেবি এমনিও ক্লোরাইড 
পাল্ভ 'এলোৌজ 
একষ্টাক্ট জেন্শিযান 


9) 


» ১০ মিনিম। 


১ ওন্স। 
(ডাঃ বিস্লি ) 


৫ মিনিম। 
১ ড্াম। 
১ ওন্স। 
(ডাঃ ডুইট্‌) 


ইডাম। 


৩০ বটীকা, ২ বটাকা মাত্রাষ প্রত্যহ তিন বার সেব্য । 


€। ফেরি সাইট্িস 
এমন কারক 2 
টিং কার্ডেমম কোং. 
সিবাঁপ সিম্পল 
একোয়! 


১ গুন্দ মত্রীয় প্রত্যহ তিন বার সেব্য। 


€ ডাঃ জন্ম) 
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৬। ফেবি এটু এমনি সাইট্রেটস ৮৮ গ্রেণ। 
এমন কার্ *ত ১৮ ২ গ্রেণ। 
স্পিরিট ক্লোরফরম ০০5 »০ ১০ মিনিম। 
ইসফিউশন কোয়াশিয়। *"" ১৮ ১ ওুন্দ। 


একমাত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য। 
(সেন্ট বার্থলোমে। হাঁদপাতাল ) 


৭। ফেবি এট কুইনি সাইট্রাস ১ ১০ গ্রেণ। 
একোয়! ক্লোবফন্মাই ** **: ১ উন্স। 
একমাত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য। (ডাঃ বিস্লি ) 
৮। ফেবি ল্যান্টেটিস রা .... ১ ড্রাম। 
পাল্ভ গ্লাইসিবেজ! . ** ০১১ ভাম। 
মেলিস ০০ *** যথা প্রয়োজন । 
৪০ বটাকা, ১--২ বটাকা মাত্রাষ প্রত্যহ তিন বার সেবা । 
( এম, ট্সিন ) 
৯। এসিড নাইটুমিউবিয়াটিক ডিল ... ১০ মিনিম। 
স্পিরিট ক্লোবকবম ... ১০--৩০ মিনিম। 
লহিকর ষ্টি.ক্নিয়া ২ই--_৫ মিনিম। 
টিং কলন্ব। ১৮ *০ ৩০ মিনিম। 
- অবেন্সাই ৮ »** ৩০ মিনিম। 
একোয়! এনিসাই টা ৮১১ শন্সু। 


একমাত্রা॥ প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য। 
৩৮ 


8৪৬ ব্যবস্থা সংগ্রহ । 


১*। কুইনি সালফ 
এসিড ফম্ষবিক ডিল 
স্পিরিট ক্লোবকবম ** 
টিং নক্সভমিকা 
-- জেন্শিষান কোং 
ইন্ফিউশন কেস্কেরিলা 


একমাত্রা, প্রত্যহ তিনমাত্রা সেবা। 


৯১। ফেবি সাল্ফ 
এমন কার্ব *** 
ইন্ফিউশন জেন্শিষান কোং 
একমাত্রাঃ প্রত্যহ তিনমাা সেব্য। 


১২। টিং কলম্বা 
সিরাপ অবেন্দাই 
একোষা সিনেমম 
ইনৃফিউশ্বন কোবাশিযা 


একমাত্র!, প্রত্যহ তিনমাত্রা সেব্য। 


৯৩। লাইকব ফেবি পাবক্লৌবাঁইড 
গ্লিসাবিন ০০০ 
ইন্ফিউশন কোয়াশিয়াঁ ..* 


৯৩৭ 


৯ গ্রেণ। 
৫ মিনিম। 


, ১০ মিনিম। 


৫ মিনিম। 
হুঁ ডাম। 
১ ওন্স। 


২ গ্রেণ। 
৫ গ্রেণ। 
১ ওন্স। 
(ডাঃ ডন্ক্যান ) 


১ ডাম। 
১ ডাম। 
৪ ভুাম। 
৪ ডাম। 


(ডাঃ প্যারিস ) 


৫ মিনিম। 
৫ মিনিম। 


স্ব 
১ ওল । 


একমাত্রা» প্রত্যহ তিন মাত্রা আহাবস্তে সেব্য। 


(ডাঃ বিস্লি) 


ব্যবস্থা-সংগ্রহা 


১৪। টিং রিয়াই 
-_ জেন্শিয়ান কোং 
সিরাপ জিঞ্জার 
ইন্ফিউশন ক্যারিওফাইলাই 


& খুন্স মাত্রায় প্রত্যহ তিনবাব সেব্য। 


১৫। এমন কার্ক 
টিং লেভেওাঁব কোং 
ডিককৃশন সিক্কোন! 
১ ওন্স মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার সেব্য। 


১৬। এাঁসড ফক্ষবিক ডিল 
শিবাপ অবেল্পাই 
টিং সিঙ্কোন। কোং 
ইন্ফিউশন জেন্শিক্সান কোং 
গুন্স মাত্রায় প্রতাহ তিনবার দেব্য। 


১৭। কুইনি সালফ 
এসিড হাইড্ক্লোবিক ডিল 
টিং আনিকা! 


-- ফেবি পাবক্লোবাইড রি 


ইন্ফিউশন ক্যারিওফাইলাই 
ইরিপিপেলাস এবং ডিপ্থিরিয়৷ হেতু 
মাত্রায় প্রত্যহ তিন বার সেব্য। 


৪৪ধ 


৪ ডাম। 
৪ ডাম। 


* ২ই ভাম। 


৩ ওঙ্সা 
(এ) 


** ৩৭ গ্রেণ। 


২ ডাম। 
৬ ওন্স। 


(ডাঃ ট্যানাব ) 


১ ডাম। 
১» ডাম। 
২ ড্রাম। 


৬ ওন্স। 


৬ গ্রেণ। 
১ ডাম। 
ই ডাম। 
১ ডাম। 
৬ ওুন্স। 


দুর্বলতায় ১ ওঁন্স 


(ডাঃ ট্যানার) 


৪৪৮ ব্যবস্থা-সংগ্রহ ! 


৯৮। ফেরি এট কুইনি সাইট্রাস 
টিং চিরেত। 
একোয়। তত 


১ ওন্স মাত্রায় প্রত্যহ তিন বাব সেব্য। 


১৯। টিং কুইনি 
দিবাপ ফেবি আইওডাইড 
ইন্ফিউশন ক্যাবি ওফাইল"ই 


১ ওন্দ মাত্রায় প্রত্যহ তিনবাৰ সেব্য। 


২০। স্পিরিট এমন এবোঁমেটিক 
ফেব এট এমনি সাইট্রেটিস 
গ্রেসংব্ন্‌ 2 
ইন্ফিউশন কোযাঁশিষ! 


**৮ ৩০ শ্রেণ। 
* ১২ ডাম। 


ঙ ন্স 
(ক্র) 


৬ ডীম। 
ডাম। 
ওন্ন। 


ঠে 


রে 


২ ডাম। 


* ৩০ গ্রেণ। 


৩ ডাঁম। 
৬ গুন্স। 


কোলনেব ব! বুহৎ অন্ত্রের দুর্বলতায় ১ ওঁন্স মাত্রা প্রত্যহ 


তিনবার সেব্য। 


২১। এসিড নাইটুমিউবিষাঁটিক ডিল 
স্পিবিট ক্লোবকবম 
টিং জেন্শিরান কোং 
একট্রান্ট ট্যাবাক্িসাই ** 
ইন্ফিউশন্‌ কলম্বা 


১০ মিনিম । 


»,১ ১৫ মিনিম । 


ই ভাম। 


** ১০ শ্রেণ। 


১ ওন্স। 


একমাত্র! টরপিড লিভার সহ দুর্বলতায় প্রত্যহ তিন মাত্র। 


সেব্য। 
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গাউট। 


ব্যবহৃত গুঁষধেব তালিকা । 


একোনাইট, এমনিযাই ফক্ফা, আর্সেনিক, আর্নিকা, 
ক্যাজুপুটী অযেল, কল্চিকাম, গোষেকাম, লিথিয়া কার্বনাস, 
লিখিযা আইওডাইড, মেগ্নেশিষ! কার্ধ, ম্যাঙ্গেনিসিয়াই, ফ্যানা, 
মিউবিঘাটিক এসিড ডিল, ওলিবাঁম অলিভ, পটাশি আইওডাইড, 
পটাশ নাহটাস, কুইনি সাল্ফ, পাল্ভ ডোভাবিস, বিয়াম। 

নৃন্তন ওষধ। 

পিপাবেজিন ( ৮11১608)৩ ) ২৫ গ্রেণ মাত্রা । 
এমনিযাহ বেজ্রোয়ান (417089100 1362085 ) ১০৩০ গ্রেণ 

মাতা। 
এম্পারাজিন (4১1,77৫) ১২২ শ্রেণ মাত্র । 
কল্চিসিন €(0101)5০৮2) উহা বিজ গ্রেণ মাত্রা । 
লিখিষা বেঞ্রোবাস ( 1510))1 13671208$ ) ২--১০ গ্রেণ মাত্রা | 
সোডি দেলিসিলাস (3০4৮ 9217০125) ১০--৩০ গ্রেণ মাত্রা । 

বাহ্যিক প্রযোগ। 


এসিভ্‌ সেলিদিনিক, একোন।ইশিযা, কল্চিকাঁম, আইডফবম, 
আইওডিন, মর্ফি়, পেলাবী, ধিনাপিজম, সাল্ফাঁর বাথ, ভিরাঁ- 
টিয়া মলম, তুলা অথবা! ফ্রযানেল দ্বারা আক্রান্ত স্থান আবৃত 
রাখা, পোস্তের টেঁড়ীর স্বেদ, লেড্‌ এবং ওপিম়্াম লোশন, বিষ্টীর, 
বেলাডনা লিনিমেণ্ট, ওলিয়েট অব ম্ফিয়া অথবা সোলুশন অব 
মফিল্া এবং এটুপিয়া। 


৪৫০ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 
চিকিৎসা! বিষয়ক টীক|। 

এই বোগে কল্চিকাম একটা মূলাবান ওষধ। ইহা অপেক্ষা 
অত্যন্ত উপকাবী ওঁষধ আর নাই বলিলেই হয়। সাইট 
অথবা বাইকার্নেট অব্‌ পটাশ সহ ১২০ মিনিম মাত্রাক্স 
ভাইনম কল্চিকাঁম বাবহাবে অত্যুৎকৃষ্ট ফল পাঁওষ| যায় 

সৌডি সেলিসিলাদ আব একটা উপকাবী ওঁধধ। 'এ্টি- 
পাইবিন এণ্টিফেত্রিন এবং ফিনাসিটিন এই বোঁগে ব্যবহার 
হুইয়। থাকে কিন্তু তাদুশ উপকাবী নহে। 

নৃতন ওষধেব মধ্যে পিপারেজিন অত্যন্ত উপকাবী কাবণ 
ইহা ইউবিক এসিড অম্পূর্ণৰূপে দ্রব কবিষা ফেলে। 

গাউট হইলে মৃছু বিব্চেক গুঁধধ দ্বাব! কোষ্টবদ্ধতা দুব কব! 
নিতান্ত আবগ্তক। এই জন্য লবনাক্ত বিরেচক বা পিল বিয়াই 
কোং, কলসিন্থ, পডফাইলিন, ক্যালমেল কিন্বা ব্লুপিল ব্যবহাৰ 
কৰা কর্তব্য। 

মুত্রমন্ত্রের ক্রিযা বুদ্ধিব জন্ত তবল কাবক (70710: ) ওষধ 
বাবহাব কৰা সর্বতোভাবে কর্তব্য । 

চর্মেব ক্রিবাব হ্রাস হইলে ঘন্কাবক ওষধ কিম্বা উষ্৫ 
জলেব বা বাপ্পেব স্বেদ প্রযোগ কবা উচিত। 

বেদনা এবং অনিদ্রা নিবাবণেব জন্য পাল্ভ ইপিক1ক কোং 
ৰা ওপিবমেৰ অন্যান্য প্রযোগ ৰূপ, বেলাডনা, ক্লোবাল হাইডাস, 
সালফন্যাল এবং বোমাইড অব পটাশ বিশেষ প্রয়োজনীষ। 

অত্যন্ত বেদন1! অনুভূত হইলে গবম জলেব স্বেদ, ওপিয়াম, 
পোৌন্তেব ঢেভী বা বেলাডনা, সহ গবম জল স্বেদ, ওপিয়াম 
লোশন, বেলাডনা লিনিমেপ্ট, টিং একোনাইট, ওলিয়েট অব 
মিয়া বা মফিয়া এবং এট্ুপিয়া দ্রব অত্যন্ত উপকারী 
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গ্রস্থিতে জল সঞ্চষ হইলে বা চালনা বন্ধ হইলে বিষ্টার 
প্রয়োগ কবা যাইতে পাবে । 

আবোগা অবস্থায় টি, আইওডিনের প্রযোগ বিশেষ উপকারী । 

পুবাঁতন গাঁউটে নিম্ললিখিহ ওষধগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় 
যথা--বোঞ্জোইক এসিড বা বেঞ্জোষেটেড অব এমনিয়!, ফক্ষেট 
আব এমনিথা, সোডিধাম বা পটাশ আইওডাইড, পটাশ ব্রোমাইড, 
কার্বনেট অব এলিউমিনাম, লাইম জুস, গোয়েসাই রেজিন, 
এমনিয়েকাম এবং বলকাঁবক ওুঁধধ বিশেষতঃ কুইনাইন, টিং 
অথবা! ইন্ফিউশন অব সিক্ষোনা। পুবাতন গাউটে লিখিযার 
সন্ট৪ অত্যন্ত উপকানী। কলচিকাম কখন কখন আবশ্তক 
হয় বটে কিন্তু পুবাতন গাঁউটে তকন গাউটেল মত উপকারী 
নহে। 

স্থানিক শ্রধোঁগেন জনা বিষ্টাব, আইওডিন, সোলিউশন অব. 
লিখিষ! কার্ব ইত দি বিশেষ উপকাবী । 


১ পটাশ বাইকার্দ টি ১০--১৫ শ্রেন। 
টিং অথবা ভাইনম কথ্চিসাই ... ২০ মিনিম। 
একোবা ৮০০ ১.১ ওন্ন। 


একমাত্রা, প্রতোক মাত্র। ৪৬ ঘণ্টান্তব সেবা । 


২। এসিটাই কল্চিসাই *** -. ই ডাঁম। 
মেগনেশির। কার -* **৮:১৫ গ্রেণ। 

লু সাল্ফ ৪ 58 ভাম। 

সিবাঁপ »৮ ১ ডাম। 
একোয়া পিনেমম ৪ * ১ ওন্ন। 


একমাত। বেদন! অবস্থায় প্রত্যেক মাত্রা ৪ ঘণ্টান্তর সেব্য। 
(সার চার্লস হ্কুডামোর ) 


৪৫৭ ব্যবস্থা নংগ্রহ। 


৩। একষ্রাক্ট কল্চিসাই ** ১১ ৬ গ্রেণ? 
৮" বিষাই ৪ » ৬ গ্রেণ। 
-- এলোজ সকটি,ন৷ ১. ৬ গ্রেণ। 
-- বেলাঁডনা | .... ১ গ্রেণ। 


৬ বটাকা, প্রত্যেক বটাকা বাত্রিতে শন কালে সেব্য। 
(ডাঃ এ, বি, স্যাবড ) 


৪। ভাহনম কল্চিসাই  ., *** ৩০ মিনিম। 
মেগ্নেশিযা কার রদ ১,০১৫ গ্রেণ। 
একো ধা সিনেমম ০ “৮৪ ডাম। 
একোযা ্ »*::৪ ডাম। 
একমাত্রা, বেদনা অবস্থাঘ প্রত্যহ ২৩ মাত্রা সেব্য। 
(মিঃ ব্যাড) 
৫€। ভাইনম কলচিসাই  *** ,** ৩০ মিনিম। 
মফিয! এনিটান ১৮: ই গ্রেণ। 
একোয়! ফ্লোবা অবেন্সাই -* ১ ডাম। 
সিবাপ অবেন্সাই ... ১ ডাম। 
একোষ৷ হী সমষ্টি ১ ওন্স। 
একমাত্রা, বাত্রিতে সেব্য । (ডাঃ সাইমুর ) 
৬। টিং গোয়েসাই এমনিষেটা ১. ২ ডাম। 
মিউসিলেজ ৪০ ১ ৬ ড্বাম। 
মিকশ্চুবা এমিগ্ডেলি *** ** ২ উন্স। 


পুবাতন গাউটে ১ গুন্স মাত্রাম্ন প্রত্যহ ছুইবার সেব্য। 
(ডাঃ নেলিগন ) 
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৭। টিং বিয়াই * * ১ ২ ডাষ। 
শ্পিবিট এমন এবোঁমেটিক **:৪০ মিনিম। 
ইন্ফিউশন জেন্শিযান কোং. ** ৭ ড্রাম। 

- সেন! রি *** ৭ ড়ুম। 
ঃ মাত্র! প্রাতঃকালীন আহাবেব পুর্ব সেব্য 
(ডাঃ টঠানার) 
৮| টি- সেনা রি ১০২ ডাম। 
শ" জ্যালাপ নন »* ২ ডাম। 
ভাইনম কল্চিসাই ,.*. ১. ডম। 
একোবা। পাইমেন্টাী  *১, সমষ্টি ২ ওন্স। 

১ গুন্স সেবনেৰ পর আবশ্বক হইলে ৬ ঘণ্টান্তর পুনরায় 
আর ১ ওন্স সেব্য। (ধ) 
৯। পটাশ আইওডাউড ০১ ২০ ২. শ্রেণ। 

ভাইনম কলচিসাই ১. »১১১৫ মিনিম। 

টিং একোনাইট নি ৩-_-৫ সিনিম। 

ইন্ফিউশন বিয়াই ২২, ১ তুন্দ। 
একমাা, তকন এবং পুরাঁতন গাউটে প্রত্যহ তিনমাত্রা 

সেবা । (এ) 

১০। পটাঁশ আইওডাইড ** ০৮৮১৫ গ্রেণ। 


ভাইনম কল্চিসাই  »* »১ ৯০ মিনিম। 
টিং হায়োসান্েমাসা .১- **. ৬ ভ্বীম। 


৬৫৪ ব্যবস্থা*্সংগ্রহ । 


মেগ্নেশিয়া সাল্ফা *** »** ৪ ডীম। 
একো! মেস্থপিপ পি »১ ৬ ওন্স। 
জর এবং কোষ্টবদ্ধতা সহ গাঁউটে ১ ওন্প মাত্রায় প্রতোক 
ঘটাস্তর সেব্য। (ঞ) 
১১। পটাশ সাইটাস ** ৯১০--১৫ গ্রেণ। 
ভাইনম কল্চিসাই . ১২ ডাম। 
লাইকর মফ্িষা হাইড্ক্লোবাস ** ১ ড্রাম । 
একোয়! ক্যাম্ফৰ *** ১. ৬ ওন্স। 
অত-্ত অস্থিবতা এব* শাবীবিক কিঞ্চিৎ দূর্বলতা সহ গাঁউটে 
১ গুন্স মাত্রার প্রত্যেক ৬ ঘণ্টাস্তর মেব্য। (ক) 
১২। টিং একোনাইট ১৮১ ডাম। 
মফিযা মাল্ক টির *ত. ২ গ্রেণ। 
এপ্টিমনি এটু পটাশি টা ১০১. গ্রেণ। 
একোধা * ইন্না 


4৮৬৮ 
৫১ 
এ 


পবাপ জিপ্জীব 
এক ডুঁম মাত্রায় প্রত্যেক তিন ঘণ্টাম্তব সেব্য ৷ 


১৩) এমন কার্ব * ১৮ গ্রেণ। 
ম্পিবিট ক্লোবফবম ৩ ডাম। 
ভাইনম কল্চিসাই ১ ড্াম। 
লাইকৰ এমনি এসিটেটিস ০৮ ১২ ওক্ল। 
মিউসিলেজ তত » ১২ ওন্স। 
একোয়া দর সমষ্টি ৬ ওন্দ। 

৯ উম্প মাত্রায় প্রত্যেক ৪ ঘণ্টাস্তর সেব্য। (ভাঁঃ ট্যানার) 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ । গা 


১৪। ভাইনম কল্চিসাই ... *** ১ ডীম। 
মেগ নেশিয়। কার্বা .** ক ইভা 
স্পিরিট এমন এবোমেটিক -** ২ ডাম। 
টিং হায়োসায়েমাসা * ভায়া 
একোয। 25 ১১১ ৬ ওন্দ। 


১ ওন্স মাত্রাষ প্রত্যেক ৬ অথবা ৮ ঘণ্টান্তব সেব্য। (এ) 


১৫1 ভাইনম কল্চিসাই *** ** ১ ডাম। 
পটাশ ক্লোবাস ত -* ১ ডাম । 
লাইকর এমনি এসিটেটিস ১.১ ১ উন্ন। 
একোধা! ক্যাম্ফৰ সমষ্টি ৬ ওন্ন। 

১ ওন্দ মাত্রায প্রতাহ তিন দাগ সেব্য। (এ) 

১৬। এসিড মিউরিয়াট ডিল »» ১ ডাম। 
ম্পিবিট ক্লোবফবম ০ ৮. ২ ড্রান। 
টিং কল্চিসাই ্ **. ৯ ডাম। 
ইন্ফিউশন কেস্তেবিলা ... ... ৬ উদ্দ। 


১ ওন্দ মাত্রার প্রত্যেক ৪ ঘণ্টান্তব সেব্য। 
(ডাঃ জে, এফ ডন্ক্যান্‌) 


১৭। দোডি বেঞ্জোযাস রঃ **১:৪৫ ভ্রোণ। 
লিখিষা কার্ধ রি ০,১৪৫ গ্রেণ। 
অয়েল এনিসাই ০ **. ৩ মিনিম। 
একক্টক্ট জেন্শিষ'ন .* ০ ৯ ভ্াম। 


৬* বটীকা, ১২ বটীক! মাত্রায় প্রত।হ তিনবাব আহারের 
পুর্বে সেব্য। (প্রঃ হুকার্ড) 
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১৮। আইওডাইড অব লিথিয়াম ১, ১ ডাম। 
সিরার্প অবেন্নাই 552 **০ ৩ ওন্দ। 
ইওন্স মাত্রায় প্রত্যহ ২৩ বার নেব্য। প্র 


স্থানিক চিকিৎস! ৷ 


১৯। কলোডিযন নর ১ ড্রাম। 
সাল্ফিউবিক এসিড ১ ডাম। 
এসিড সেলিসিলিব ১ ডাম। 


মফ্িযা মিউবাঁস রা ... ১৫ গ্রেণ। 
আক্রান্ত স্থানে লাগাইতে হইবে। (লিয়নস্‌ মেডিক্যাল নিউস ) 


২০। কলোডিযন ফ্রেন্সাইল ** ... ৫ অংশ। 
ইথাঁব রে ১৫ অংশ। 
এসিড সফেলিনিলিক রি ০৯৪ অংশ । 
মফিষা মিউবাস এ ... ১ অংশ। 

আত্রান্ত স্থানে লাগাইতে হইবে। (এ) 

২১। আইওডিন ্ ০:৪০ গ্রেণ। 
এলকোহল তত **১ ওন্ন। 
একোযা ৫ ৪-_৮ ডাঁম্‌। 

লাগাইতে হইবে (ডাঃ ন্যাফি) 

২২। মফিয়া মিউবাস ০০৪ “৮ গ্রেণ। 
একোয়া *** ১ উন্ন। 


লিণ্ট ভিজাইগ়া বেদন! স্থানে লাগাইলে শীঘ্ব বেদনার লাঘব 
হইবে। (ঞ) 


ব্যবস্থনংগ্রহ। ৪৫৭ 


২৩। ভিরাঁটিয! রঃ *** ৩০ গ্রেণ। 
মলম সিম্পল নি ১৮৯ খন্দ। 
লাগাইতে হইবে। (সাব এস্‌, সি, স্কৃডামোবি) 
২৪। পটাশ আইওডাইভ “* ৯ ভুমি। 
-- বাইকান্ধ 5 ১১৮১ উন্স। 
একোধা ** ১» পাইন্ট | 
টং ওপিষাই র্‌ - ৪ ড্াম। 
লিন্ট ভিজাইবা আক্রান্ত স্থানে লাগাইযা অধেল পিঙ্ক দ্বাব 
আবৃত বাখিতে হইবে। (ডাঃ এইচ) সন্টাব ) 
পুরাতন গাউট। 
২৫। পটাশ আইওডাইড *- ৩--৫ গ্রেণ। 
শ ক্লোব।স ্ ***:৯০ গ্রেণ। 
ভাইনম কল্চিকাঁম ৪ ১০--২০ শমনিম । 


ইন্ফিউশন্‌ কলম্বা বা জেন্শিষান *** ৯ উন্প। 
একমাত্র, প্রহ্নাহ তিন মাত্রা মেন্য | 
২৬। লাইকব সোডি আর্মেনিবাটিস ,. ৩ মিনিন। 


ভাইনম কল্চিসাই -* ** ১০ মিনিম। 

টিং সিক্কোনা কো”. ০" ২০--৩০ মিনিম । 

একোষা -.. সমষ্টি ১ উন্। 
এক্মাত্রা, প্রত্যহ তিন্মাত্র। আহারন্তে সেবা । 

২৭। ফেবি এটু এমনি সাইট্েস ২7১০ গ্রেণ। 
স্পিবিট এমন এরোৌমেটি ক ১৫২০ মিনিম। 
পটাশ বাইকার্ব ১ ১৮:১০ গ্রেণ। 
ইন্ফিউশন কলম্বা ০৯১ ওউন্দ। 


"একমাত্রাঃ প্রত্যহ তিনমাতা সেব্য। 
৩৭ 


৪৫৮ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 
চক ঠ্রোন ( 05115-+3692095) 
২৮। পটাঁশ আইওডাইড  ,** ৫১৯ গ্রেণ। 
ইন্ফিউশন জেন্শিযান কোং. ,.. ১ ওন্দ্‌। 
একমাত্রা, প্রত্যহ তিনমাত্র। সেব্য। 





1010 0.01729,, 
ইন্ক ১য়েপ্রা। 


বনুব্যাপক ক্যাটার | 
ব্যবহৃত গুঁধধেব তালিকা । 
একোনাঁইউ, এমন ক্লৌবাইড, এপ্টিম টার্ট, এটুপিয়া 
বেলাডন্, ক্যাম্কর, ক্যাফিন সাইট্রাস, কল্চিকাঁম, ডিজিটেলিন, 
হাইড্সায়েনিক এসিড, ওপিযামের প্রযোগরূপ, মফিয়ার প্রয়োগ- 
বপ, পাল্ভ ইপিকাক কোং, কুইনাইনের প্রযোগরূপ, লাইকর 
এমনি এসিটেটিস, স্পিরিট ইথাঁর নাইটি,ক, স্পিরিট এমনি 
এবোমেটিক, পটাশ নাইট্যাস, সেলিসিন, সোডি সেলিদিলাস। 
নৃতন ওষধ। 
এন্টিফেত্রিন (42৮692000) ৪--১৫ গ্রেণ মাত্রা । 
এ্টিপাইরিন (28810212 ) ৪ _ ৩০ গ্রেণ মাত্রা! । 
কাযাফিন (08195) ২-৫ গ্রেণ মাত্রা) 
ইউক্যালিপ্টাস ( 8)5981579989 ) বাহক প্রয়োগ । 
জেলসিমিয়াম ( 98919610800) লিকুইড একট্রাক্ট ৫ মিনিম 
মাত্রা। 
মেস্থল € 11600] ) বাহ্যিক প্রযোগ । 
ফিনাসিটিল (71792০960 ) ৪--১৫ গ্রেণ মাত্রা! । 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ৪৫৭ 
স্থানিক প্রয়োগ । 


কোকেন মিউরাস, অয়েল ইউক্যালিপ্টাঁস শ্বাস দ্বার! গ্রহণ, 
মেস্থল, মেম্থল এবং ক্যাম্ষর। 


চিকিৎসা বিষযক টাকা। 


রোগীকে শীতল এবং বাধু সঞ্চালিত গৃহে বাঁখা ও লঘু পথ্য 
দেওযষা আবশ্তক | 

পিপাসা নিবাবণার্থ শীতল জল বা লেবুব রস ও শর্কবাঁর 
সহিত অধিক পরিমাণ জলে পটাঁশ নাইট্রাস দ্রব করিয়৷ সেই জল 
পান করিতে দেওরা যাইতে পাবে। 

জ্বর নিবারণের জন্য লাঁইকর এমনি এসিটেটিস, পটাশ 
নাইট্রাস, ম্পিরিট ইথাব নাইটিক, ফিনাঁসিটিন, সোডি সেলি- 
পিলাস ব্যবহৃত হয । 

কাশি বাব্রঙ্কাইয়েব ক্যাটার বা ব্রস্কীইটিস হইলে এমন কার্ব, 
ভাইনম ইপিকাক, ডোভার্স পাউডাব ও এমন ক্লোরাইড বিশেৰ 
উপকারী । 

কোবাইজা বা নাসিক দিয়! অত্যন্ত সদ্দি নির্গত হইলে 
ইউক্যালিপ্টাস অযেল বাশ্প শ্বাস দ্বাব! গ্রহণ বা মেস্থল ও ক্যাম্ষৰ, 
এট্রপাইন এবং কোকেনেব স্থানিক প্রয়োগ বিশেষ উপযোগী । 

বিবমিষা ও বমন নিবারণ জন্য উচ্ছলন পানীয়, হাইডু- 
সায়েনিক ডিল্‌ এবং মফ্চিয়৷ ফলদীয় ক। 

উদরাময় বর্তমান থাকিলে বিশমথ, পাঁল্ভ ইপিকাক কোং 
প্রন্থাই এসিটাস ও ট্যান্িক এসিড বিশেষ প্রয়োজনীয়। 

বাত ব! গ্রন্থির বেদন! বর্তমান থাকিলে কল্চিকাম, ওপিয়ম 
এবং পটাশ ঝুইকার্ব ফলপ্রদ। 


8৬০ ব্যবস্থা সংগ্রহ 

ক্যাটাবেব লক্ষণ উপশমের নিমিত্ত ইথাঁর, ক্লোরফরম বা 
কোনায়ম সংযুক্ত উঞ্ণজলের ভাপব! ব্যবহীধ্য ৷ 

ক্যাপিলাবী ব্রস্কাইটিস বা! নিউমোনিয়া! বর্তমান থাকিলে এমন 
কার্ব, ক্লোবিক ইথাঁব, উত্তেজক এবং উত্তেজক কফনিঃসারক 
ওষধ ব্যবস্থা কব! উচিত। 

কষ্টদায়ক বেদন। হইলে ওপিযাঁম এবং কুইনাইন সহ পটাশ 
আইওডাইড সেবনে উপশম হষ। 

হিমাঙ্গ অবস্থা এমনিযা, ক্যাফিন সাইট্রাস, ডিজিটেলিস 
এবং এলকোহল সংযুক্ত উত্তেজক ওঘধ অতীব প্রযোজনীয় । 

আবোগ্যাবস্থায বারসহ এমন কার্ব, লৌহ, কুইনাইন এবং 
উদ্ধিজ্জ বলকাবক ওষধ অত্যন্ত উপকাবী। 


অনিদ্রাঁব জন্য ব্রোমাইড, ক্লৌরাল এবং সাঁল্ফন্যাল অতি 
উত্তম ওষধ। 


১। লাইকব এমনি এসিটেটিস *** ১ ড্াম। 
পটাশ নাইস ** ১. ১০ গ্রেণ। 
স্পিরিট ইথাব নাইটি,ক -.. ২০ মিনিম। 
টিং একোনাইট ক ২--৪ মিনিম। 
সিরাপ টলু -** ৮.৯ ডাম । 
ম্পিবিট ক্লোবফবম ডে ১১ ১৫ মিনিম। 
একোষা ক্যাম্ষর 52 ০১ জন্স। 

একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা তিন ঘণ্টাস্তব সেব্য। 

২। স্পিরিট ক্যাম্ষব * -* ২ ড্রাম । 
টিং ল্যাঁভেগ্ডাঁর কো *** ০ ২ ডাম। 


স্পিরিট ক্লোরফরম  *** ১. ১ ভাম। 


বাবস্থা-সংগ্রহ। ৪৬১ 


মিউসিলেজ ট্যাগাকান্থ *** ১১ ২ উন্দ। 
একোধা সমহ্টি ৬ তদ্দ। 

১ ওন্স মাত্রাঁয় প্রত্যেক ৪ ঘণ্টাস্তর সেব্য 1 (ডাঃ লং) 
৩। পাইলকার্পিন হাইডক্লোরাস ১০. ই শ্রেণ। 
মর্ফিয়া সাল্ফান্‌ টু ** ই শ্রেণ। 
একোধ। রি ৩ ওঁন্দ। 


১ ড্রাম মাত্রা প্রত্যেক ঘণ্টান্তব সেবা। (প্রঃ এইচ, লি; উড) 


(শাবিবীক উত্তাপ অত্যন্ত অধিক হইলে ) 
কিন্তু ইহা অত্যান্ত অবসাদক সুতবাং সাবধানে ব্যবহার্ধ্য। 


৪। এমন ক্লোবাইড রর *». ২ ডাঁম। 
'এপমফিষা হাইড্রক্লোবাঁস “১ গ্রেণ। 
মিকশ্চ,বা গ্লাইসিবেজা কোং ** ১ই উন্দ। 
সিবাপ ৮ ১২ উন্দ। 

ফুম্ব,দ আক্রান্ত হইলে ২ ড্রাম মাত্রা প্রত্যেক ৪ ঘণ্টাত্তব 
সেব্য। (প্র) 

৫। সোডি বাইকার্ধ ১০৫ গ্রেণ। 
ক্যাল্সাইন্ড মেগনেশিযা ০৫ গ্রেণ। 
বিশমথ সেলিসিলাস “* ১১৫ গ্রেণ। 

একপুবিষ।, উদবামঘ এবং বমন নিবাবণেব জন্য প্রত্যহ 
৩।৪ পুবিষা! সেব্য । (প্রঃ হুকার্ড) 

৬। ডোভার্স পাউডার পু ০০ ৩০ গ্রেণ। 
পাল্ত সিলি ১০ ৩০ গ্রেণ। 
কুইনি সাল্ফ ১. ৩০ গ্রেণ। 


২০ পুবিয়া, ফুস্ষুস আক্রান্ত হইলে প্রত্যেক পুরিয়া তিন 
ঘণ্টাস্তর নেব্য। (এ) 


৫৪৬২ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


৭। পোডি সেলিসিলাস *** »*, ১০ গ্রেণ। 
স্পিরিট ক্লোরফরম ১*** ,৮ ১৫ মিনিম। 
একো নর ০১১ তন্স। 


একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা তিন ঘণ্টান্তব সেব্য (শারিরীক 
উত্তাপ অধিক হইলে ।) 
ইন্ফংয়েঞ্জায় বাত জনিত বেদনা হইলে । 


৮। টিং ওপিয়াই রঃ ১৭ ২ ড্রাম । 
স্পিরিট এমন এবোমেটিক "২ ডাম। 
লিনিমেন্ট সিনাপিন কোং ১. ২ ড্রাম। 

পে এবং পার্খে মালীষ করিতে হইবে । 

৯। এসিড কার্বলিক নি ১... ১ মিনিম। 
পিম্পল পিবাপ রর ... ১৫ হিনিম। 
টং কার্ডেমম কোং *** ২০ মিনিমা। 
ম্পিবিট ক্লোবকবমা ০, ,.* ১০ মিনিম। 
একোধষা মেম্কপিপ ১১ ওন্স। 

একমাত্র, শাবীনিক উত্ভীপ স্বাভাবিক না হওয! পর্যন্ত 
প্রত্যেক মাত্রা ২৩ ঘণ্টান্তব সেবা । (মেডিক্যাল এন্ুযাল ) 
১০। লাইকব মফিঘ! হাইড্রক্লোবাস "১ ড্রাম । 
এসিড হাইডুব্রোমিক ডিল্‌ ১. ১ ডুাম। 
কোঁবফবম পিওব 2 .... ২ মিনিম। 
টিং লিমনিস ,*৮ ১ মিনিম। 
সিম্পল সিবাঁপ 4 সমষ্টি ১ উন্স। 
কষ্টদায়ক কাশে ১ ড্রাম মাত্রায় প্রত্যেক তিন ঘণ্টাস্তর সেব্য। (পল) 
১৯। টিং কুইনি এমনিষেটা ... ১ গুন্স। 
সিবাপ অবেন্দাইী .. ১ ওন্স। 


৯.২ ডম মাত্রায় প্রত্যহ এ৪ বার সেব্য। এ) 


বাবস্থা-সংগ্রহ। ৪৬৩ 


১২1 এ্টিপাইবিন হা ৫১৫ গ্রেণ। 
অথবা! ফিনাসিটিনা ** ৪-৮ গ্রেণ। 
একপুবিঘ! শাবীবিক উত্ভীপ অত্যন্ত অধিক হইলে প্রত্যেক 
২__৪ ঘণ্টান্তব সেব্য। 


স্পা পি 


[1010017001160106 77050, 


ইন্টারমিটেণ্ট ফিভার। 
সবিরাম ভ্বব। 
ব্যবত ওষধেব তালিকা । 
একো নাইট, এমন ক্লোবাইড, আর্সেনিক, এটুপিয1, ক্যাম্ষব, 
ক্যাপসিকাম, কাব্ধভিক এসিড, ক্লোবফবম, ক্লোবাল হাইড়াস, 
দিক্ষোনা, ভাইডুসাধেনিক এসিড, আইওডিন, ইপিকাক, লাইকর 
ফেরিপাব সাল্ফেটিস্‌, লাইকব এমনি এসিটেটিস, লাইকব এমনি 
সাইট্েস, নাইটিক এসিড, নাইট্রমিউব্যাটিক এসিড, ওপি- 
যাম, পাইপাঁব নাইগ্রা, পটাশ নাইট্রাস, পটাশ সাইট্যাস, কুইনি 
মিউবাস, কুইনি সাল্ফাস্‌, সেলিসিন, সোডিযাই বাইসাল্ফাইট, 
সোডিযাই ক্লোবাইড, ছ্টিকৃনিব! সাল্ফ। 
নৃতন ওষধ। 
এসিড সেলিসিলিক (4০1 ৪০116119 ) ৫₹--৩০ গ্রেণ মাত্রা, 
উত্তপহাবক। 
এমনিযাই পাইক্রাস €(4000)001) 71083 ) ৯--১২ গ্রেণ মাত্রা 
পর্য্যায নিবাঁবক ! 
এমনিয়াই কার্বদোটাস (41010001 087920$29) ৯4১২ 
গ্রেণ মাত্রা, পর্ধ/ঁয় নিবারক । 


৪৬৪ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


এর্টিফেব্রিন (4066৮৮5 ) ৪7১৫ গ্রেণ মাত্রা, উত্তাপহাবক 1 

এন্টিপাইরিন (4১00৮7৮9৪৩০ গ্রেণ মাত্রা, উত্তাপ- 
হাবক। 

এপিযাল (41001 )৩--৬ মিনিম মাত্রা, পর্যযাষ নিবাবক। 

বার্বেবিনা (9০7১018 ) ২৫ গ্রেণ মাত্রা প্যান নিবারক। 

চিনোলিনাম ( (1170130010১ ৩--১০ মিনিম মাত্রা, উত্তাপ- 
হাঁবক । 

সিক্কোনিডিনি সাল্ফাঁস ( (17001702018760 0100005 ) ১7১০ 
গ্রেণ মাত্রা, উত্তাপহাবক এবং পর্যযা নিবাবক । 

ইউক্যালিপ্টাস গ্লবিউল'স (55০91)1)৮8৩ 919] ) টিং 
১৫ মিনিম--২ ডাঁম মাত্রা, পচন নিবাঁবক । 

হাইডা্টিস (মঠ ) ১০-৩০ গ্রেণ মাএ, বলকাঁবক 'এবং 
পর্য্যা নিবাবক । 

কেইবিন (1২81700৩) ৫--১৫ গ্রেণ মাত্রা, উত্তীপহাবক । 

নার্ষটিন (70,০00109 ) ১.৩ গ্রেণ মাত্রা, পধ্যাষ নিবাবক। 

ফিনাসিটিন( ৮0760০০৮৮75) ৪--১৫ গ্রেণ মাতা, উত্তাপহারক। 

পিপাবিন। (71709700) ১১০ শ্রেণ মাত্রা, পর্যায় নিবারক। 

কুইনিটাম ( 07720) ১৫ গ্রেণ মাত্রা, পর্যায় নিবারক। 

কুহনি হাইভুরোমাস ( 0017799 11570)07095 ) ১৫ গ্রেণ 
মাত্রা» উত্তাপ হাবক। 

কুইনিডিন সাল্ফাঁদ (0010179 310%028) ১--২০ গ্রেথ 
মাত্রা, পর্য্যায় নিবারক। 

রিদর্শিন (0569০: ) ৫--১৫ গ্রেণ মীত্রা, উত্তাপ হারক এবং 
পচন নিবারক | 


বযবস্থা-ংগ্রহ। ৪৬৫ 


চিকিৎসা বিষয়ক টীকা। 

উপসর্গ বিহিন সবল সবিবাম জবেব চিকিৎসা অতি সহজ । 
উত্তাপাবস্থায় কেবল শীতল জল বা সোডা ও লেমনেড দিযা 
রাখা যাইতে পাবে। ওষধেব আবশ্যক হইলে লাঁবনিক ঘর্মম 
কাবক উষধ যথা__লাইকব এমনি এসিটেটিস, পটাশ নাইট্রাস, 
পটাঁশ সাইট্াস, টিং একোনাইট সহ ধা সৌডা এবং সাইটি,ক 
প্রসিড সহ উচ্ছলনকাঁবী ঘর্দ্নকাঁবক ওষধ বাবহাব কবা যাইতে 
পারে। 

জিহ্বা অপবিষ্ষাৰ থাঁকিলে শাবীবিক উত্তাপ হাস হইবামাত্র 
মুছ বিস্চেক ওঁষধ দে'ওষা আঁবশাক, কিন্ত ইহা মনে বাঁখা উচিত 
যে উত্তাপ বেশী থাক। সত্বে বিবেচক ওষধ প্রযোগ কব! অত্যন্ত 
অপকাঁবী। 

জব বিনাম অবস্থা কু্টনাইন অবার্থ উষধ | সবিবাম জবে 
কখন কখন শাঁবীবিক উত্তাপ ১০৫১ ডিগ্রি এসন কি তাহাঁবও 
বেশী দেখিতে পাওয়া যাঁষ :বিশেষতঃ মেলেনিষা প্রপীভিত স্থানে 
শিশুদিগেব জবে প্রাধই উত্তাপ অধিক হইষ! থাকে, এ অবস্থা 
কালবিলম্ব না কবিষা মস্ডকে শীতল জল, ববফ, লেভেগ্ডাৰ, 
ইউডিকোলন বা স্গিনিট ও জল প্রবোগ কবাঁ উচিত এবং 
ঘন্দদকাঁরক ওষধেব সঙ্গে ৪৮ গ্রেণ মাত্রাধ ফিনাঁসিটিন প্রত্যেক 
৪ ঘণ্টাস্তব ব্যবস্থা কবা উচিত কিন্তু উত্তাপ ১০* ডিগ্রি হইবামাত্র 
ফিনা'সিটিন বন্ধ কবিধা কেবল ঘর্মবকাঁবক ুঁষধ ব্যবহাব কবিতে 
হইবে। 

জর বিচ্ছেদ হইলে অথবা উত্তাপ ৯৯ ডিগ্রি থাকিতেই পূর্ণ 
মাত্রায় কুইনাইন দেওযা1 উচিত। 

কোন্‌ ্ময়ে কুইনাইন প্রয্নোগ করা যাইন্তে পারে এই বিষয়ে 


£৩৬ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


চিকিৎসকদিগের মধ্যে প্রায়ই মতভেদ দেখিতে পাওয়া যাঁয় এবং 
ইহা লইয়া অনেক স্থলে তর্কও উপস্থিত হয়। কেহ কেহ বলেন 
যে জ্বর সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ না হইলে কুইনাইন দেওয়৷ অনুচিত 
আবার কেহ বলেন জর পুনরায় হইবার তিন ঘণ্টা পুর্ব কুই- 
নাইন দেওয়াব যথার্থ সময় গ্রন্থকারের মতে জর সম্পূর্ণ 
বিচ্ছেদ না হইলেও কুইনাইন দেওয়া ঘাইতে পাবে। 

শাবীরিক উত্তাপ হাস হইতে আরম্ভ হইলেই কুইনাইন 
প্রয়োগ করিলে অতি অন্ন সময়েব মধ্যে জব বিচ্ছেদ হয়। এ 
দেশের লোকে জ্বর থাকিতে কুইনাইন দিবার কথা শুনিলেই 
শিহরিয়া উঠেন। সুতরাং অনেক ভীরু চিকিৎসক কি জানি 
যদি কোন মন্দ অবস্থা ঘটে, এই বিবেচনাঁ কুইনাইন দিবাৰ 
উপধুক্ত সময় ছাড়িযা পৰে আক্ষেপ কবেন। মলবদ্ধ থাকিলে 
কুইনাহণ দেওয়া আব না দেওয়া সমান, কাবণ উহাতে জরেব 
বিবাম না! হইলে পাকাঁশয়েব উগ্রতার লক্ষণ ষথা বিবমিষা! বমন 
ইত্যাদি প্রকাশ পাইতে পারে। 

কুইনাইন কি মাত্রায় প্রয়োগ 'কর! যাইতে পারে এ সম্বন্ধে 
চিকিৎসকের মধ্যে প্রায় মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ইউ- 
রোপীয় চিকিৎসকেরা প্রায় ১০২০ গ্রেণ এমনকি ২৭২৫ গ্রেণ 
মাত্রায় ব্যবহার করিতে বলেন এবং তাহারা আরও বলেন ষে 
পূর্ণ বা অধিক মাত্রায় কুইনাইন ব্যবহার না৷ করাতে ভারত 
বাসীদের পুনঃ পুনঃ অয় হয়। এ বিষয়ে গ্রন্থকারের মত সম্পূর্ণ 
বিপরীত। 

এ দেশীয়ের! প্রায়ই অতি ক্ষীন, ছুর্ধল এবং হীনবীধ্য সুতরাং 
ঘে মাত্রায় বলিষ্ঠ জাতিদিগের পক্ষে ফলদীয়ক তাহা! হূর্ধল জাতি 
দিগের পক্ষে অপকারী। বিশেষতঃ অধিক মাত্রায় কুইন্মাইন সেবনে 


য্যবস্থা-সংগ্রহ গুঙ 


রক্তের লোহিত কনীকা ধ্বংশ হইয়া শ্বেত কমীকা৷ বৃদ্ধি হস়্। 
রক্তে শ্বেত কনীকা বৃদ্ধি হইয়া রক্ত জলবৎ পাতলা হুইস্থা 
শরীরে রক্তারতা জন্মায় এবং দেহের পরিপুষ্টির ব্যাঘাত জন্মে । 
এই জন্যে অত্যধিক মাত্রায় অধিক দিন কুইনাইন ব্যবহার কর! 
উচিত নহে। 

বঙ্গদেশের মেলেবিয়া প্রপীডিত স্থানে যত অধিক মাত্রায় 
কুইনাইন ব্যবহার কবা যাইবে, অভ্যাস বশতঃ মাত্রা ক্রমশঃ 
বৃদ্ধি করিতে হইবে। গ্রন্থকাবেব মতে পূর্ণবস্ক দিগের জন্যে 
১০ গ্রেণ মাত্রার অধিক ব্যবহাব কব! উচিত নহে। 

এ দেশীষকে ২০২৫ গ্রেণ মাত্রাঘ কুইনাইন দিলে হৃদপিণ্ডের 
অবসাঁদন এমনকি হিমাক্ষ অবস্থা প্রাপ্ত হইবাব সম্ভাবন!। 

বিবমিষ! এবং পিভ্তবমন ইত্যাদি বর্তমান খাঁকিলে জর 
কালীন সোডা এসিড সহ উচ্ছলনকাবী ঘর্খ্কাঁবক ওউষধ ফেব 
এবং রাত্রিতে এক প্রবিষা কেলমেল বিশেব উপযোগী । কিন্তু 
স্নীহা বিবদ্ধিত থাকিলে কেলমেল বা পাবদ ঘটত ওঁধধ দেওয়া! 
অনুচিত ববং তাহাব পবিবর্তে জর বিবাঁম অবস্থায় ক্যাষ্টর অয়েল 
ব্যবস্থা কবা উচিত। 

জর কালীন শিবঃপীড! প্রায়ই কোষ্ট বদ্ধের লক্ষন সুতরাং 
এ অবস্থায় বিবেচক ওঁধধই বিশেষ প্রয়োজনীয় । কিন্তু কখন 
ইহা মস্তিষ্কের রক্তাধিক্যের বা বিকাব অবস্থার পূর্ধণ লক্ষণ মাত্র 
সে অবস্থায় মন্তকে বরফ ব! ম্পিবিট লোশন প্রযোগ এবং পটাশ 
বা সোড়া-ব্রোমাইড বিশেষ উপকারী । 

অল্পক্ষণ জর বিরাম থাকিলে প্রথম ছুই একবার ১ গ্রেণ 
মাত্রায় অথবা! প্রত্যেক ঘণ্টাস্তর ৫ গ্রেণ মাত্রায় ৩৪ বার ব্যবস্থা 
করা উচিত্ব। 


৪৬৮ ষ্যবস্থা-সংগ্রহ ৷ 


কখন কখন অরের সঙ্ষে সঙ্গে উদবাময় দেখিতে পাঁওয়! যাঁয় 
এবং জ্বর বিবাম হইলেই উদবাময় বন্ধ হয, একপ অবস্থায় যাহাতে 
প্রথমে জব বন্ধ হয তদ্দিষয় যত্রবান হওষ! কর্তব্য। 

যদি জব সহ বক্তামাঁশায বর্তমান থাকে তাহ! হইলে জব 
বিচ্ছেদ কালীন কুইনাইন ন! দিযাঁ তৎপবিবর্তে সেলিসিন সহ 
বিশমথ বা ডোভার্প পাউডাব দেওযা যাইতে পাবে। শিশুদিগের 
জন্য অহিফেনেব কোন প্রযোগ কপ ব্যবহীৰ কব! উচিত 
নহে! 

কখন কখন দেখিতে পাঁওঘা যাধ যে কুইনাইন প্রযোগ সত্বেও 
জব আসা কিছুতেই নিবাৰণ হ্য না। সেম্থলে কুইনাইন সঃ 
আর্সেনিক ব৷ কুইনাইন ও নার্কটিন অথবা পাইক্রেট অব এমনিয়া 
ব্যব্হাবে ফল দর্শে। 


যরতেব বক্তাবিক্য বা ক্রিষাবিকাব বর্তমান থাকিলে ধাতব 
অস্্ যথ! এসিড্‌ নাইটুমিউবিযাঁটিক ডিল ১ মিনিম মাত্রা অত্যন্ত 
ফলদাবক। 

মেলেবিষা প্রপীডিত প্রদেশে সবিবাম জবেব অত্যন্ত প্রাছু- 
ভাব হইলে মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওষা বা ২৩ দিনেব জবেই 
জব বিচ্ছেদ কালে অতান্ঠ ঘর্ম, হৃদ্পিণ্ডেৰ অবসাদন এমন কি 
হিমাঙ্গ অবস্থা প্রাপ্ত হয এপ অবস্থষ জবকালে (কাঁন, অবসাদক 
ওষধ দেওয়া অনুচিত ববং সামান্য মাত্র অবসাদনেব লক্ষণ প্রকাশ 
হইবামাত্র উত্তেজক ওষধ দেওয়া নাবশ্তক। 

অধিক দিন স্থারী সবিবাম জবে অল্প মাত্রায় কুইনাইন, আর্সে- 
'নিক, বার্ক বা সিক্ষৌন। ও পর্যযায়নিবারক উদ্ভিজ্জ তিক্ত বলকারক 
ওষধ বিশেষ প্রয়োজনীয়। 


ব্বস্থাম্সংগ্রহ 1 ৪ 


একদিন বা'ছুই দিন অন্তর পালা জরে মধ্য সময়ে আর্সেনিক 
এবং যে দিন জর আসিবে সেই দিন জর আসিবার পূর্বে পুর্ণ 
মাত্রায় কুইনাইন ব্যবস্থা করা উচিত। জ্বর বিরামকালে কখন 
কখন কুইনাইন সহ অল্পমাত্রাক় ওপিন্সাম ব্যবহাবে আশ্চর্যজনক 
ফল পাওয়। যায়। 
পুনঃ পুনঃ সবিবাম অরে কুইনাইনে বিশেষ ফল পাওয়া যায় 
না, সে স্থলে আরসেনিক ও অন্যন্য বলকাবক ওষধ ব্যবস্থা কব! 
উচিত । 
অধিক দিন স্থায়ী সবিরাম জবসহ বক্তাল্পতা. দৃষ্ট হইলে লৌহ 
বিশেষ প্রয়োজনীয়। অন্যান্য প্রয়োগৰপেব মধ্যে ফেরি সাল্ফ, 
ফেরি এট্‌ কুইনি সাইট্রাস, ভাইনম ফেবি সাইট্রেটিস, ফেবি কার্ব, 
ফেবি টার্ট, ফেবি আর্েনিয়াস, ফেন্ি এট এমনি সাইটেটিস্‌ এবং 
ফেরি বিভাক্টাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 


ঘর্দকারক উষধ (13181210৩6০), 


৯। লাইকর এমনি এসিটেটিস ১৮২ খুন্প। 
একোয়৷ ক্যাম্ষর নর »১ ৬ ওুন্দ। 

১ ওন্ন মাত্রায় জ্বর থাকিতে ছুই ঘণ্টান্তব সেব্য। (ডাঃ এন্সলি) 
২। লাঁইকর এমনি এসিটেটিস ১. ই উন্স। 
সিম্পল সিরাঁপ রঃ ১০১ ওন্স। 
একোয়া ফ্লোর! অবেন্সাই ০৮১ ওন্স। 
- ক্যাম্ষব ৯ ৮৬ ওন্স। 


জর থাকিতে ১ ওুন্প মাত্রায় প্রতোক ছুই ঘণ্টান্তব সেব্য। 
(ডাঃ নেলিগন ) 


৪০ 


৭৬: ব্যবস্থাসংগ্রহ 
এ। লাইকর এমনি এসিটোটিস »* ২ ড্রাম । 


একোয়া ক্যাম্ষর ৪ ** ৪ ডাম। 
--  ডিষ্টিলেটা ৪ ডাম। 
সিরাপ রিয়াডাস রর ১ ডুম। 

জব থাঁকিতে ৪ ডরম মাত্রায় তিন ঘণ্টাস্তর সেন্য। (ডাঃ গ্রেগরী) 
$। লাইকৰ এমনি সাইট্রেটিস ৮* ২ ডুমি। 
সিবাপ টলু ৫ ৮০ ই ডুম। 
একো য়া ক্যাম্ষব না * ১ ওন্স। 


একমাত্রা, জব থাকিতে প্রত্যেক মাত্র। ২৩ ঘণ্টাস্তর সেব্য। 
€ ডাঃ গ্রেগরী ) 


৫। লাইকব এমনি এসিটেটিস *.. ৬ ডুঁম_১ই উদ্স। 


পটাশ সাইট্রা পা ১০. ১ ডাম। 
টিং একোনাইট রি .. ১২ মিনিম। 
একোয়া “১. সমষ্টি ৬ গন্দ। 
জ্বর থাকিতে ১ উন্স মাত্রায় প্রত্যেক ২৩ ঘণ্টাত্তব সেব্য 
৬। পটাশ নাইট্রাস ' **, ই--১ ডরাম। 
স্পিরিট ইথাব নাইটিক ০০ ২ ভুমি । 
লাইকর এমনি এসিটেটিস »*. ৬ ড্রাম। 
একোয়। ক্যাম্ফষর ৪৪৫ সমষ্টি ৬ উন্স; 
জ্বর থাকি ১ উন্স মীতীড প্রত্যেক ২1৩ ঘণ্টযন্তর সেব্য? 
৭। লাইকর এমনি এসিটেটিস ৮৮১ তন্দ। 
স্পিরিট ইথাব নাইটিক '*. *** ৩ ড্ীম। 
সিরাপ জিঞার -ত" ০৮ ২ ভম। 
একোয়! ক্যাম্ষর ৫ ***৪ই ওদ্দ। 


জর থাকিতে ১ ওন্স মাত্রা প্রত্যেক তিন ঘণ্টাগ্তর সেব্য। 


য্যবস্থা-সংগ্রহ! ৪৭৯ 
লাইকর এমনি এসিটেটিস *০ত১ ক্স । 


স্পিরিট ইথার নাইটি,ক ১০ ই গন্দ। 
সিম্পল সিরাপ রী ০১ তন্ম। 
একোক়। না সমষ্টি ৬ ওক্দ। 
জর থাকিতে ১ ওন্দ মাত্রাক়্ প্রত্যেক ২।৩ ঘণ্টাস্তর সেব্য। 
৯। লাইকর এমনি এসিটেটিস »৮ ২ ডঁম। 
ভাইনম এপ্টিমনি 5৯০ »** ২০ মিনিম। 
একোয়! মেস্থপিপ ট ১১ হু ওন্স। 
একোয়া ৪ *১ ই ওন্স। 
সিবাপ ৪৪ ০১৮১ ড্রাম। 
জর থাকিতে ২ উন্দ মাত্রায় প্রত্যেক ২1৩ ঘণ্টাস্তর সেবা। 
(ডাঃ গ্রেগরী ) 
১০) এমন ক্লোবাইড ঠ *** ১ ডাঁম। 
একো য়া মেস্থপিপ ঠা “১৩ ওন্স। 
--+ ফ্রোবা অরেম্সাই *** ৩ ওন্ন। 
জর থাকিতে ১ গুন্দ মাত্রাক্স প্রত্যেক তিন ঘণ্টান্তর সেব্য। 
(এমন, এরান ) 
১১। এমন ক্লোরাইড রে ১. ১ ডুমি। 
পটাশ নাইট্রাস ট্হ ».১. ১ ভাম। 
সিরাপ অরেন্দাই রত ৩ ড্রাম। 
পরিশ্রুত জল ৪ সম ৬ ওন্স। 


জর থাকিতে ১ ওব্স মাত্রাক্স প্রত্যেক তিন ঘণ্টান্তর সেব্য। 
(ক্যারাস) 


৪৭২ 'ব্বস্থা-সংগ্রহা 
১২। পটাশ বাইকার্ক্ দ্র *** ১৪ গ্রেণ। 


সক্ধদ লিমনিস ্ »*. ২ ভাম। 
পটাশ নাইট্রাস 4 *** ১০ গ্রেথ। 
সিরাপ রিয়াডাঁস্‌ টুর *** ১ ড্রাঁম। 
একোয়। ক্যাম্ফর রি ০ ১ ওন্দ। 
একমাত্রা, জর থাকিতে প্রত্যেক মাত্রা ৩৪ ঘণ্টাস্তর সেব্য। 
€ ভাঁঃবিন্লি) 
৬৩। পটাশ নাইট্রাস ৪ ০৯ ২০ গ্রেখ। 
সিরাপ টলু তা -* ১ ভীম । 


একোয়! ক্যাম্ফষব ০ স্মটি ১ ওন্দ। 
একমাত্রা, জব থাকিতে প্রত্যেক মাত্রা তিন ঘণ্টাস্তর সেব্য। 


(ডাঃ উমাস ) 
৯৪। পটাশ নাইট্রাম রঃ ১০ গ্রেণ। 
এমন ক্লোরাইড সঃ ১০ গ্রেণ। 
সিরাপ অরেন্সাই *** *** ১ ডাম। 
একোয়া ক্যাম্ফর 2 **১ ওন্স। 

একমাত্রা, জর থাকিতে প্রত্যেক মাত্রা তিন ঘণ্টাত্তর সেব্য। (পল) 
১৫৭ লাইকব এমনি এসিটেটিস *.. ৯ ডাম। 
ভাইনম এপ্টিমনি .., *** ১ ডাঁম। 
সিরাপ পেপেবরিস  »** ১৯ ডাম। 


একোয়া মেস্থপিপ 2 *** ১২ ভাম। 
জর থাকিতে ৪ ভাম মাত্রায় প্রত্যেক তিন-ঘণ্টান্তর সেব্য । 
€ডাঃ বিস্লি ) 


খাবস্থা-সংগ্হ। ৭৩ 
১৬। লাঁইকর এমনি এসিটেটিস ১০৪ ওল্স। 


ম্পিয়িট ইথার নাইটি.ক ০ ১ ড্রাম । 
এমন কার্ব 55 *০১ ডাম। 
টিং সিলি নে »*০ ই উক্দ। 
একোধা ক্যাম্ফৰ ৪ ১” হই উন্স। 


রস্কাইটস মহ সবিবাম জবে ৪ ভীম মাত্রায় তিন ঘণ্টান্তপ্ধ 
সেব্য। 


১৭। লাইকর এমনি এসিটেটিদ ০৮ ২ ওন্দ। 
এমন কার্ক হাঃ ১০ ই ডুঁম। 
পিবাপ অরেন্লাই তত ১১. ই উল্স। 
একোয়! ক্যাম্ফব ৪ ১০ ৩$ ওন্স। 
জব থাকিতে ১ ওন্স মাত্রায় প্রত্যেক তিন ঘণ্টান্তর সেব্য। 
(ছুর্দণতা থাকিলে ) (ডাঃ হুপার) 
১৮) এমন কার্ব রি ১, ই ডাম। 
ম্পিবিট ক্লোবকবম ২. * ৩ ডাম। 
একোয়! তে সমষ্টি ৬ ওন্স। 


উত্তেজক ঘর্কাঁবক। ১ ওন্স মাত্রা প্রত্যেক তিনখণ্টাত্তরু 
সেব্য। 


১৯। এসিড সাইটিক পু ১ ১ ড্রাম । 
পটাশ বাইকার্ধ রর ১ ১ ভাম। 
সিরাপ অরেন্সাই 2 ১. ১ ন্স। 
স্পিরিট মাইরিষ্টিকা *** ০৯১ উদ্দ। 
পরিশ্রুত জল তি *৮* ১২ উদ্দ। 


১ গদ্স মাত্রায় প্রত্যেক তিনঘণ্টাস্তর সেব্য। (মিঃ প্যাতরী ) 
€(বমন বা পিপাঁস! ইত্যাদি থাকিলে ) 


৪৭৪ ব্যবস্থা-সংগ্রহ ৷ 


২*। পটাশ নাইট্রাম তত .. ১০ গ্রেণ। 
এন্টিম টার্ট ্ ** ইহ গ্রেণ। 
হাইড্রাঞজিবাই উরি ১. ই শ্রেণ। 


একপুরিয়া, প্রত্যেক পুবিষা ২ ঘণ্টাত্তর সেব্য। (ডাঃ ডুয়েস) 
কোঁন অবসাদনেব লক্ষণ থাঁকিলে ইহ| ব্যবহার নিষিদ্ধ । 


₹১। পটাশ নাইট্রাস রি ** ৪০ গ্রেণ। 
সোডি বাইকার্ধ - *** ই ভাম। 
ভাইনম এ্টিমনি ক ২১ ডাঁম। 
স্পিবিট ইথাৰ নাইটি.ক ০১১ ভাম। 
সিরাপ 5৪ ১০৪ ভীম । 
একোয়। রি সমষ্টি ৪ ওন্স। 


জর থাকিতে ১ ওন্স মাত্রায় প্রতোক ৩ ঘণ্টা সেব্য। 
(দূর্বলতা থাকিলে উহা না দেওয়াই উচিত) ডাঃ ডুইট ) 


২২। লাইকর এমনি এসিটেটিস ১ ১ ড্রাম । 
--  ওপিয়াই সিডেটাইভাদা ১০-_-২০ মিনিম। 
লাইকৰ বিশমথ ট ১০. ই ডুাম। 
একোয! ক্যাম্ষৰ ১৪2 ১১ ওন্স। 


একমাত্রা, জ্ববসহ উদবামষে প্রত্যেক মাতা তিন ঘন্টাস্তব 
সেব্য। 


0011008 1069:00193107, (বিরাম অবস্থায়) | 


হ৩। কুইনি সাল্ফ না? *** ১০ গ্রেণ। 
এসিড সাল্ফ ডিল এ ** ১০ মিনিম। 
সিবাঁপ অরেম্াই তত *** ২ ডাম। 


একোয়া * ৮" ৯ উন্দ 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ৫ 
এবমাত্রা, এইরূপ ছুই বা তিনমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা ছুই বা 


তিন ঘণ্টাস্তব সেব্য। (ডাঃ জে, এম, ফদীরগিল) 

২৪। কুইনি সাল্ফ ৪ ৫--১০ গ্রেণ। 
এসিড নাইট্মিউরিয়াটিক ডিল ৫--১০ মিনিম। 
স্পিরিট ক্লোরফবম  *** ,.. ১০ মিনিম। 
টিং অহেন্সাই ও ১৮ ২০ মিনিম। 
একোষ| ১ ১৮১ ওন্দ। 

একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা তিন ঘণ্টান্তর মেব্য। 

২৫। কুইনি সাল্ফ রী ৫--১০ গ্রেণ। 
এসিড হাইডুব্রোমিক ডিল *১* ১৫ মিনিম। 
স্পিবিট ক্লোবকবম  ** ** ১০ মিনিম। 
একের! রঃ “১ সন্স। 


একমাত্র, এইবপ ৩ মাত্র! প্রত্যেক মাতা! ২৩ ঘণ্টাস্তর 
সেবা। 
২৬। কুইনি সাল্ফ 2 ৪--৫ গ্রেণ। 
এসিড সাইটি,ক নি ** থা প্রয়োজম । 
এক বটাকা, এইরূপ ৩.৪ বটীকা,, প্রত্যেক বটাক! ২৩ ঘণ্টা- 
স্তর সেব্য। 
২*। কুইনি সাল্ফ ০** ৪--৫ গ্রেণ। 
প্রিসারিন অথবা সিবাপ ... যথা প্রয়োজন। 
এক বটাকা, এইরূপ ৩৪ বটাকা, প্রত্যেক বটীকা ২ ঘণ্টান্তর 
সেব্য। 


২৮। কুইনি সাল্ফ ৪ ৪-_-৫ গ্রেণ। 
কন্ফেন্ুশন্‌ রোজ ট যথা প্রয়োজন। 


উতত ব্যবস্থাসংগ্রহ। 
এক বটীকা, এইরূপ ৩৪ বটীকা, প্রত্যেক বটাক! হই ঘণ্টাত্তর 


সেব্য। 


২৯। কুইনি সাল্ফ হর . ৩২ গ্রেণ। 
সিম্পল সিবাপ ০ »ত:৮ ওক্মা। 
১ গুন্স মাত্রাষ প্রতাহ তিন বাব সেব্য। (ডাঃ কোপ্ল্যাও) 
৩০ । কুইনি সাল্ফ 28 555 ২ গ্রেণ। 
মফিয! স।ল্ফ ৫ ১১ তু গ্রেণ। 
এক পুবিযা, প্রত্যহ ৩।৪ পুবিষ! সেব্য। (ম্যাজেগডি ) 
(পাল! জবে ব্যবহার্ধ্য) 
৩১। কুইনি সাল্ফ ২ ** ৩৬ গ্রেণ। 
পাল্ভ ক্যাপ্সিসাই -০ ৬ গ্রেণ। 
মিকৃম্চ,বা বা পল্ভ একেশিয়া ... যথ। প্রয়োজন । 


১২ বটাকা, জব আসিবাৰ পুর্ব্বে ১২ বটীকা মাত্রাষ প্রত্যেক 
২৩ ঘণ্টান্তব সেব্যা। (পুবাতল পাল! বেটে (ডাঃ উমাস্‌) 
৩২। কুইনি সাল্ফ 5 ০০১২ শ্রেণ। 

একষ্রাক্ট সার্ভীপেবিলা -.. *০ ১২ গ্রেণ। 


৬ বাকা, প্রত্যেক বটীকা ঘণ্টাস্তব সেব্য। 
( পুবাতন পাল। জবে ) (প্রঃজি, ডুবেল এম, ডি) 


৩৩। কুইনি সাল্ফ ০ ১ ডুম। 
এসিডাই আর্দেনিষেসাই ১ ২ গ্রেণ। 
একস্াক্ট সার্জাপেরিলা *** *** ই ডাম। 

৩* বটাকা, অনেক দিনের সবিবাম অরে প্রত্যহ ৩বটাকা 
সেব্য। (আহারের পর) (ঞ্) 

৩৪। কুইনি সাল্ফ নং ***১৮ খ্েণ। 


ওলিরাই পিপারিস নাইগ্রা ও ১ মিনিস |] 


ব্বস্থা-সংএহ $ €পনীদ 
এক্রাক্ট সার্জা » ১২ গ্রেণ। 
৬ বটাকা, প্রত্যেক বটাকা ৩৪ ঘণ্টাস্তর সেব্য। (পল) 
(পুরাতন পালা জরে ) 

৩৫। কুইনি সাল্ফ **- ১০ গ্রেণ। 
এসিড সল্ফি ডিল ১০ মিনিম। 
সিরাপ ৪ ১ ড্াম। 
টিং ওপিয়াই রর * ১০ মিনিম। 
একোয়া সিনেমূম 5 সম ১ ওন্দ। 

একমাত্র, হুবারোগ্য (095৮72৮০) সবিবাম জরে প্রত্যেক 

২ ঘণ্টাত্তর ২১ মাত্রা! সেবা। (ডাঃ ভান, বারেন ) 

৩৬। পাঁল্ভ ওপিয়াই তদ ১ গ্রেণ। 
কুইনি সাল্ফ ঠঃ *০ত ৩ গ্রেণ। 
শর্করা *-ত ২৭ ৬ গ্রেণু। 
পাল্ভ একেশিয়া ৬ গ্রেণ। 


একমাত্রা, অনেক দিনের পর্য্যায় গা জরে (জরবেগ ) 


হইবার কিঞ্চিৎ পৃর্ব্রে সেব্য। (নিউম্যান ) 
৩৭। টিং ইউক্যালিপ্টাঁস গ্লবিউলাস ই ডাম। 
মিউসিলেজ একেশিয়া ১ ড্রাম। 
সিম্পল সিরাপ ই ড্রাম) 
একোৌয়! অবেন্সাই ফ্লোরিস ১ ওন্স। 
একমাত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্র! সেব্য। (ডাঃ বিস্লি ) 
৩৮। বেবিরিন সাল্ফ *-*. ই ডাঁম। 
কন্ফেক্শিও রোজ *** »* যথা প্রয়োজন । 


২৪ বটাকা, ১--২ বটাকা ম'ত্রায় প্রতাহ তিন বাঁর সেব্য। 
(সার, আর, ক্রিঠিবন) 


8৭৮ বাবস্থা-সংগ্রহ। 


৩৯। পাল্ত ক্যাপসিসাই *** ০০: ৩ গ্রেণ। 
-:  ওপিয়াই টি ১০১ গ্রণ। 
কুইনি সাল্ফ মা ৪-_৫ গ্রেপ। 
এক পুরিয়া, প্রত্যেক পুরিয়া ৩ ঘণ্টাস্তর সেব্য। 
(পুরাতন পালা জরে) €ডাঁঃ বিস্লি) 
কুইনি সাল্ফ ** ০৮ ৩ গ্রেণ। 
পাল্ভ জ্যালাপ তত *** ৪ গ্রেণ। 
এক পুবিয়া, প্রত্যহ তিন পুরিয়া দেব্য। 

(ডাঃ মাক, উইলিয়াম) 
কুইনি সাল্ফ 55৪ *১ ১০ গ্রেণ। 
ডোভার্স পাউডার নি ** ১০ গ্রেণ। 

৪ পুরিয়া, প্রত্যেক পুবিষ! জব আসিবার পূর্বে ২ ঘণ্টাস্তর সেব্য। 
(পুরাতন গালা জরে) 
৪২। সোঁডি আর্সেনিয়ান .. ১০ ইভ গ্রেণ। 
একক্ট্াক্ট জেন্শিয়ান ** ১১ ৩ গ্রেণ। 


একবটীকা, প্রত্যহ তিন ব্টীকা আহাবস্তে সেব্য। 
(ডাঃ এস্‌, ও, হ্যাবার্সন ) 


৪৩1 সিক্কোনিডিন *" “১ ড্াম। 
মেগনেশিয়া সাল্ফ এক্সিকেটা  *** ৪০ গ্রেণ। 

২* বটীকা, প্রতাহ তিন বটাক1 সেব্য। (ডাঃ রবার্ট ধার্থলো) 
৪9| টিং সিঙ্ষোনা কোষ. ** ই_-১ ডুম। 


এদিভ নাইট্রমিউবিয়াটিক ডিল ৫৮ মিনিম। 
একমাত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্র। সেব্য। (প্রঃ এস, এম) বেমিস ) 


৪৫। পাল্ত ইপিকাক ০০ ১, ২ শ্রেণ। 
হাইড্রর্জিরাই দাব ক্লোরাইড. ** ২ গ্রেখ। 


ন্যবস্থা-সংগ্রহ & ৪৭৯ 


কুইনি সাল্ফ রর ০. ১৬ গ্রেণ। 

৪ বটাকা, ২১ বটীকা রাত্রিতে শয়ন কালে এবং ২১ বীক। 
পরদিন প্রাতে সেব্য। (আই, এইচ, চেবর্থ) 
৪৬। এসিড আর্সেনিক তত ১১ ৩ গ্রেণ। 

কুইনি সাল্ফ রি **. ৩ শ্রেণ। 
ফেরি বিডাক্টাই নি *০ ৩ গ্রেণ। 
মফিষা সাল্ফ রি ২১. ৩ গ্রেণ। 
ছ্রি.কনিয়৷ সাল্ফ --* ৩ গ্রেণ। 
৬* বটাকা', প্রত্যহ এক একটি আইহাবস্তে সেব্য। 
(পুবাতন সবিবাম জবে) (ডাঃ ডব্উ, ও ডয়েল) 
৪৭। কৃইনি সাল্ফ টি *** ১০ গ্রেণ। 
এসিড সাঁল্ফ ডিল ১ *** ১০ মিনিম। 
স্পিরিট ক্লোবফবম *** ২০-_-৩০ মিনিম। 
একোয়া ৪৪ ১১১ ওন্ন। 


একমাত্রা, জব আপিবার ১ ঘণ্টা পূর্বে সেব্য। 
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( রেমিটেণ্ট ফিভার ) স্বপ্পবিরাম জ্বর। 

বাবহৃত ওঁষধেব তালিকা। 

এমন কার্ব, একোন।ইট, এসিড নাইটুমিউরিয়াটিক ডিগ, 

এসিড হাইড্ক্লোরিক ডিল, এসিড ফক্ষরিক ডিল, এসিড. নাই- 

টিক ডিল, এসিড্‌ হাইডুব্রোমিক ডিল, বেলাডনা, ক্যান্ষর, 

সিক্কোন', ডিজিটেলিস, জেল্সিমিয়াম, লাইকর এমনি এসিটেটিস, 

জাইকর এমবি সাইটেটটিস, মা, নাইটি,ক ইথার, কুইনি সাল্ক, 
কুহনি মিউরাস, সার্পেন্টারি পটাশ ব্রোমাইড। 


8৮৩ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


বাহ্যিক প্রয়োগ । 
শীতল জল, বরফ, লেভেগার, ইউডিকোলন, স্পিরিট 


লোশন, ভিনিগার। 
নূতন গুঁষধ। 
এট্টিফেব্রিন (406119)77 ) ৪--১৫ গ্রেণ মাত্রা) উত্তাপহারক। 


এণ্টিপাইরিন (470105710 ) ৪--৩০ গ্রেণ মাত্রা, উত্তাপহাবক। 

এপিয়াল (40101) ৩-_-৬ মিনিম মাত্রা, উত্তাপহাৰক, পর্য্যান্ 
নিবাবক। 

ইউক্যালিপ্টাস গ্রবিউলাঁ (7)009151/05 91000105) টিঃ &-_২ 
ভাম মাত্রা পচন নিবারক। 

নাকটিনা (8০০৮0) ১--৩ গ্রেণ মাত্রা, উত্তাপ হারক, 
পর্য্যায় নিবাবক। 

ফিনাদিটিন (17679097)) ৪--১৫ গ্রেণ মাত্রা, উততাপহারক । 

কুইনি সেলিদিলান ( 00790 ৩8110512১) ২--৬ গ্রেণ মাত্রা, 
উত্তাপহাবক । 

সোডিয়াই সেলিসিলাস (3০1) 3911051%9 ) ১০_-৩০ গ্রেণ 
মাত্রা, উত্তাপহাবক | 

ওয়ার্বার্গস্‌ টিংচাব (00205 গুহাত০০৪ ) ১7৪ ডাম মাত্রা, 
উত্তাপহাবক । 

চিকিৎস! বিষয়ক টীকা। 


স্ব্নবিবাম জব ৪ প্রকাব যথা-- 
(১) সরল স্বপ্নবিবাম জব। (২) হৈমাঞ্িক বা অবসন্নভাঁবাপন্ন 


শ্বল্পবিরাম জর (9300710 02 [০ 13210166015 ম0৪7 ) 
(৩) আতিসাবিক ন্বপ্নবিবাম জ্বব বা জবাতিসাব (4১1900017) ০ 
ন৮0০-19200105606 ম৩9)1 (8) বিষম ম্থল্ল বিরাম জু 
(0809118997৮ 0০06৮ াত%৩৮ )। 


ব্যবস্থাসংশ্রহ ক টা 


সরল স্বল্প বিরাম স্বরে প্রায় শীত অনুভব হয় না! 
জর বুদ্ধির লমধে শারীরিক উত্তাপ ১০৩৭১০৫* ডিগ্রি এমন কি 
২০৬৯ ডিগ্রি পর্যান্ত হব। প্রাতে জবেব স্বল্প বিবাম হয় এবং 
শারীরিক উত্তাপ ১০৩ ডিগ্রি বা ১০১০ ডিগ্রি পর্য্যস্ত কমিয়! 
যায়। উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বোগী অবশন্ন এবং হুর্বাল হয়। 
জিহ্ব। লেপনুক্ত এবং কোষ্ট বদ্ধ থাকে । 


উত্তাপ বৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে শিবঃপীড। ও বৃদ্ধি হইতে থাঁকে। 
ক্ষচিৎ উদবাঁমর বর্তমান থাকে । বরুতে স্বপ্প বেদনা অর্থাঞথ 
বুক্ত(খিক্য প্রাথ্ই লক্ষিত হয। শাবীবিক উত্তাপ ক্রমে ক্রমে 
৭1১৪।২১/২৮ বা ৪২ দিনে কমিঝ। সম্পৃ বিবাম হব। 


কখন কখন বোগী অত্যন্ত ছুব্বল হয, জিহ্বা শুফ, দস্তে কৃষ্ণ 
বর্ণ লেপ (১০৪৩৩), নাড়া ক্ষাণ ও কোমল, বিড় বিড়ে প্রলাপ 
এবং বিছানা হস্ত দাবা টানা ইত্যাধি বিকাঁরের লক্ষণ প্রকাশ 
হয়। উপসর্গেব মধ্য কথন কথন ত্রস্কাইটিস ও কচিৎ নিউমো- 
নিয়! উপস্থিত হয়। 


হৈমাঙ্গিক স্বল্প বিরাম জ্বরে সন্ধ্যাকালীন দৈহিক 
উত্তাপ প্রায় ১০২০,১০৩ কদ।চ ১০৪০ ডিআ্রি থাকে প্রীতে ১০১ 
ডিগ্রি হয। রোগেব প্রথম অবস্থা হইতেই বিকাবের লক্ষণ 
প্রকাশ হইয়! অল্প সমবেত মরোই বোগী প্রনাঁপ বকিতে থাকে । 
প্রথমতঃ খুব বড় বড় কবিয়া বকিধা প্ষে বিড় বিড় করিয়া, 
বকিতে থাকে । রোগ ঘতই বৃদ্ধি হইতে থাকে, রোগী তত 
নিস্তব্ধ হয়, ভাকিলে কথা বলেনা, চক্ষু মুদ্রিত বা অর্ধ মুত 
স্ববস্থায় থাকে । নাড়ী অতি ক্ষীণ এবং চাপিলে পায়! যার ন$ 


পা ক্রমশঃ ঠাওডা হইয়া হিম্বঙ্গ অবস্থা, প্রাপ্ত হয়। ত্বনীনেন 
১. 


চচহ ব্যবস্ী-সংগ্রহ 


বিবৃত, জিহ্বা শু ও লেপযুক্ত থাকে । প্রান্স কোষ্িবন্ধ খাবে 
এবং শেষে রোগী ঘোর অচৈতন্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। 
আতিসারিক স্বল্প বিবাম জ্বরের লক্ষণ প্রীক্সই সবল 
স্বর বিবাঁম জরের মত, কেবল মাত্র প্রভেদ এই যে প্রথম হইতেই 
উদবাময় লক্ষিত হয পবে ক্রমশঃ প্রাদাহিক উদবাময়েব স্তায় 
হইয়া উঠে। প্রথম হইতেই তলপেটে বাম পার্থে অর্থাৎ, 
কুচকিব উপরে টিপিলে বুজ বুজ শব্ধ কবে এবং কখন কখন 
সমস্ত পেটে বেদনা বর্তমান থাকে এমনকি হাত দেওয়া সহ্য হয় 
না। দাস্ত জলবৎ কখন কখন হবিদ্রাভ হয। লঞ্ষে উদরাখান 
বর্তমান থাকে, জিহ্বা অত্যন্ত শুষ্ক এবং মধ্যে মধ্যে ফাটিয়া! বাষ। 
দস্ত কৃষ্ণবর্ণ লেপযুক্ত, তৎসহ্‌ প্রলাপ ও বিছান। হাঁতড়ান এব্বং 
কখন কখন রক্ত বাহ্যেও হইতে দেখা যাঁয়। 
বিষম স্বল্প বিরাম জ্বর অতি বিবল। এই রোগের 
প্রথম হইতেই রোগী অত্স্ত ছূর্বল হইয়া পড়ে এবং অল্প দিনেব 
মষ্যেই হিমাঙ্ অবস্থা উপস্থিত হয এবং নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি 
দৃষ্ট হয়। নাভীব গতি অতি মৃদু এবং তুব তুবে হইয়া থাকে । 
জিছব! শুদ্ধ, কুষ্ণবর্ণ এবং দ্বাট। ফাটা, দন্ত অতি তরল এবং রক্ত 
মিশ্রিত, কথন কখন রক্ত বমন এবং বাহ্যে হয, গায়ে ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র লাল লাল দাগ এবং চক্ষু হবিদ্রীবর্ণ হয়। 
স্বল্প বিবাঁম জবে ত্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, উদবাময়, রক্তামা- 
শয়, যক্কুতের বক্তাধিক), অস্ত্রের প্রদাহ, কর্ণ ও কর্ণমুল প্রদাহ 
বং স্ফোটক ইত্যাদি উপসর্গ বর্তমংন থাকে । 
এই রৌগে শারীরিক উত্তাপ নিবাবণের প্রাতি বিশেষ মনের" 
যোগ রাঁখ। কর্তব্য। তজ্জন্য ফিনাসিটিন, এন্টিপাইরিন এবং 
এটফেত্রিন প্রহৃতি নুতন ওঁষধ সচরাচর ব্যবহাক়শহইস্' থাকে 


ব্যযস্থাস্নংগহ উর 


কিন্ত ফিনানিটিন ভিন্ন অন্যান্য গুলি অত্যন্ত অবদাদক নুতরাং 
সেগুলি ব্যবহার না করাই ভাল । 

নরল স্বল্প বিবাম জরের প্রথমাবস্থায় অনেকে একো নাইট 
এবং সৌভি সেলিসিলাস ব্যবহার করিয়া থাকেন কিন্ত শেষেরটী 
অত্যন্ত অবসাদক সুতরাং বিশেষ সতর্কতার সহিত ব্যবহার করা 
কর্তব্য। সরল স্বল্প রিবাম জব ছাড়া অন্য তিন প্রকার স্বঙ্গ 
বিরাম জরে অবসাদক উবধগুলি অনেক স্থলে অপকারী কিন্ত 
দৈহিক উত্তাপ ১০৩* ডিগ্রিব অধিক হইলে কেবল ফিনাসিটিন্‌ 
ব্যবহার কর! যাইতে পাবে। এপ্টিফেত্রিন, এস্টিপাইরিন ও ফিনা* 
সিটিন এই তিন ওঁষধের মধ্যে ফিনাসিটিনেব অবসাদন ক্রিয়া! কষ 
তজ্জনা ফিনাসিটিন নিরাপদে ব্যবহার কবা যাইতে পারে। 

স্বল্প বিরাম জরে রোগীব শারিরীক অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ 
লক্ষ্য রাখ উচিত। বৌগীব বলরক্ষা করা সর্কৌোতোভাবে বিধেয়। 
এ দেশেব অনেক অনৃবদর্শী চিকিৎসক কেবলমাত্র সাগু বালী 
পথ্য দিয়া বোগীকে একেবাবে নিস্তেজ করিয়া ফেলেন। পচ 
অবশ্য লুই দিতে হইবে কিন্ত পুষ্টিকর হওয়া চাই। 

একটী কথ স্মরণ রাখা উচিত যে ১০৩* ডিগ্রির অধিক 
শারীরিক উত্তাপ হইশে পাকাশয়ের পরিপাক শক্তি একেবারে 
হাক হইয়। যায় সুতরাং সময়ে এমত পথ্য দেওয়া উচিত যা! 
অতি অল্প অগ্নিতে পরিপাক হয় ষথা_ জগ সপ, পাতলা মাংসের 
কাথ ইত্যাদি । 

অনেক স্বল্প বিবাম জরের চিকিতসা অতিশয় কঠিন। অনেক 
স্কুলে অবসাদক বধ দ্বারা অরের হ্রাস করিতে চেষ্টা কর বৃথা 
আদ্লাস মাত্র। তাহাতে ফোন উপকার £না হইয়া! বরং বিশ্ব 
আঅপকার হস্ুবার সম্ভাবনা । 


£৮৪ ধাবস্থা-সংগ্রহা। 

প্রায়ই দেদিতে পাওয়া যায় যে প্রাতঃকালে দৈহিক উত্তাপেব 
হাঁস হয। ৭1৮ দিনের মধ্যে প্রাতঃকালে দৈহিক উত্তাপ ৯৯* বা 
১১০* ডিগ্রি না হইলে ১০১০।১০২০ বা ১০৩* ভিশ্রিতেও কুই- 
নাইন দেওযা উচিত। কেবল কুইনাইনেব পবিবর্তে কুইনাইন 
ও ফিনাসিটিন বা কুইনি সেলিসিলাঁস বাবহাব কবা কর্তব্য। 
পৰে উত্তাপ ত্বাস হইলে পূর্ণমাত্রায (১০ গ্রেন) কুইনাইন, 
ম্পিবিট্‌ ক্লোৌবফবম সঙ ব্যবস্থা কব! উচিত । 

কোষ্টবন্ধেব জন্য লাবনিক ঘুদ্ত বিনেচেক অথবা বাত্রিতে এক 
মাত্রা কেলমেল দিয়া পরাতে লাবনিক বিবেচক দেওযা যাইতে 
পাবে। 

শিরঃপীডাব জন্য রোমাইড ও ফিনাসিটিন উপকারী কিন্ত 
তাহাতে উপকাঁৰ না হইলে মন্তকে ববফেব ব্যাগ বা স্পিরিট 
ংযুক্ত লোশন প্রবোগ কনা উচিত। 

অনিদ্রাব জন্য ক্রোমাইড, বোঁমাইভ 'ও ক্লোবাঁল বা সাল্‌- 
ফন্যাল বিশেষ ফলপ্র্। 

উদ্বাময় হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা বন্ধ কবা উচিত তজ্জন্ত 
বিশমথ, পাল্ভ ক্রেটা এবোমেটিক প্রত্যেক ১০ গ্রেণ মাত্রায় 
উত্তম ওষধ। 

সামান্য মাত্র অবসাঁদন লক্ষিত হইলে উত্তেজক ওষধ বিষ্জীষ 
প্রয়োজনীষ । 

হৃদপিণ্ডেব অবনাদনে অস্থাধী উত্তেজক ও ক্যাফিন সাইটাস 
অতীব ফলদার়ক। 

বোগী অতান্ত ছুর্বধল হইলে অথচ কোষ্টবন্ধতা বর্তমান 
থাকিলে গুহ্য দ্বারে গ্রিলারিন বা সাবান এবং গরমজলের পিচ- 
কারি দেওয়াই বিধেয়। 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


বিকারাবস্থায় এমনিযা, মাচ, ইথাঁর, বেলাডন! এবং ভিজি- 
টেলিস অত্যন্ত উপকারী । অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় প্রত্যহ 81৫ ওন্স 


ত্রযা্তি দেওযা উচিত। 


আতিসাবিক স্বল্প বিবাম জবে উদবে বেদনা থাকিলে গ্লিসা- 


রিন ও একট্রাক্ট বেলাডনা প্রপ্জোগে বিশেধ উপকার দর্শে। 


বিষম স্বল্প বিবাম জবে উত্তেজক ওষধ ও ডিজিটেলিঙ 


অত্যন্ত গ্রায়োজনীয় । 
১। কেলমেল রা ১০০৫ গ্রেণ। 
একট্রাক্ট কলসিম্থ কোং *.. -*১:৪ গ্রেণ। 
অযেল এনিস$ই রর ১ মিনিম। 


২ বটাকা, বাত্রিতে শন কে সেব্য। আবশ্তক হইলে 


চিকিৎসার প্রাবন্তে এই ওঁধধ বাবহাঁন কবা উচিত। 


২। লাইকর এমনি এসিটেটিস -*.১ ড্রাম। 
পটাশ নাইট্রাস *** ১১০ গ্রেণ। 
টিং একোনাইট রি ২_-৪ মিনিম। 
সিরাপ লিমনিস ৃ ,... ১ ডাম। 
একোয়া ক্যাম্ফবৰ রঃ ১১১ উন্স। 


সকমাত্র, প্রত্যেক মাত্রা খাও থণ্টান্তব সেব্য। 


৩। লাঁইকব এমনি এপিটোটস "১ ডাম। 
পটাঁশ স্বাইট্রাস ৮ ***:১০ গ্রেণ। 
একোয়। ক্যাম্কব এ ১১০১ উন্স। 

*একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা দুই তিন ঘণ্টান্তর সেব্য। 

৪। লাঁইকর এমনি সাইট্রেটিন ** ১ ড্রাম । 


শিটাশ গাইট্রান রর তরগ হত ৯৪ গ্রেণ। 


৪৮৬ ব্যবস্থা-দংগ্রহ। 


স্পিরিট ইথার নাইটিক ১৫--২৬ মিনিম ॥ 
সিরাপ লিমনিস ৯ *** ১ ডাম। 
একোয়৷ অবেন্সাই ফ্লোবিস ** ১ ড্রাম । 


একোয়। রও সমষ্টি ১ ওুন্প। 
একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্র! ২৩ ঘন্টাস্তব সেব্য। 

৫1 লাইকর এমনি এসিটেটিস ১১. ১ ডাম। 
স্পিবিট ইথাঁব নাইটিক ১৫--২০ মিনিম। 
পটাশ নাইট্রাস ০৯ ০* ১০ শ্রেণ! 
সিরাপ ৪2 **». ১ ডাম। 
একোষা রি সমষ্টি ১ ওক্স। 

একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা ২৩ ঘণ্টাস্তর সেব্য। 

৬। লাইকর এমনি সাইটেটিস স*. ১ ডুম। 
টিং একোনাইট রি ২-৪ মিনিম। 
সিবাপ অবেন্দাই ১৮ ***. ১ ডাম। 
একোধা সমষ্টি ১ ওক । 

একমাত্রা, প্রতোক মাত্রা ২।৩ ঘণ্টাস্তব সেব্য। 

৭। লাইকব এমনি এসিটেটিস “৮৮১ ড্রাম? 
এমন ক্লোরাইড 2 ১,০১০ গ্রেণ। 
সিরাপ টলু ৪ -* ১ ডাম। 
একো! ক্যাম্ষব রি ১০১ ওন্স। 

একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্র! ২৩ ণ্টাস্তর সেব্য। 

৮1 লাইকর এমনি এসিটেটিস ”* ১ ডাম। 


পলীমন ক্লোরাইড ১৩৩১ ১৭৯ গে 


বাবস্থা-লংগ্রহ। ৪৮ 


স্পিরিট ইর্থার নাইটি,ক ১৫-২* মিনিম।! 
7 ক্রোরিক ১, ১০--১৫ মিনি । 
একোয়া কামর ** *০*১ উল্দ। 


একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা তিন ঘণ্টান্তর সেব্য। 


৯। এসিড সাইটি,ক ৮১২ গ্রেণ। 


লাইকর এমনি এসিটেটিস ১ ১ ড্রাম। 
টিং একোনাইট রর ৮ ২ মিনিম। 
সিবাপ অবেন্দাই +. ১ ড্াম। 
একোয়া অরেন্দাই ফ্লোবিস ০. ২ ড্রাম। 
পরিশ্রুত জল 2 সমষ্টি ১ ওন্স। 


একমাত্রা, নিযলিখিত পুব্যা! সহ উচ্ছলন অবস্থায় প্রতোক 
সবান্র। ছই ঘণ্টংন্তব সেব্য ! 
সোডি বাইকার্ক রর ১০১৫ গ্রেণ। 
একমাত্রা । (বমন গাত্রদাহ ইত্যাদি বর্তমান থাকিলে) 
১*। এসিড নাউটমিউবিযাটিক ডিল ৫১৭ মিনিম। 


স্পিবিট ইথাঁব নাইটি,ক ১৫২০ মিনিয় ॥ 
০ শা ক্লোরিক তত ১০--২* মিনিম। 
টিং সিঙ্কোনা কো তত ১৫_-২০ মিনিম। 
সিরাপ অবেদ্দাই  *** .... ১ ডুমি। 
একোয! ০৮ সমষ্টি ১ ওঁল্.। 
একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা তিন্‌ ঘণ্টাস্তর সেব্য। 

১৯। সোডি সেলিসিলাস তন »* ১০ গ্রেণ। 
ম্পিবিট ক্লোরফরম .** ১০--২০ মিনিম। 
একোয়া ১ এক্স) 


একমাত্র র্ না হওয়া পি তক মাত্র! তিন ঘণ্টাতবর 
পদ্য। 


চি ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


১২। ফিনাসিটিন ০ ৫--৮ গ্রেণ। 
একমাত্রা, শাবীরিক উত্তাপ ৯৯* ডিগ্রি না হওয়া পর্য্যস্ত 


প্রত্যেক মাত্রা ২৪ ঘণ্টান্তর সেব্য। 


১৩। এমন কার্ব রর .** ই ড্রাম। 
লাইকব এমনি এসিটেটিস ১৮২ উন্ন। 
একোয়া ক্যাম্ষব ৪ -১* ৩২ উন্স। 
সিবাঁপ অবেন্সাই ... ২ উন্স। 

১ ওদ্প মাত্রা প্রত্যেক তিন ঘণ্টাস্তব সেব্য। দুর্বলতা বা 
জর সহ ব্রঙ্থাইটিস থাকিলে। (ডাঃ হুপাব) 
১৪। এপি হাইডক্লোবিক ডিল ** ১০ মিনিম। 

পিবাপ অবেন্দাই ** ১. ১ ডাম। 

শ্পিবিট ক্রোবঘন্মা ০, ,৮ ৯০ মিনিম। 

একো! ১ উন্প। 
একমাপ্রা, প্রত্যেক মাত্র! তিন ঘণ্টান্তব সেব্য। 

১৫। এসিড নাইটিক ডিল *., .... ৫ মিনিম। 

 ফক্কষলিক ডিল *.* ৫ মিনিম। 
ম্পিবিট ক্লোবষম ০ -. ১৫ মিনিম। 
টিং সিষ্কোনা কোং. ১, ১৫--২০ মিনিম। 
__ ডিজিটেলিস ১১ ৩ মিনিম। 
একোযা ১ ওন্স। 


একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা তিন ঘণ্টাম্তর সেব্য। (অল্প অল্প 
জব সহ পিপাসা ও গীত্রদাহ বর্তমান থাকিলে) 
১৩। ক্লোবাল হাইড়াস নর *০ ১০ গ্রেণ। 
পঁটীশ বাইকার্ব ১৮৫ শ্রেণ। 
স্পিরিট ইথার নাইটি.ক ১৫২০ মিনি 


ব্যবস্থা সংগ্রহ । ৪ 


সিরাপ টলু »১ ১ ডীম। 
একোথা টু ১১ গক্স। 
একমাত্রা, প্রতোক মাত্রা ২৩ ঘণ্টান্তব সেব্য। অত্যন্ত অস্থি- 
বত, গাত্রদাহ ইত্যাদি বর্তমান থাকিলে। 


১৭। এসিড হাইড্রক্লোবিক ডিল .... ১ ড্রাম) 
একোঁধ। ডিষ্টিলেটা নর ,.. ৬ ওন্ম। 
সিবাপ অবেন্সাই ১ ওন্স। 


৪ ড্রাম মাত্রায় প্রত্যেক ও$ ঘণ্টান্তর সেব্য। (ডাঃ বিড) 


১৮। এমন কার্ক রর ৫ গ্রেণ। 
পসিবাপ ৫ *** ১ ভুমি । 
ইন্ফিউশন সাপেন্টাঝি *** ০১ উন্দ। 


একম[না প্রত্যেক মাত্রা ও ঘণ্টান্তব সেব্য | জব সহ দুর্বলতা! 
বা! কাশি থাকিলে 


১৯। এমন কার্ক টা ১১১ ৩ গ্রেণ। 
টিং সিক্কোনা কো ০ ১৫--২০ মিনিম। 
দিবাপ অবেন্সাই যা ও ভাজি 
ইন্ফিউশন সার্পেপ্টাবি -**.:৪ ড্রাম । 
একোধা ক্যাম্কব ৮ -।৫ ড্রাম। 


এক মাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা ৪৬ ঘণ্টান্তব সেব্য। 
২০1 ওযাববার্গস টিচাব ** ১৪ ডাঁম। 
একমাত্র, ঘনত্ব ন| হওয়া পর্যান্ত প্রত্যেক মাতা ২৩ ঘণ্টাস্তবূ 
সেব্য। ওঁবধ ব্যবহারেব পূর্বে কোষ্টবদ্ধতা দূর করিতে হইবে 
এবং কোনও পথ্য দেওয়া উচিত নহে। ওঁষধ ব্যবহারের মধ্য 
লময়ে অন্ত কোনও পথ্য না দিয়া কেৰল ম্রপ এবং ব্যাঞ্চি 


৪৯০ ব্যরস্থা-সংগ্রহথ 

ব্যবহার্য্য । উহা! অত্যন্ত অবসাদক ধর্্দকারক ওঁষধ সুতিগ্নাং 

সাবধানে ব্যবহাধা । 

২১। লাঁইকর এমনি এসিটেটিস ১০১ ডাষ। 
স্পিরিট এমন এবোমেটিক ১৫--২০ মিনিম। 


পটাশ ব্রোমাইড রি ১০০৫ গ্রেণ। 
টিং বেলাডন! ০০ ১৫ মিনিম। 
__ ডিজিটেলিস -* ৩-"৫ মিনিম। 
একোস্া কাম্ষব ্ ,১১ ওন্স। 


একমাত্র, মস্তিষ্ষেব লক্ষণ (বিকার) প্রকাঁশ পাইলে গ্রত্যেক 
মাত্রা ২৩ ঘণ্টাস্তর সেব্য। 


২২। স্পিবিট এমন এরোমে্টিক ১৫__২০ মিনিম। 
-- ক্লোবফরম তত -** ১৫ মিনিম। 
টিং মাক্ষ ১ ২০৩৭ মিনিম। 
-- ডিজিটেলিস টী ৩--৫ মিনিম। 
»- বেলাডনা 5৪ ***৫ মিনিম। 
সিরাপ অরেম্সাই ৫ ১৮. ১ ড্াম। 
একোয়া তি ০১ ওন্ন। 


একমাত্রা, অত্যন্ত বিকারাবস্থায় প্রত্যেক মাতা ২৩ ঘণ্টাস্তর 
সেবা। পথ্য এবং ওষধ সহ ভাইনম গ্যালিসাই ২--৪ ড্রাম 
মাত্রায় সেবা । 


২৩। পটাশ ব্রোমাইভ * *** ৩০ গ্রেণ। 
স্পিরিট ক্লোররম  ** »* ৩০ মিনিম। 
সিরাপ **" -** ১ ডাম। 
একোয়া তত ১৮১ উন্মা। 


এক্মাত্রা, বিকারাবস্থায় বাত্রিতে শয়ন কালে সেব্যু। 


ব্বস্থা-সংগ্রহ।' 


অথবা । 
২৪। পটাশ ব্রোমাইড ০" 
ক্লোরাল হাইভাস 
স্পিরিট ক্লোরফরম 
সিরাপ 
একোয়া তর 


ধক 


** ২০ গ্রেণ। 

*** ২০ গ্রেণ। 

* ২৯ মিনিম। 
১ ডাম। 
১ ওঘা। 


একমাত্র! রাত্রিতে শয়ন কালে সেব্য। 


২৫। এসিড হাইড্ব্বোমিক ডিল 
পটাশ ব্রোমাইড 
স্পিরিট ক্লোরফরম 
টিং বেলাডনা **ত 
টিং ডিজিটেলিস 
একোয়। ক্যাস্ষর 


“১৫ মিমিন। 
৫ গ্রেণ। 


২০-_-৩০ মিনিম। 


৫ মিনিম। 
৩-_৫ মিনিম। 
১ ওন্ন। 


একমাত্র, স্বল্প বিবাম জ্ববে মস্তিফ্ষেব বক্তাধিক্ থাঁকপে এবং 
বিকার প্রকাশ পাইলে প্রত্যেক মাত্রা ২৩ ঘণ্টান্তর সেব্য। 


২৬। লাইকর এমনি স|ইট্টিস 


শ্পিরিট এমন এরোমেটিক 
ক্যাফিন সাইট্রান :* 
টিং ডিজিটেলিস 

স্পিরিট ক্লোরফবম 

টিং বেলাডন! *্ 


একোয়া কাম্কর ছা 


১ ডাম। 
১৫--২০ মিনিম। 
২৩ গ্রেণ। 
৩ মিনিম। 
১৫--২০ মিনিম। 
« মিনিম। 

১ ওকা। 


খকমাত্রা, বিকার এবং হৃদপিণ্ডের অবসাদন বর্তমান থাকিলে 


প্রত্যেক মা ২৩ ঘণ্টান্তর সেব্য। 


১২ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 
জ্বর বিরাম অবস্থার অথব! দৈহিক উত্তাপ কম হইলে । 


২৭। কুহনি সাল্ফ রা *১০:১৭ গ্রেণ। 
এসিড সাল্ক ডিল **, »* ১০ মিনিম। 
স্পিবিট ক্লোবকবম *** ১৫২০ মিনিম। 
একোযা তত ১১০১ উন্ম। 


একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্র) দই বা তিন ঘণ্টান্তব সেব্য। নিতাস্ত 
পক্ষে তিন মাত্রা দেব। 


২৮। কুঈনি মিউনিগাস ৪ "৫ গ্রেণ। 
এসিড নাহটুমিউবিনাটিক ডিল. ৫--১৭ মিনিম। 
ম্পিবিউ ক্লে।ব্ষবম ড় ১০_-১৫ মিনিম। 
টিং অবেম্নাই ই ২০ মিনিম। 
একোযা 2 ১১১১ উন্দ। 

একমাত্র, প্রন্তোক মাত্র! তিন ঘণ্টান্তৰ ভিন মাত্র! সেব্য। 

২৯। কুইঈনি নালফ ৫ ১১১১ ডাঁম। 
এসিড হাইড্ররোমিক ডিল ০ ১২ উদ্সা। 
একো তা ৮ "১২ ওুন্ষ। 


২ ডাম শাত্রাব প্রত্যেক ২৩ ঘণ্টান্তব সেব্য। 


৩০। কুননি সাল্ফ ০০ ১০৮ ১০ গ্রেণ। 
এসিড সাল্ফ ডিল 5 ... ২৭ মিনিম। 
একোঁবা ০ ৮". ১ ওন্স। 

ঈহাব সহিত 
পটাশ বরোমাইড নি ২০ গ্রেণ। 


একমাত্রী, প্রত্োক মাত্রা ২৩ ঘণ্টান্তব ২১ মাত! সেব্য। 


€১। কুইনি সেলিসিলাস ৩--৫ গ্রেণ। 
সোড়ি সেলিসিলাস লগ ১৮৫ ক্রেগ। 


ধ্যবস্থাসংগ্রহ। ০] 


একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা ২ ঘণ্টান্তর সেব্য। দৈহিক উত্তাপ 
৯৯ অথব! ১*০* ডিগ্রি হইলে সোডি সেলিসিলাস বাদ দিতে 
হহবে। 
৩২। কুইনি সাল্ফ - ৪--৫ গ্রেণ। 
ফিনাসিটিন রা ১০৫ শ্রেণ। 
একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা ছুই ঘণ্টাত্তব সেব্য। শারীবিক 
উত্তাপ ৯৯* অথবা ১০০* ডিগ্রি হইলে ফিনাসিটিন বাদ দিতে 
হইবে। 
৩৩। কুইনি হাইডব্রোমাস ৩--৫ গ্রেণ। 
একমাত্র, মস্তিক্ষের রুক্তাধিকা সহ স্বল্প বিবাম জবেব বিবামা- 
বস্থায় প্রত্োক মাত্র! তিন ঘণ্টান্তব সেব্য। 


৩৪। কুইনি সেলিদিলাস -.* ৩_৫ গ্রেণ। 


একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা ২৩ ঘণ্টাস্তর সেবা । দৈহিক উভাপ 
৯৯০ ডিশ্রি হহলে ২৭ বা! ৮ নম্বব ব্যবস্থ। দিতে হইবে। 


৩৫। কুইনি সাল্ফ রে ০০৫ গ্রেণ। 
কন্ফেক্শিও বোজ ... যথা প্রয়োজন । 
এক বটাকা, প্রত্যেক বটাকা খাও ঘণ্টান্তব সেব্য। 

৩৩। কুইনি সাল্ফ রে »* ৬ গ্রেণ। 
পাল্ভ জ্যাকোবাহইী ১»** ১৮৪ গ্রেণ। 
উত্তাপ হাঁস হইলে একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা ২৩ ঘণ্টাস্তব সেব্য। 

(মা।কুইলিযাম) 
ভ্বরাবস্থায় পিপাশানিবারণার্থ পানীয় উষধ। 
৭।  পটাশ নাইট্রাস টে ৮” ই উন্স। 
এসিটাম টর “০ ২ উন্দ। 
সিম্পল সিরাপ এ ৭ ২ উন্ন। 


৪২. 


৪৯১ ব্যবস্থা-সংশ্রহ। 


গরিশ্রুত জল ৫ *** ১২ ওক । 
সাধারণ পানীয়রূপে ব্যবহার্য্য। (ডাঃ হুপার ) 
৩৮। এসিড হাইডুক্লোরিক ডিল »**১ ড্রাম। 
পটাশ ক্লোরাস রঃ *০০ ৮০ গ্রেণ। 
নিবাঁপ জিঞ্জার ০ ** ই ওুন্স। 
ডিককৃশন্‌ হর্ডিযাই (বার্লীওয়াটার) ১ পাইন্ট পানীয়রূপে 
ব্যবহার্য্য। (ডাঃ টি, এইচ, ট্যানার ) 
৩৯। এসিড ফক্ষরিক ডিল *** -* ১ ডুাম। 
গ্রিপাবিন দা . ই ওন্ন। 
বার্লীওবাটাব -* *১. ১ পাইন্ট। 
স্নায়বীয় ছুর্বালত! সহ পিপাদ! বর্তমান থাকিলে পানীয়রূপে 
ব্যবহার্ধ্য। (ডাঃ টি, এইচ, ট্যানার ) 
৪*। এসিটাম 4 ১৮ ১ গুন্ন। 
একোযা ১১৪ উন্ন। 


গা মুছাইতে ( চ১০78108 ) টা । (ডাঃ ত্র্যাণ্ড ) 
ত্বকনিন্বে পিচকারী প্রয়োগ । 


৪১। ক্যাফিন সাইট্রান নর ০৩. গ্রেণ। 
সোডি সেলিসিলাস নু ১১ ৩ গ্রেন। 
পরিশ্রত জল ৪ ২০--৩ৎ মিনিম। 

ত্বকনিম্নে পিচকাবী দ্বার! প্রয়োজ্য ৷ (ডাঃ রিঙ্গার ) 
ত্বক নিন্ে কুইনাইনের পিচকারি | 

৪২1 কুইনি সাল্ফ তত ১০:১৫ গ্রেণ। 
সোঁডিয়াই ক্লোরাইড ... ১১০ ১৯ গ্রেণ। 
পবিশ্রত জল * -** হই ডাম। 


₹ অংশ ত্বক নিয়ে পিচকারী ছারা প্রয়োজ্য। 


ব্বস্থা-সংগ্রহ। চি 


৪৩1 কুইনি সাল্ফ *** *** ৯০ শ্রেথ। 
এসিড সাইটিক রর ১০,৩০০ গ্রেণ। 
পরিস্রুত জল *** ১১ ওন্দ। 

৬ মিনিম মাত্রায় ত্বকনিয়ে পিচকাবী দ্বারা প্রয়োজা। 
(সার্জন মেজর জর্জ হাণ্টার ) 

৪৪ কুইনি সাল্ফ ্ ১০ ৭ গ্রেণ। 
ইথার সাল্ফ ** ৯৫ মিনিম। 

ত্বকনিম্নে পিচকারী দ্বারা গ্রয়োজ্য। (প্রঃ বারনাজিক ) 

৪৫। কুইনি সাল্ফ »* ৩৩ গ্রেণ। 
এপিড সাল্ফিউরিক *** ** ১১ মিনিম। 
পরিশ্রতজল ** »১১ ওক্স। 


জলে এস্ডি মিশ্রিত ক্র্তঃ ক্রমশঃ কুইনাইন নিক্ষেপ করিয়া 
গ্লাস নির্ষিত শলাকা! দ্বারা পাঁডিতে হইবে। ইহাতে যদ্যপি 
কুইনাইন ভালমত দ্রব ন! হয় তাহা হইলে আরও ২১ বিন্দু 
এসিড মিশ্রিত করিতে হইবে পরে ফিল্টার করণাস্তর ১০ মিনিম 
মাত্রায় ত্বকনিয়়ে পিচকারী দ্বারা প্রযোগ করিতে হইবে। 


(ডাঃ লিওরাষ্ট, ব্রিমেন ) 
৪৬। কুইনি সাঁল্ফ তত ** ৩২ গ্রেণ। 
ডাইলিউটেড এলকোহল ১* এই ডাম। 
একোয়া এমনিয়া -" ১০. ই ডাম। 


১৫ মিনিম মাত্রায়[ত্বক নিম্নে পিচকারী দ্বারা প্রয়োগ করিতে 
হইবে। 


8৬ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 
100157590 9191962 
এন্লারজড ইস্ল্লীন্‌ (প্লীহার বিরৃদ্ধি)। 
বাবহৃত ওষধেব তালিক]1। 
এসিড সাল্ফ ডিল, এসিড কার্বলিক, এস্ডড নাইটমিউ- 
বিয়াটিক ডিল, আর্সেনিক, আর্গট, কলম্বা, ফেবি স'ল্ফ, ফেরি 
পটাশ টার্ট, ফেরি এটু কুইনি সাইট্রাস, মেগ্নেশিয়া সাল্ফ, 
লাইকব ফেবি পাবক্লোরাইড, কুইনাইন, স্িকৃনিয়া, টিং ফেবিপার- 
ক্লোরাইড, ট্যাবাক্সিকাম, গ্রিদাবিন, রিষাই। 
বাহ্যিক প্রযোগ । 
বিষ্টাব, আইওডিন, গবমজল স্বেদ, বিনআইওডাইড মলম । 
নৃতন ওষধ। 
এমনিয়াই আইওভাইড (400001007 [03139) ৩--২০ গ্রে 
মাত্রা; শ্রীহা বোঁগে বিশেষ উপকাবী। 
আর্শটিনাম (70:০8) ১--৩ গ্রেণ মাত্রা । 
হাইড়া্টিস ( 777558 ) ১০--৩০ গ্রেণ মাত্রা, পর্যযায়নিবারক। 
চিকিৎসা বিষযক টীকা । 
এই বোগে অতি অন্নমাত্রায় কুইনাইন সহ লৌহ ঘটিত ওঁবধ 
ও লাবনিক বিবেক অতীব ফলদাযক। শ্্রীহাবৰ রক্তাধিক্য 
নিবাবণেব জন্য লাবনিক বিবেচক অত্াৎকুষ্ট ওষধ। 
সাধাবণতঃ প্লীহাব বিবৃদ্ধিতে বক্তির অবস্থার পরিবর্তন দেখা 
যায়। রভ্েগর লোহিত কনিকা ধৰংশ হইষ খেত কনিকার 
বৃদ্ধি হয় এবং তজ্জন্য রক্তদূষিত এবং পাতলা হয়। রক্ষের এই 
দুষিতাবস্থা পরিবর্তনের জন্য লৌহ বাবস্থা কর! উচিত। 
লৌহের প্রয্বোগ রূপের মধ্যে নিয়লিখিত ওউষধ লি সর্কা- 


বাবস্থা সংগ্রহ) ৪ 
পেক্ষাঁ শ্রেষ্ট, যথা ফেরি সাঁল্ফ। ফেরি এট কুইনি সাইটাস, ফো্ি 
এট্‌ পটাশি টার্ট, ফেরিটার্ট, ফেরি কার্ব, টিং ্টিল, ভাঁইনম ফেরি 
সাইট্িস, ফেরি আর্শেনিয়াস। 

ল্লীহাব বিবৃদ্ধি নিবারণেব জন্ত কেহ কেহ পটাশ আইওডাই 
ও পটাশ ব্রোমাইড ব্যবহাব করিতে বলেন কিস্তু ইহাদের দ্বারা 
তাদৃশ উপকাৰ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। বাহক গ্ররোগের 
মধো টিং আইওডিন সর্বোৎকৃষ্ট 

কেহ কেহ হাইডার্জিবাই বিন আইওডইিডেব মলম প্লীহার 
উপর মর্দন কবিতে বলেন কিন্তু ইহাতে মুখ আদিবাঁর বিশেষ 
সম্ভব তজ্জনা বিশেষ সত্র্কতাঁব সহিত ইহা! ব্যবহাঁব কবা কর্তব্য । 

প্লীহাব বিবৃদ্ধি সহ মুখে ঘা হইলে স্থানিক প্রষোগের মধ্যে 
কঙিস্‌ লোশন বা পটাশ ক্লোবাদ এবং এলমেব কবল, কষ্টিক 
লোশন প্রষোগ, ব্র্যাণ্ডি সহ জলেব কবল, টিং বোঞ্জোষেন কোঃ 
প্রয়োগ এবং আভ্যপগ্তবিক এবধেব মধ্যে এমনিয়! ক্লোবিক ইথার, 
ডিজিটেলিস ও বার্ক বিশেষ প্রষোজনীষ | 

প্রীহাৰ বিবৃদ্ধি সহ নাসিকা হইতে বন্তজাব হইলে টিং ফেব্রি 
পারক্লোরাইড্‌ ও আর্গট সেবন এবং ট্যানিক এসিড বা এলম 
নস্যবপে গ্রহণ বিশেষ উপযোগী । 


১। কুইনি সাল্ফ 4 “১. ২ গ্রেণ। 
এসিড সাল্ফ ডিল *** ১৮৫ মিনিম। 
কফেৰি সাল্ফ *** ২ গ্রেণ। 
মেগনেশিয়া সাল্ফা *** ১০২ ডরাম। 
ম্পিবিট ক্লোরফরম "* -* ৯০ মিনিম। 


ইন্ফিউশন কলম্বা বা কোযাশিষা ... ১ তঁক্স। 
একমাত্র, প্রতাহ তিন যা সেব্য। 


৪৯৮ ব্বস্থাসংগ্রহ ৷ 


২। ফেরি সাল্ফ ৬০ *** ১ গ্রেখ। 
মেগনেশিয়া সাল্ফ ** -* ৬ ডরাম। 
এসিড সাল্ফ ডিল ৬৬৪ বড ঠ ডাম। 
ইন্ফিউশন অরেন্দাই কোঃ ... ৬ ওল্স। 

১ ওল্গ মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার সেব্য। 

৩। ফেরি সাল্ফ ** ১০ ১৬ গ্রেণ। 
মেগনেশিয়া সান্ফ -*" ** ১ ওন্স। 
এসিড সাল্ফ ভিল .. ৮ ই ড্রাম । 
ইন্ফিউশন্‌ জেন্শিয়ান কোঃ ,* ৮ ওন্স। 

১ উন্স মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার সেব্য। 

৪। কুইনি সাঁল্ফ রঃ ৮ ৯. শ্রেণ। 
এসিড সাল্ফ ডিল রর **৫ মিনিম। 
মেগনেশিয়া সাল্ফ  *** ১ ১ ড্রাম । 
ইন্ফিউশন কোয়াশিয়া ... ১১১ উন্দ। 


একমাত্র, প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য। 


মিকশ্চ,রা ফেরি আপেরিয়েন্ন। 


৫1 ফেবি সাল্ফ ত* ০8 গ্রেণ। 
মেগ্নেশিয়। সান্ফ *** »*. ১ ডাম। 
এসিড সাঁলফ ডিল  *** ৯ মিনিম? 
একো মেস্থপিপ ১১ ওল্স। 


একমীত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্র! সেব্য। 


ব্যবস্থাসংশ্রাহ 1 ৯৯৯ 
মিকশ্চরা ফেরি আর্সেনিকেলিদ। 
৬। ফেরি এট এমনি সাইট্েটিস *** হই গ্রেণ। 


লাইকর আর্সেনিকেলিস -*. ***. ৫ মিনিম। 
টিং কলম্ব! টি ১০ ২৯ মিনিম। 
একোয়া রি ১,১ ওন্স। 


একমাত্রা, প্রতাহ তিনমাত্র! মেব্য। € আহাঁবের পব পর) 


৭ কুইনি সাল্ফ তত ** ২০ গ্রেণ। 
ফেরি সাল্ক একুসিকেটা *** ২০ গ্রেণ। 
মেগনেশিয়া সাল্ফা *** ১১৮২০ গ্রেণ। 

২০ বটাকা, প্রত্যহ তিন বটাক। সেব্য। (ডাঃ বার্থলো) 

৮। ফেরি এটু কুইনি সাইটু।স ১১১৫ গ্রেণ। 
লাইকব ছ্িকানযা .*. ২--৪ মিনিম। 
হন্ফিউশন্‌ কলম্বা ... ৮১১. ওন্দ। 

একমাত্র, প্রত্যহ তিনমাত্রা সেব্য। 

৯। কুইনি সাল্ফ রন ১০ ২ গ্রেণ? 
এসিড নাইট্মিবিযাটিক ডিল ** ১০ মিনিম। 
টিং ফেবি পাবক্লোবাইড ... ১০ মিনিম। 
ম্পিরিট ক্লোবকবম ১. -* ১০ মিনিম। 
ইন্ফিউশন কোর়াশিযা . ১ ওন্স। 

একমাত্র, প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য। 

১০। কুইনি সাল্ফ ০5 ১. ২ শ্রেণ। 


এসিড নাইট্ুমিউবিযাঁটিক ডিল ... ১০ মিনিম। 
লাইকর আর্মেনিকেলিদ হাইডরক্লোরেটিস ৩ মিনিম। 


৫০০ ঘ্যবস্থা সংগ্রহ! 


টিং ফেরি পাঁবক্লোরাইভ ৮০ ১০ মিনিম। 

স্পিরিট ক্লোবকরম *** ... ১ মিনিম। 

ইন্ফিউশন কোবাশিয়া ... ১ ওন্ন। 
একমাত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্রা দেব্য। 

১১। কুইনি সাল্ফ বে ১৮১. গ্রেণ। 
এসিড হাইডরক্রোবিক ডিল ১. ৩ মিনিম। 
টিং ফেবি পাবক্লোবাইড ... ১০ নিনিম। 
ইন্ফিউশন কোযাশিযা »* ১ ওন্স। 


একমাত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্র। সেব্য 1 


ডাঃ গুডিবের ইন্প্রীন পাউডার | 


১২। কুই'ননি সাল্ফ **০ ২ গ্রেণ। 
পালভ বিষাই 52 ১০৫ গ্রেণ। 

-_ কলম! “৩ গ্রেণ। 

-- ইপিকাঁক পা .. ইঁ গ্রেণ। 

ফেবি সাল্ক " *5 ২ শ্রেণ। 
পাল্ভ জিঞ্জাৰ ** ২ গ্রেণ। 


'একপুবিয়া, প্রত্যহ তিন পুবিধা সেব্য। 


১৩। কুইনি সাল্ফ রঃ ... ১২ গ্রেণ। 
ফেবি সাল্ফ রি ** ১২ প্রেণ। 
এসিড সাল্ফ এবোমেটিক *০ ১২ ডাম। 
লাইকব স্রিকৃনিষধা *** ১৫--৩০ মিনিম। 
ইন্ফিউঁশন কোয়াশিয়া ... ৬ ওন্স। 


১ ওন্স মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার সেব্য। 


বার্স্থাসংগ্রহা চে 


১৪। ফেরি এট কুইনি সাইট্রা .১. ৩5 গ্রেগ। 
টিং চিরেতা অথবা কলম্বা "১ ২ ডাম। 
একোয়। ১১৬ উক্দ। 

৯ গুন্দ মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার সেব্য। 

১৫।  ফেবি এট কুইনি সাইট্রাস ১ ৩০ গ্রেণ। 
এসিড নাইট্রমিউবিয়াটিক ডিল... ই ডম। 
এবস্টরক্টি ট্যাবাঝ্মিসাই ১২ ড্রাম 
ইন্ফিউশন কলম্ব] ** ১, ৬ ওদ্দ। 

১ খন্স মাত্রায প্রত্যহ তিনবাব সেব্য। 

১৬। কুইনি সাল্ফ ৪ ৪০ গ্রেণ। 
ফেবি সাল্ফ এক্সিকেঢ ০ ২০ গ্রেণ। 
এপিভ আর্সেনিক রর -* ১ গ্রেণ। 

»« বাকা, প্রতাহ তিন বটাকা! সেব্য। ৭ দিবস পবে এক বা 
ছুই দিন আর্সেনিক বাদ দিতে হইবে। ( ডাঃ ন্যাফি) 
১৭1 ফেবি কার্ব উঃ .*০ ১ ডীম। 

এসিড আর্সেনিক. .*, ৮১. গ্রেণ। 
গ্রিসাবিন ৪ যথা প্রধোজন । 

২ বটীকা, প্রতাহ তিন বটীকা! সেব্য। ৭ দিবস পবে এক ব! 
ছুই দিনেব জন্ত আর্সেনিক বাদ দিতে হইবে। ১] 
১৮1 লাইকব আর্সেনিবেলিন ০০ ৩৫ মিনিম | 

একোয়া রর ১১১ ওন্স। 
একফাত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্রা আহারস্তে সেব্য। 

১৯। কুইনি সাল্ফ ১ ** ২২ গ্রেণ। 

টিং ফেরি পারক্লোরাইড ১--২ ভাম। 


-- ধ্লক্সভমিকা * ২১ ভাম। 


৫০২ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


টিং লুপুলাই ৈ “০ ৬ ড্রাম। 

মেগ্নেশিয়া সাঁল্ফ »** ৬ ডাম। 

ইন্ফিউশন লুপুলাই -** .... ৬ ওন্ন। 
১ গুন্স মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার সেব্য। 

২০। ফেরি সাল্ফ ্ ** ২০ গ্রেণ। 
কুইনি সাল্ফ টা “২ ২০ গ্রেণ। 
একট্রাক্ট এন্িমেডিস ... ,*, ২০ গ্রেণ। 
অয়েল এন্থিমেডিস  *** ** ৬ মিনিম। 


২০ বটাকা, প্রত্যহ তিন ব্টীকা সেব্য। (ডাঃ গোল্ডিং বার্ড) 


২১। ফেরি সাল্ফ রঃ ২ ২ গ্রেণ। 
কুইনি সাল্ফ তত »*. ৩ গ্রেণ। 
ঠরিসারিন ট্র্যাগাকান্থ +* ঘথা প্রয়োজন । 

এক বটাকা, প্রত্যহ ৩৪ বটাকা সেব্য। 

২২। কুইনি সাল্ফ রঃ ** ৯ গ্রেণ। 
সোডি হাইপোসাল্ফেট .. *** ১৬ গ্রেণ। 
এসিড সাল্ফ এরোম্যাটিক *** ৬ মিনিম। 
একোয়া রঃ ১ গওন্স। 

৪ ডাম মাত্রায় প্রত্যহ তিন বার সেব্য। (ডাঃ ব্যাবিফ,) 

২৩। ফ্রি সাল্ফ ৮ ১৩ ওনক্দ। 
এসিড নাইটি,ক তত ১১১ ওন্স। 


উচ্ছলন হওয়া পর্য্যন্ত নাঁড়িতে হইবে তৎপরে ৪ ওম্ন জল 
মিশ্রিত করিবে। এইবপ মিশ্রণকে লাইকর অক্সি সাল্ফেটিন্‌ ফেরি 
কহে। 


লাইকর অক্সিসান্ফেটিস ফেরি *** ৩ ভুটুম। 


বাযস্থানসংগ্রছ । চি 
একোয়া সিনেমম ৯৯৪ ** ৮ 


কুইনি সাল্ফ ** ২ ডাম। 
পটাশ নাইট্রাস ৪ ** হই ডাম। 
২ ওন্স মাত্রাপ্ন প্রভাহ ৩৪ বার সেব্য। 
€ ডাঃ ডবিউ, টি, গ্যাড্বারি ) 
মিকশ্চুরা ফেরি অমের!। 

২৪। লাঁইকব ফেরি পারক্লোবাইড ,* ৩০৭ মিনিম। 
ম্পিবিট ক্লোবফবমা .., »১. ৫ মিনিম। 
ইন্ফিউশন কোযাশিয়! .. ১১: ১ উন্দ। 

একমাত্র, প্রত্যহ তিন মাত্র] সেব্য। (ডাঃ মার্টিখেল্) 


মিকশ্চুবা ফেরি দেলাইন? ! 


২৫। পটাশ সাইট্রাস ছি **০ ২২ গ্রেণ। 
লাইকর ফেবি পাঁবক্লোবাইভ *১১ ২৪ মিনিম। 
স্পিরিট ক্লোরফম ৭ *** ৯ মিনিষ। 
একোয়া -*.. সমষ্টি ১ ওন্প। 

একমাত্রা, প্রত্যহ তিন মাত্রা সেব্য। (ঞ) 


মিকশ্চ.বা ফেরি পারক্লোরাইড। 
₹৬। লাঈকর ফেরি পাঁবক্লোরাইঙ ** ১৫ মিনিম। 


ম্পিরিট ক্লোরফরম *** ... ১০ মিনিম। 
গ্লিসারিন -*- *** ১০ মিনিম। 
একোয়া রী সমষ্টি ১ ওন্স। 


এফমুা, প্রত্যহ তিনমা সেব্য ॥ /ঞ) 


৪০৪ ব্রা সংগ্রহ + 


২৭। পাল্ভ গ্যালাপ রি **: ১ ভাম। 
7 স্িগাই রর “১ ডাম। 
-- জিপ্জার পি **. ১ ডাম। 
পটাশ টার্ট এসিডা  *** ... ১ ডাম। 
ফেরি সাল্ফ রঃ ১০ ১০ গ্রেণ। 
একোষা মেস্থপিপ রঃ ১" ৯ই ওন্স। 
লীহাব বক্তার্িক্যে ১ গুন্স মাত্রায় প্রত্যহ দুইবার সেব্য। 
(মিঃ টুইনিং ৯ 
২৮। এমনিয়াই আইওডাইড ১ ১ ডাম। 
লাইকব আর্মেনিকেলিস ***. ই ডাম। 
টিং কমদ্ব! টি ... ই উন্ন। 
একোঁযা ৪ ,.১ ১ই উন্স। 


১ ডাম মাত্রায় আহাবেব পুর্বে প্রত্যহ ছুইবাব সেব্য। 
(ডাঃ আব, বার্থলো ) 


২৯। লাইকষ আর্সেনিকেলিস *** ৫ মিনিম 
পটাশ বাইকার্ব ০, ১৫ গ্রেণ। 
ফেবি এট পটাশি টার্ট ... ৯৫ গ্রেণ। 
ইন্ফিউশন কোযাশিয! .১১. ১. উন্ন। 
একমাত্র, প্রত্যহ তিন মাত্র! সেব্য। (ডাঃ ফদার গিল.) 
৩০। পটাশ ব্রোমাইড ০** *** ২০ শ্রেণ। 
সিবাপ অবেন্াই প ০. ই খিন্স। 
একোয়। ফ্লোরা অবেন্সাই ,. ৩২ ওঁকা। 


১ গন্স মাত্রায় প্রত/হ ৩৪ রার সেব্য। (ডাঃ বিস্লি ) 


হাসান? ০০ 
৩১ এবট্াক্ট আর্ট পিকুইড “" * জাম + 


প্রিধারিন ০: * ১ ডাষ। 
শ্লীফার মধ্যে পিচকারী ছার! প্রয়োগ করিতে হইবে। 
৩২। ফেরি আর্সেনিয়াস ০, ১, ১ গ্রেণ। 
মেন! ০** ষথা প্রয়োজন । 
এক বটাকা, এ্াতাহ তিন বটাকা নেব্য। (োঃ বিস্লি) 
শগ। কুইনি সাল্ফ 5 *** ১২ গ্রেণ। 
ফেরি লেক্ট্যাটিস টা »* ১২ গ্রেণ। 
একস্্াক্ট ডিজিটেলিস ... ১. ৩ গ্রেণ। 
৬ বটীকা, প্রত্যেক বটাকা ২ ঘণ্টাস্তর সেব্য। 
(প্রঃ জি, ডোবেল, এম, ডি) 
৩৪। সিঙ্কোনিডিন সেলিসিলাস »* ২ ড্াম। 
সোডিয়াই আর্সেনিয়েসাই ০০১ গ্রেণ। 
ফেরি সাল্ফ এক্সিকেটা ১, ২০ গ্রেণ। 
২* পুরিয়া, প্রত্যহ তিন পুবিয়া সেব্য। (ডাঃ ররার্ট” বার্থলো) 
৩৫। কুইনি সেলিদিলাস *,* »* ২ ডরাম। 
সিঙ্কোনিডিন ৪ "১ ১ ড্রাম। 
ফেরি সাল্ফ এক্সিকেটা *** ২০ গ্রেণ। 
৮* বটীকা, ২ বটীকা! মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার সেবা। (৬) 
২৬] কুইনি সাল্ফ 5০০ 2০৬ ড্রাম । 
সিক্কোন্িভিন ৮৫ **: ১ ডাম। 
রেছিন পন্ভকাইলম .** ০০£ গ্রেণ। 
ফেরি নাল্ফ এক্সিকেটা "১৫ গ্রে! 


%* বটীকা, ৯ বটাকা দাতার প্রত্যহ তিনবার গ্লেব্য |. 
৩ 


৫০৬ ব্যবস্থা-সংগ্রহথ। 


৩৭। কুইনি সাল্ফ -* ১:৪০ গ্রেণ। 
ফেরি এট্‌ পটাশি টার্ট *** »* ১০০ গ্রেণ। 
ফাউলার্স সলিউশন :** ... ২৪ মিনিম। 
পরিশ্রুত জল -** ০. ৬ ওন্স। 


১ ডাম মাত্রা প্রত্যহ তিনবার সেব্য। (প্রঃ ব্যাসিলাই) 


৩৮। কুইনি সাল্ফ ... ২০ গ্রেণ। 
ফেবি সাল্ফ এক্সিকেটা ,. ২০ গ্রেণ। 
মেগ্নেশিযা সাল্ক এক্সিকেটা ... ২০ গ্রেণ। 

২০ ব্টাকা, প্রত্যহ তিন বটাক। সেব্য । ডোঃ ববার্ট বার্থলো) 

৩৯। ফেবি বিডাক্টাই রং ১০ ই ডাম। 
কুইনি সাল্ফ 5 **. সই ডীম। 
এসিড আর্সেনিষেসাই ... ১ ৯ গ্রেণ। 


২০ বটাকা', প্রত্যহ তিন বটাক। আহাঁবেব সময সেব্য। 
(প্রঃ এস্‌, এম্‌, বেমিস্) 


৪০। কুইনি সাল্ফ ট *** ২০ গ্রেণ। 
টিং ফেবি পাবক্লোবাইড ১. ১ ডাম। 
একোষা সিনেমম রি "৬ ডাম। 
জলসহ ১ ডাম মাত্রায় প্রতাহ তিনবাব সেব্য। (ঞ) 
৪১। ফেরি এমনিও সাল্ফেটিস ১৮:৪০ গ্রেণ। 
কুইনি সাল্ফ 55 *** ২০ গ্রোণ। 


শসিড সাল্ফ ডিল ... »৮১. ভুমি 
একোয়া সিনেমম * ** ৭ ড্রাম । 
দ্রলস্হ ১ ডা মাত্রাঙ্ প্রত্যহ তিনবার সেব্য। ক) 


বাধস্থা-সংগ্রহ। এছ 


৪২) মেগ্নেশিয়া সাল্ফ *** »১ ১ শঁ। 
ফেরি সাল **» ১,৮৪০ গ্রেণ। 
এসিড সাল্ফ ডিল নয ১ ডাম। 
সিরাপ অরেম্লাই 5 ***. ৬ ডাম। 
একোয়া রি সমষ্টি ৬ ওন্স। 

জলসহ ১ ড্রাম মাত্রায় প্রত্যহ ২৩ বার সেব্য। (ঞ) 

৪৩। কুইনি সাল্ফ ৫ **. ২ ডুম। 
টিং ফেবি পাবক্লৌবাইড ** ২ উন্স। 
লাইকৰ আর্সেনিকেলিস্‌ »০ ১ই ওন্স। 
টিং ওপিয়াই রর ১৮ ই ওন্স। 
ট্িক্নিয়। সাল্ফ -*১ ২৮ ২ গ্রেণ। 
এল্‌কোহল ৪ ১৮ ওন্প। 
একোয়া রঃ ... ২৪ ওন্দ। 


২ ওন্স মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার সেব্য। 
(ডাঃ জে, এম, ফদার গিল) 


৪৪। টিং আইওডিন ্ ... ২ ওদ্স। 
এসিড কার্বলিক ্ - "১ ডাম। 
জলসহ ৫ মিনিম মাত্রায় প্রত্যহ ৩1৪ বার সেব;। 
(ডাঃ রবার্ট বার্থলো) 





4006 13109000897, 
(একিউট রিউমেটিজম) তরুণ বাত রোগ । 
ব্যবহৃত ওষধের তালিক!। 
একোনাইউ, এনিড বেঞ্জোইক এবং বেজ্োয়েটস, এজি 
সেলিসিণিকএবং সেলি সিলেটস্‌, এন্িয্লা! এবং সিমিসিফষিউগ্সিন্‌, 


সা ব্যবস্থা-সংগ্রহ 
কল্টিকাঁম, ক্লৌরাল, কোটো, কোটোইন, আ্গট, ফেরি পান্প, 
ক্লোরাইড, লিমন জুম, লিখিয়া, ওপিয়াম, পটাঁশ বাইকার্ব, পটাশ 
সাইট্রাস, পটাশ বাইটার্টণাস, পটাশ নাইট্রাস, কুইনাইনের 
প্রয়োগরূপ, সেলিমিন | 

স্থানিক প্রয়োগ । 


ভাববা, ফোষ্ধা উৎপাদন, সেলিসিলিক এসিড, কোল্ড 
প্যাকিং, হট প্যাকিং। 


নুতন ওঁষধ। 
এসিড সেলিসিলিক (4০14 3110511০) ৩--২০ গ্রেণ মাত্রা, 


উত্তাপ হাবক। 
এন্টিফেত্রিন (4000ি070 ) ৪--১৫ গ্রেণ মাত্রা, উত্তীপহাবক। 
এন্টিপাঁইবিন (4১081510) ৪৩০ গ্রেণ মাত্রা, উত্তীপহারক। 
সিমিনিফিউগা! ( €10191100) ১৬ গ্রেণ মাত্রা) তরুণ বাজ 
রোগে ব্যবহার্ধা।  (থিরাপিউটিক গেজেট) 
কলচিসিন (001071010 ) উহ--ই গ্রেণ মাত্রা, উত্তীপহারক । 
€ মেডিক্যাল টাইমস্‌ এবং গেজেট )। 
সেঁলিসিন (11010) ৩--৩০ প্রেণ মাত্রা উত্তাপহাবক। 
স্যালল (99101) ৪-_৩০ গ্রেণ মাত্রা, উত্তাপ হাঁবক। 
সোডিয়াই দেলিসিলাঁস (3০৭11 321165159 ) ১০--৩০ গ্রেণ 
মাতা, উত্তাপ হাঁবক। 





(010101010 13170077209] 
পুরাতন বাতরোগ । 
ব্যবহৃত ওুঁষধধের তালিকা । 
রস্টিয়া, এপ্টিম সাল্ফিউবেট, আর্সেনিকাম, সিমিসিফিউগা, 
সিঙ্ষোনিডিন সেলিসিলাস, কল্চিকাম, ফেরি আইওডইড মিরাপ, 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। দক 


ফেরি সেলিসিলাল, জেল্সিমিয়াম, গোয়েকাঁম, আইডফরম, 
আইওডিন, মন্থই অয়েল, ওপিয়াম, পিট্রলিয়াম, ফাইটোলেকা, 
পডফাইলিন, পটাশ আইওডাইড, রস টক্সিকোডেগ্ডাঁম, সা- 
ফ্রাস, সাল্ফাব, টেবিবিস্থিনি অযেল। 
স্থানিক প্রষোণ। 
বিনিমেন্ট এটুপিযা, লিনিমেপ্ট বেলাঁডনা, লিনিমেন্ট ক্যাম্ফর 
কো লিনিমেন্ট ক্যাগ্ষিসাই, ক্লোবালকম্‌ ক্যাম্ফর, অয়েল 
ইউক্যালিপ্টাস, পাইনাই সিল্ভেষ্টি স ওলিযাম। 
নৃতন ওবধ । 
বিটল (73901) ৩৮ গ্রেণ মাত্রা, (€থিবাপিউটিক গেজেট ) 
সিমিসিফিউগা টিং (01101010080 10006) ১৫--৬০ নিনিম 
মারা । (খিবাপিউটিক গেজেট) 
সিক্কোনিডিন সেলিমিলান ( (77017০70117) 381105195 ) ১-১৯ 
বলকাবক এবং পর্যায নিবাবক। 
ফেবি সেলিসিলাস ( [071 3817951%3 ) ৩--১০ গ্রেণ মাত্রা বাত 
বোগে ব্যবহার্ধ্য । 
জেল্পিমিবাম টিং (06196271010 71066) ৫-_-২০ মিনিম মাত্রা, 
উত্তীপহাঁৰক। 
লিখি সেলিদিলাস (11720 3০1105199 ) ৫--২০ গ্রেণ মাত্রা, 
উত্তাপহাবক। 
ফাইটোলেকিমা। (27757691500 ) ১--৫ গ্রেণ মাত্রা, বাতরোগে 
ব্যবহাধ্য। 
চিকিৎসা বিষয়ক টীকা। 


প্রথ্মাবস্থায় বিরেচক ওঁষধ যথা ক্যালমেল 'এবং কলসিঙ্থ পিল 


৫৯ক 'বাধস্থানদংগ্রহ। 


বাবস্থা করা উচিত। তৎপরে সেলিসিলেটস্‌ অর্থাৎ মোডি সেলি* 
সিলেট, বা সেলিসিন বা সেলিসিলিক এসিড বিশেষ উপকারী! 

অন্তান্ি চিকিৎসা অপেক্ষা! এই নূতন অর্থাৎ স্যলিসিলিউ দিয়া 
চিকিৎসাদাঁবা সস্তোষ জনক ফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। 

শাঁবীবিক উত্তাপ স্বাভাবিক না হওয়া পর্যযস্ত ১০_-২০ গ্রেণ 
মাত্রায় সেলিসিলেট অব সোডা বা ২০ গ্রেণ মাত্রা সেলিসিলিক 
এসিড বা ১৫ গ্রেণ মাত্রা সেলিপিন ব্যবহার কবা কর্তব্য। তৎ- 
পরে মা ক্রমশঃ কম কবা উচিত। উপবোক্ত তিনটী উষধের 
মধ্যে সোঁডি সেলিসিলাস সর্ববোতকুষ্ট । প্রষ সকলেই উহা ব্যবহার 


কবিয়া থাকেন। 
সৌডি দেলিসিলাস যদি'ও অন্যান্ত অবসাদক শুঁষধধ কিন্ত 


সতর্কতাব সহিত ব্যবহাব কবিলে উহ! দ্বাবা অত্যাশ্চধ্য ফল 


দৃষ্ট হয় 
গ্রস্থকাঁবেন মতে এদেশে প্রথমে ১০ গ্রেণ মাত্রাঘ ব্যবহার 


কবা উচিত পবে অবস্থান্থসাবে মাত্রী বৃদ্ধি কবা কর্তব্য। 
যদ্যপি অবসাদনেব লক্ষণ দুষ্ট হব তাহা হইলে ডিজিটেলিস, 
এমনিসা, ট্রিংকনিযা, ইথাব অথবা এলকোহল ব্যবহার নিতান্ত 
প্রযোজনীয । 

সেলিসিলিউস্‌ বাবহাবে কোন উপকাব দৃষ্ট না হইলে ক্ষার 
উষধ দ্বাব! চিকিৎসা কবাই বিধ্ষে। কোন কোন চিকিৎসক 
পূর্ণমাত্রায় ক্ষার সহ সেলিসিলেট ব্যবস্থা কবেন আবার কেহ কেহ 
অন্ন মাত্রায় ক্ষাব সহ পূর্ণমাত্রাষ দেলিসিলেট এবং কেহ বা সমান 


ভাগে ক্ষার ও স্লিসিলেট ব্যবহাব করেন। 
ক্ষার দ্বাবা চিকিৎসা কবিতে হুইলে পটাশ বাইকার্বঃ 


পটাশ সাইট্রাস, পটাশ টার্টিণীস, পটাশ এসিটাস পুর্ণ মাত্রায় 
ব্যবহার কর কর্তব্য । 


ব্যবস্থা-সংগ্রহণ ১১ 


যে পর্যযস্ত মূত্র ক্ষারধর্ম অবলম্বন না কবে ঝা ক্ষাবের সম্পুর্ণ 
ক্রিগ্না গ্রকাশ না পায় সে পর্য্যন্ত ২ ড্রাম মাত্রায় পটাশ বাইকার্ক 
একগন্স জল অথবা! সাইটিক এসিড সহ ৪ ঘণ্টান্তব ব্যবহার 
করা উচিত। কেহ বা ইহাব সহিত পূর্ণমাত্রীয পটাশ এসিটাঁস 
বাবহাৰ কবিতে বলেন। এইঝপ ওুঁষধ ব্যবহাবে মূত্র ২৪ 
ঘণ্টাব মধ্যে ক্ষাবধর্শা প্রাপ্ত হইবার সম্ভবনা এবং তাহা হইলে 
তৎক্ষণাৎ ক্ষাবেব মাত্রা অল্প কৰা উচিত। শবীবে ওস্ধেব ক্রিয়া 
দেখিযা'মাত্রাব ত্রাস বৃদ্ধি কবা কর্তব্য। বাতেব উপশম লক্ষি 
হহলে কুইনাইন ব্যবহাৰ কবা উচিত। 

চিকিৎসাঁব মধ্যে কোষ্টবদ্ধতা। লক্ষিত হইলে পটাঁস্‌ বাইকার্ব 
সহ সোডি এট পটাশি টাট্রাস এবং টার্টাবিক এসিড ব্যবহারে 
উপকার দৃষ্ট হম। 

কাব প্রশোগে উদনাময লক্ষিত হইলে ততক্ষণাঁৎ উহা! বন্ধ 
কবা উচিত। 

বেদনা নিবাঁলণেব জন্য বাত্রিকালে ডোভার্স পাউডাব বাঁ 
মফিযা প্রযোগগ বিশেষ ফল দর্শে। 

সেলিষিলেট বাতিত আবও অনেক উঁবধ উত্তাপ নিবাবণেব 
জন্ ব্যবহৃত হম যথা__ফিনাজোন, ফিনাসিটিন, কুইনাইন, টার্টার 
এমেটিক, ভিবাট্রীম ভিবিডি, ডিজিটেলিস, একোনাইট, মার্কারী 
এবং অনেক প্রকাব ঘর্দমকাবক উধধ। 

বাতজনিত বক্তাল্পতার পাবফ্লোবাইড অব আয়রণ অধিক 
মাত্রায় উপকাবী। 

অবসাঁদন লক্ষিত হইলে উণ্ডেজক ওঁষধ ব্যবহার্যা। আবোঁগাা, 
বস্থায় কুইনাইন, অক্প বা ক্ষার সহ আয়রণ এবং ষ্টিকৃনিয়া অতীব 
ফলপ্রদ। « 


৫১২ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 
তরুণ বাতরোগে। 


ক্ষার দ্বারা চিকিৎসা! 

১। দোডি বাইকার্বধা ** ..* ১৯ ডাষ। 
পটাশ এসিটাস ০ ** ২০ গ্রেণ। 
লাইকব এমনি এসিটেটিস ০০: ২ ভুমি) 
একোষা সু »০ ১২ উম্ন। 


একমাত্রা, নিয়লিখিত উষধ সহ উচ্ছলনাবস্থায় প্রত্যহ তিন 
দ্বার সেব্য। 


এসিড আইটি ক রঃ »*. ২ ডাম। 
একোয়। .. হওন্স। 
একমাত্রা! । (ডাঃ এইচ, ডবিউ, ফুলাঁর, লগুন ) 
২। পটাশ বাইকার্ক রর ১৮. ১ ওন্স। 
০ নাইটাস টি *০* ২ ডাঁম। 
লাইকব এমনি এসিটেটিস ১১ ৩ ঙন্স। 
একোধা ১১ ৩ ওন্স। 


জলসহ ই উন্স মাত্রায় প্রতোক ৪ ঘন্টান্তব সেব্য। 
(ডাঃ ফিন্গো, ওষেষ্টমিনিষ্টাব হাসপাতাল, লগ্ন ) 


সেলিসিলেট ছ্বাব! চিকিৎস1। 

৩৭1 সোডি সেভিসিলাস .** ... ১০ গ্রেণ। 
লাইকর এমনি এসিটেটিস »০ ২ ভীম! 
গ্লিসাবিন ্ ০৮ ই ড্রামা 
একো য়া 2 ,.. ১ উক্স। 


একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা তিন ঘণ্টাস্তর সেব্য। 


হ্যবস্থাসংগ্রহ। 8১ 


৪1 সৌডি সেলিদিলাস --* ১১ ১০ গ্রেণ। 
একষ্ট্াক্ট ক্যাস্কারা সেগারেডা লিকুইড ৩০ মিনিম ! 
একোয়া অরেন্সাই ফ্লোরিস **. ১ ডাম। 
একোয়া রর সমষ্টি ১ ওন্প। 


একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা ৩৪ ঘণ্টাস্তব সেব্য। 
(ডাঃ আই, পি, মাটন) 


৫। লোভি বাইকার্ক ৪ ১০৫ গ্রেণ। 
এমন কার্ধ ০, ১০৫ গ্রেণ। 
এসিভ সেলিসিলিক *** ১০ ২০ গ্রেণ। 
একোঘা তত ১১১ ওন্প। 


একমাত্র, প্রত্যেক মাত্র। ৩৪ ঘণ্টান্তব সেব্য। (ডাঃ শ্রিডো ) 


৬1 পৌোডি বাইকার্ব ৮ ** ২ ডাম। 
এদিড সেলিসিলিক *** ১. ৩ ডাম। 
গ্রিসারিন 2 ১.১. ২ উন্দ। 
একোয়া 2 ১০ ২ হন্স। 


১ ড্রাম মাত্রায় ৪ ঘণ্টাস্তব সেব্য। (ডাঃ ম্যাক্ল্যগ্যান্‌) 


৭। এমিড ধেলিিলিক ** ২ ১ ডাম। 
স্পিবিট ইথার নাইটিক ..* ৬ ভুাম। 
সোডি বাইকার্ব তত »* ৭০ গ্রেণ। 
স্পিবিট লেভেত্তিউলি কোঃ ০ ২ ডাম। 
একোঁয়া বি ১০ ২ ওন্দ। 
সিরাপ অবেল্সাই টা সমষ্টি ৬ ওঁক্স। 


১ ডাম মাত্রায় এ৪ ঘণ্টাত্তর সেব্য। (ডাঃ ছিকার ) 


৫১৪ ব্যবস্থা"সংগ্রহথ। 
৮1 এসিড সেলিসিলিক *** ০০ ৩ ডাম। 


লাইকর এমনি এসিটেটিস ১০ ২ক্ন। 
সিরাপ টলু 54৪ ১ ই ওন্স। 
একোয়া ** সমষ্টি ৬ গুন্স। 
২ ওুন্স মাত্রায় প্রত্যেক ও ঘণ্টান্তব সেব্য। (ডাঃ ন্যাফি) 
৯। পটাশ নাইট্রা্স রর ১ ২০ গ্রেণ। 
সিবাপ ৮৮৪ ***৮১ ডাম। 
একোযা মেস্থপিপ ৫ *** ২ ড্রাম । 
-- ক্যাম্ফষর ্ ১০৫ ড্রাম 
একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা ৪ ঘণ্টাস্তব সেব্য। ৩] 
১*। পাঁল্ভ ওপিঘাই রে ০৯৪ গ্রেন। 
কেলমেল *** ১৮ ৬ গ্রেণ। 
এপ্টিম টার্ট ৮০4 ১১ ই গ্রেণ। 
একস্ত্া্ট কোনিযাই *** ১১ ২০ গ্রেণ। 
৮ বটাকা, প্রত'হ বাঁত্রিতে ২ বটাকা সেব্য। (ও) 
৯১। ওপিয়াই পাল্ভ ১১৮ ২ গ্রেণ। 
এন্টিম টার্ট রে ই গ্রেণ। 
যথা প্রয়োজন। 
৪ বটীকা, প্রত্যহ বাত্রিতে ১ বটাক! সেব্য। 
১২। একষ্রাক্ট কল্চিসাই ০. ১০১. গ্রেণ॥ 
»-. কলসিস্ক কোঃ *.* ০১ ২ শ্রেণ। 
পিল হাইডর্জাইরাই *** ১০ ২ গ্রে। 


এক বটাকা" প্রত্যহ ২ বটাকা সেব্য। 


৫১৫ 


খ্যবস্থা-সংগ্রহ। 
১৩1 এক্ষ্রাট বেলাডনা *** ১৮8 গ্রেণ। 
2 জেন্শিয়ান ৯ ২০ শ্রেণ। 
১০ বটীকা', প্রত্যহ তিন বটাকা৷ সেব্য। 

১৪। ভাইনম কল্চিসাই ৩ ড্রাম । 
যেগনেশিয়! সাল্ফ ৪ ডাম। 
একোধা মেন্থপিপ ৬ ওন্স। 

১ খন্প মাত্রায় প্রত্যহ তিনবাব সেব্য। 

১৫। দসোডি সেলিসিলাস ২ ডাম। 
আর্গটিনা »*:১৫ গ্রেণ। 
একোয! ৬ ওন্স। 

২ ওন্স মাত্রায় প্রত্যেক ঘণ্টাম্তব সেব্য। ডো: সিলিং) 

১৬1 এসিড সেলিসিলিক ই গুদ্দ। 
সোডিযাই বোবেটিস ১ ড্রাম । 
গ্লিসাবিন ১ ওন্স। 

একোয়া মেস্থপিপ ০৮৫ উন্দ। 

ই গুক্প মাত্রায় আবশ্তকমত সেব্য । (ডাঃ এন্; বি, কেনেডি) 
১৭। এমন মিউবাস ই ওন্দ। 
পটাশ ব্রোমাইড ২ উন্দ। 
টিং সিঙ্কোনা কোঃ ২ ওন্দ। 
সিরাপ জিঞজার ১ ওন্দ। 
পরিশ্রত জল ১ ওন্স। 


১ দা মায় প্রত্যেক ২ ঘট্টন্তর দেবয। 


(ডাঃ ডবিউ, সি, বোটেঙার ) 


১৬, ব্যবস্থা-সংগ্রহ 4 


১৮1 টিং একোনাইট রী *- ১২ মিঙ্গিম। 
এমনিয়াই সাল্ফাইড ... ,.* ১৬ মিনিম। 
একোৌষ। মেস্পিপ তত ১০ ৬ গুলস। 

জর ত্যাগ ন! হওয়। পর্যাস্ত ১ ওন্স মাত্রার প্রত্যেক ৪ ঘণ্টাস্তর 
দেব্য। (ডাঃ জে, মর্টিমার, গ্রাযান্তিল্) 

১৯। এমন ব্রোমাইভ টা ১, ই উন্স। 
টিং অরেন্নাই ১. ই উন্স। 
একোয়া ১১ ২২ ওন্স। 


২ ড্রাম মাত্রাষ ৪ ঘণ্টান্তর দিবসে সেব্য। 
(ডাঃ জে, এম, ডেকষ্টা) 


২*। পটাশ বাইকার্ধ রঃ ১৮ ৩০ গ্রেণ। 

একোয়া ত* ** ২ খন্স। 
একমাত্রা, ইহার সহিত ইগুঁন্স লিমন জুস্‌ মিশ্রিত করিয়! 
উচ্ছলনাবস্থায আহাবেৰ পূর্বে মেব্য। (ডাঃ ফেমিং) 

২চ। লাইম জুস ৪৪ »* ২ উন্দ। 


ইহার সহিত ২ অথবা ৩ভাগ শীতল জল মিশ্রিত কবণাস্তর 
মিষ্ট আশ্বাদের জন্য শর্কবা মিশ্রিত কবিয়! প্রত্যেক ঘণ্টাস্তর 
সেব্য। এবং 
ওপিয়াম রর ০০১. শ্রেণ। 
রাত্রিতে এবং প্রাতঃকাঁলে সেব্য। (ডাঃ এ, এইচ, চ্যাগুলার) 
পুরাতন বাতরোগ। 
২২। টিং গোঁয়েসাই এমনিয়েটা! ... ১ ওন্স। 
মিক্শ্চর! একেশিয়া :** ১৮৪ ড্াম। 
প্টাশ বাইকার্ব র ০৩ ছাম। 


বাবস্থা-সংগ্রহ। *১% 
টিং সিঙ্কেনা কো ৬৬৬ ৪৩৬ ৮ ওক 


- হাযোসায়েমাস তু ১১ ২ ওন্প। 
সিরাপ অবেন্সাই নর ১*:৪ ডাম( 
ডিককৃশন্‌ সিঙ্কোনা ১০ ১১১ ৮ই ওন্স। 


উন্স মাত্রার প্রতাহ' তিন বার সেবা। 
ভোঃ টি, এইচ, ট্যানার ) 


দত 


২৩। পটাশ আইওডাইভ ,, ২০ ই ডাম। 
টিং ওয়াই রং ১৮ ২ ড্রাম । 
-_ লেভেগার কোং ... ৮১ ভাম। 
ম্পিব্টি ইথাব নাইটি,ক ১... ই উন্দ। 
একোয়া ১১২ গন্স। 

১ উন্ন মাত্রায প্রত্যহ টইবাৰ সেব্য। রে) 
হ৪। পটাশ আইওডাই ৬ ই ডাঁম। 
লাইকৰ পটাশি ক ১**১ কমা 
টিং হায়োসাবেমাস ২ ড্াম। 
ইন্ফিউশন বকু ৮ ওন্স। 

১ ওন্স মাত্রাব প্রত্যহ ৯৩ ঝাব সেব্য । কে) 
২৫। পটাশ আইওডাইড .., ---. ১ ডাষ। 
ভাইনম কল্চিসাই  **, **. ২ ডাম। 
মফিয়া সাল্ফাস পু ২০ ৩ গ্রেণ। 
সিবাপ - ০১১ উন্স। 
একোষা »*৮ ২ উন্স। 


এজ 


পেশী সংক্রান্ত এবং কোষবিব! বাতে (অর্থাৎ 14217070429) তে 
» ড্রাম মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার সেব্য। (ডাঃ জে, এম, ডেকষ্টা) 
88 


$5৮ ব্যবস্থাসংতীহ 1 
পটাশ বাইকার্ক রঃ ০ ২ ডা 


"7 এসিটাস 5 ** ৩ ভাম। 
ভহিনম কল্চিসাই  *** ১৮১ ক্স । 
সিবাপ টলু ক **১ই ওন্দ। 
একোয়। 22 *১১ ই ওন্স। 

পেশী সংক্রান্ত এবং বাঁতে ( 18001)১9 ) তে ১ ডু'ম মাত্রায় 
প্রত্যহ তিনবাব সেব্য। (এ) 
২৭। পটাশ এসিটস্‌ রঃ ৬ ডুম। 
ভাইনম কল্চিসাই 2১ ২০১ ওন্স। 
ম্পিবিট ইথাব নাহটি,ক ১৮১ ওল] 
সিরাপ ১১৮১ ওন্দ। 
পার্খবেদনায ( গুবোডিনিা) ) ১ ড্রাম মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার 
দ্েব্য । ঞ্) 
২৮। পটাশ আইওডাইভ .. -* ২ ডাম। 
টিং বেণীভন। উঃ .. ১ই ডাম। 
সিবাপ অবেন্নীই ক ৪ ইউস 
একোঁযা -ত* সমষ্টি ৩ ওন্স। 
পেশী সংক্রান্ত বাভে ১ ড্রাম মাত্রাঘ প্রত্যন্থ তিনবার 
স্ব্যে। (এ) 
২৯। পটাশ আইওডাইড  -*- ১... ২ ড্াম। 
টিং গোর়েসাই এমনিযেটা ১, ৬ উন্দ। 
১ ড্রাম মাত্রায় প্রত্যহ ভিনবাৰ্‌ সেব্য। (ক্র) 
৩০। পটাশ নাইট্রা সি ** ১০ গ্রেণ। 
পাঁলভ ডোভারিস 8 **১ ৩ গ্রেণ। 


একপুরিয়া, প্রত্যেক পুরিয়া ৪ ঘণ্টান্তর লেব্য। ঞ্ৈ 


বারস্থা-সংগ্র্থ।'- ৮. 
৬৯) টিং গৌঁয়েসাই এমনিযেট ০৪১ ভীষ। 


মিউসিলেজ ঃ ১৭১ ড্রাম। 
মিরাপ ্ .* ১ ভাম। 
একোযা ক্যাম্ষর ০০ ০১ ৬ ডাম। 


একমাজ) প্রত্যহ তিনমাত্রা সেবা। (ডাঃ টি, এইচ, ট্যানার) 


৩২। অফ্জেল মুহুহি 2 ০৮ ২ ডাম। 
লাইকর পটাশি না ০ ২০ মিনিম । 
পটাশ আইওডাইড টা ১১১৫ গ্রেণ। 
পবিশ্রীত জল *** ০০ ৬ ডাম। 

একমাআ) প্রত্যহ তিন মার! আহারস্তে সেব্য । (ঞ) 

৩৩। টিং গোয়েসাই এমনিষেটা ১ ডাম। 
মিউদিলে টরযাগাকান্থ ১ ২ ডাম। 
মিক্ম্চুরা এমিগডেলি ১১১১ উন্স। 

একমাত্রা, প্রত্যহ তিনমাত্রা! সেব্য। (ঞ্ 

৩৪। পাল্ভ গৌষেসাই রেজিন *** ১০ গ্রেণ। 
পটাশ আইওডাইড  ** ১.৮ ১০ গ্রেণ। 
টিং কল্চিসাই রী ১... ই ডীম। 
একোয়! সিনেমম ু ১০১ উজ্স। 
দিবাপ মা ১১১ শুন্দ॥ 

২ ড্রাম মাত্রায় প্রত্যহ তিনবার সেব্য। (ডাঃ ফুলার) 

৩৫। এসিড আর্সেনিক নি ১০ ৩ গ্রেণ। 
পাল্ভ গোয়েসাই  -* ১০ ৩ ড্রাম। 


- ক্যাপ্দিসাই ** ০ ২ ড্রামন 


৪২০ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 


পিল এলোজ এট এসাফেটিডা »* ৩ ডা । 
১২০ বটাকা, প্রত্যহ তিন বটীক1 সেব্য। 
(ডাঃ জে, এম, ফদার গিল) 


৩৭। টিং গোঁষেসাই টু ৮৮ ২ উঁন্স। 
ভাইনম কল্চিাই  *** ** * ড্রাম। 
পটাশ বাইকার্ক তত ১. ই ওল্প। 
সিরাপ অবেন্সাই রং ১... ২ উন্ন। 
রিউমেটিক আথাইটিসে ১ ভাম মাত্রা জল সহ প্রতাহ তিন 
বার সেব্য। (ডাঃ জে, এম, ডেকষ্টা) 
৩৮। লাইকব আর্সেনিকেলিস ১০. ২ ড্রাম। 
পটাশ আইওডাইভ ... ২ ডাম। 
যিবাপ ১. ৩ ওন্স। 
১ ড্রাম মাত্রাষ প্রত্যহ তিনবার সেব্য। পরে) 
৬৯। অযেল টেবিবিস্থিনি ..* ৮১ ওন্ন। 
একটা অণ্ডের কুস্ম ক্রমশঃ মিশ্রিত করিষ! । 
মিকম্চ,বা এমিগডেলি ** ৪ ওুন্স। 
সিবাপ অবেন্সাই রঃ ১ ২ উন্স। 
টিং লেভেখ্ডিউলি কোৎ ১১৪ ডঁম। 
অযেল সিনেমম * **$ মিনিম। 
ই--১ উন্স মাত্রায় প্রতাহ তিনবার সেব্য। (খ) 
লিনিমে্ট মর্দন | 
৪০ ক্লৌরফরম ঠ *** ২০ মিনিম । 


টিং একোনাইট রঃ »* ১ ড্রাম । 


ব্যবস্থাসংগ্রই। ৪২১ 
» গুপিয়াই ১ ড্রাম । 
লিনিমেণ্ট ক্যাম্ষর কোঃ ৪ ডাম। 
মর্দন কবিতে হইবে। (ডোঃ বিস্লি) 
$১। ক্লোরফরম ই ওন্স। 
লিনিমেন্ট এমনিয়া ০০ ১২ ওুন্স। 
--  নেপ্নিস ২ ওন্স। 
মর্দন কবিতে হইবে। (ডাঃ ন্যাফি) 
৪২। এটুপিয়া সাল্ফ ইল গ্রেণ। 
পবিশ্রুত জল ... ১০ মিনিম। 
স্বকনিক্ে পিচকাঁবী দ্বাবা প্রধোগ কবিতে হইবে। (ঞ) 
৪৩  অসেল ক্যাজুপুটা ২ ডাম। 
টিং ওপিথাই ২ ড্াম। 
অয়েল টেবিবিস্থিনি ৪ ভ্বাম। 
লিনিমেন্ট এমনিযা ১ ওন্স। 
মর্দন কবিতে হইবে । (ডাঃ ফুলার) 
৪৪। লিনিমেন্ট এমনিষ! ১ ড্রাম। 
»-  সেপ্নিস - ১০ ড্রাম। 
টিং ওপিরাই ২ ডাম। 
-- ক্যান্থাবাইডিদ শ ডগ । 


মর্দন কবিতে হইবে । 


(ঞ) 


4২৭ কবস্থা-সংগ্রহ। 


9০৮15, স্কর্বি 1 
ব্যবহৃত ওঁষধেব তালিক]। 
টিং ফেবি পাঁবক্লোরাইড, লাইম জুস, লিমন জুস, মব্‌, ফক্- 
রাস, পটাশ ক্লোবাস, পটাশ সাইট্রাস, সাঁসাফরাস, সেলিসিলিক 
এসিড। 
মাচীব বক্তআ্াৰ নিবাবণ জন্য আর্জেন্টাই নাইটাঁস স্থানিক 
গ্রযোগ। 
চিকিৎসা বিষঘক টীকা। 
এই বোগে লেবুব বস অনি উৎক্রষ্ট উবধ। প্রত্যহ ৪--৮ 
ওপ্ন পরিমাণে লেবুব বস সেবন কবিয়া অতি সহজে ও শীদ্ 
এইবোগ আবাম হষ। 
পথ্য সম্বন্ধেও বিশেষ মনোযোগ বাখা কর্তব্য। ভগ্ধ প্রচুব 
পরিমাণে দেওযা উচিত। উদ্চিজ্জেব মধ্যে কপি ও গোল আর্লু 
অতি উতকুষ্ট। 
কমলা লেবু, বাঁতাবিলেব্‌, পানিলে, পিচ ও সেউফল 
এবোগে অতিশষ উপকাঁলী । আবশাকমত অল্পমাত্রীঘ কুইনাইনন 
ও লৌহঘটিত গুঁষধ ব্যবস্থ! কবা 'ভাল। 
মুখ গহ্ববে ক্ষত নিবাবণ জন্য এলম, পটাশ ক্লৌবাঁস অথব! 
কগ্িস ফুইড কবলবূপে বাবভাঁন কবা উচিত। 
শবীবৈব মন্যান্য স্থানে ক্ষত হইলে লেবুব বস প্রয়োগে 
স্নেক সময উত্তম ফল পাওযা! গিষাঁছে। 
১। পটাশ নাইট্রাস রি *২০ গ্রেণ। 
এসিড সাইটি.ক নং ১১ ই ডাম। 
সিরাপ অরেন্সাই হত ১০ ৬ ডাম। 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ রহ 


একো! ৮ ৬ ওন্স। 
১ ওন্দ মাত্রাথ প্রত্যহ তিন চাবিবাঁৰ সেবা। 
(ডাঃ ম্যাক্ল্যাক্ল্যাও) 
২। পটাশ ক্লোবাস -ত »০ ১০ গ্রেণ। 
টিং মৃব্‌ রে ০ ই রম 
সিপাব টলু *** ০১ ৯ ডীম। 
মিউসিলেজ ১১১ ড্রাম। 
একোধা 22 **১১ ওন্স। 
একমাত্র, প্রত্যহ ৩1৪ মা! পেব্য। (ডাঃ হেন্রি) 
৩। টিং ফেবি পাঁবক্লোবাইড ১০--২* মিনিম। 
সিবাপ অবেন্নাই | .. ১ ভাম। 
একোধ। ৮৪ **০ ১ ওন্ন। 


একমাতা, প্রত্যেক মাত্রী ৩৪ ঘণ্টান্তব সেব্য। 
ডাঃ কন্ষট)'্টাইন্‌ পল) 





1276010 0% 51)1)010 410৮0], 
এণ্টারিক অরু টাইফয়েড ফিভার | 


টাইফযেড ভ্বর | 
ব্যবহৃত ওষধেব ভালিক1। 
এসিডন্‌ (মিনরেল ), এল্‌কোহল্‌, এলম; এমন কার্ব, আর্জে- 
প্টাই নাইট্াস, বিশমথ, বোবাল্স, ক্যাফিন. ক্যাম্ষর, কার্বলিক 
এসিড, সিঙ্কোনা! এল্‌কেলযেড, ক্লোরাঁল, ডিজিটেলিস, আর্গট, 
ইউকেলিপ্টাস ন্রবিউলাস, আইওডিন, হাইড্ার্জাইরাই, ওপিয়াম, 
পটাশ ব্রোমাইড, কুইনাইন, প্রহ্থাই এসিটাস, সেলিসিন, সেঁনি* 


৫ ব্যবস্থা-সংগ্রহ! 


সিলেটস্‌, সোভিয়াই ক্লোরাইড, জিন্দাই সাঁল্ফ কার্বলাস, টেরি- 
বিস্থিনি ওলিয়াম, ভিবাট্রাম ভিরিডি। 
নৃতন ওষধ। 
এমিড দেলিসিলিক (401 9%110)116) ৫-৮৩০ গ্রেণ মাত্রা) 
উত্তাপ হাবক। 
এন্টিফেরিন (47801807100 ৪১৫ গ্রেণ মাত্রা, উত্তাপহারক । 
এস্টিপহিবিন (4770]010.) ৪--৩০ গ্রেণ মাত্রা, উত্তপভাঁবক। 
চিনোলিনাম (005201,0000) ৩--১০ মিনিম মাত্রা, উত্তাপহারক, 
পচন নিবাবক । 
কোটে! টি (0০1০ গু্া০।) ১০--২৭ মিনিম মাত্রা, টাইফষ্ডে 
জবেব উদবানধে বাবতার্্য । 
হাইডর্টিন ( চ1789079 ) ২৫ গ্রেণ মাত্রা, উত্তাপহাবকচ। 
কেইবিন (1009 ) ৫--১৫ গ্রেণ মাত্রা, উত্তাপহাবক । 
ন্যাপথল (1870)01 ) ১--১৫ গণ মাতা, সঙ্ষোচক এবং 
উত্তীগহাৰক। 
ফিনাসিটিন (১167506017০) ৪--১৫ গ্রেণ মাত্রা, উত্তাপহাবক । 
সোডিযাই সেলিপিলাঁদ (৩০৫1 917০৮188 ) উত্তাপহারক । 
চিকিৎসা বিষষক টাক!। 
রোগেব প্রথম অবস্থীৰ মৃছ্বিবেটক যথা কেলমেল ব৷ গ্রে 
পাউডার বা লাবনিক বিবেচক ব্যবহাব কব! মন্দ নহে কিন্তু এক 
বোগে পৰে গুকতর উদরামধ হইযাঁ থাকে এই বিবেচনায় বিরে- 
চক ওষধ ব্যবহার কব উচিত । 
জান্মীনি এবং আমেরিকাৰ চিকিৎসকেব! রোগের প্রারস্তেই 
৬ কিন্বা। ৮ গ্রেণ মাত্রায় কেলমেল ব্যবহার করিয়া থাকেন কিন্তু 
ভারতবর্ষে ইহা ততছুর প্রচলিত নছে। 


ব্যস্থাসংগ্রহ। ৫২৪ 


এ দেশে ধাতব অল্প যথা__এসিড হাইড্ক্লোরিক ডিল, এসিড 
নাইটুমিউবিয়াটিক ডিল এবং এসিড ফক্ষরিক ডিল ইত্যাদি 
ব্যহত হত্ম এবং অনেক স্ম্য আশ্চর্য্য জনক ফল দৃষ্ট হয়। 

উত্তাপ নিবারণের জন্য এটিফেব্রিন, ফিনাসিটিন, ফিনাজোন 
ইত্তাঁদি ব্যবহার হইয। থাকে কিন্ত অতাস্ত অবসাঁদক বলিয়া! পুনঃ 
পুনঃ ব্যবহাঁব বিপদজনক । 

জ্বর নিবাবণেব জন্য কুইনাঈন একটী মহৌধধ। অনেক 
চিকিৎসক ইহা অধিক মাত্রাব প্রয়োগ করিতে বলেন, কিন্তু 
এদেশে অধিক মাত্রা কুইনাইন ব্যবহারে অনেক স্ম্য় কুফল 
ফলিতে দেখা! গিষাছে। 

অধিক মাত্রায় কুইনাইন ব্যবহাবে উদবামব, আমাশয, বমন 
এধং অবপাদন ইন্যাদি উপসর্গ উপস্থিত হইতে দেখ। যায়। 
স্থৃতরাং ইহা। অন্পমাত্রায অর্থাৎ ৪1১০ গ্রেণ মাত্রায ব্যবহার করাই 
কর্তৃব্য। 

বোগী অতান্ত ক্ষীনাবস্থ। প্রাপ্ত এবং নাভী মু অথচ দ্রতগতি 
হইলে ডিজিটেলিস, ইথাব এবং ষ্টি কৃনিঘ! বিশেষ উপকাবী। 

রক্তত্রাব নিবাবণেব জন্য টিপ্চাব অথবা লিকুইড একষ্রীক্ট 
আন্‌ ওপিয়াম, আর্গটিন (ত্বকনিষ্নে পিচকাবী দ্বাবা প্রয়োগ ), 
একস্ট্াক্ট আর্ট লিকুইড, টার্পেন্টাইন, প্রস্বাই এসিটাস, সাল্‌* 
ফিউরিক এপিড, ট্যানিক এসিড, ডিককশন্‌ লগউড্‌ এবং মিকা* 
মের (9০০22) উপব আইসবাগ প্রযোৌগ অতীব প্রয়োজনীয় । 

অস্ত্রের ছিদ্র হইলে ওপিয়াম একটী মূল্যবান ওষধ। ১ ডাম 
শ্লাবায় একট্রান্টি ওপিগাই লিকুইভ ব্যবহারে আশ্চর্যজনক ফল দৃষ্ট 
হইদাছে। 


৫২৬ ব্যবস্থা সংগ্রহ! 


অন্্রাবরণ প্রদ্দাহে ওপিক্াম এবং পোল্টিশ প্রয়োগ বিশেষ 
ফলদায়ক। 

উদবাধান হইলে অল্প মাত্রায় ওপিয়াম প্রয়োগ এবং চারকোলি 
বিশেষ ফলপ্রদ। 


উদরামষ হুইয়া ২৩ বাব দ্রাস্ত হইলে ধারক ওষধ ব্যবহার 
কৰা যুক্তি সঙ্গত নহে কিন্তু অধিক বাব দান্ত হইলে ষ্টার্চ, গপিয়াম 
বিশমথ, প্রন্বাই এসিটাস এবং ওপিষাম, সাল্ফিউবিক এসিড, 
লডেনম্‌, লগউড্‌ এবং টানিক এসিড ব্যবহার্য্য। 

কোষ্টবদ্ধতা বর্তমান থাকিলে এনিমেটা বা অতি অন্মাত্রাক় 
ক্যাষ্টর অয়েল প্রয়োগ কর যাইতে পাবে। 


পিত্তবমন এ বৌগেব একটা খারাপ লক্ষণ, ইহাতে রোগীৰ 
আক যজ্ঞ আহত হইত ম্য২ হক্ব কথ কথ ২৩১ 
প্রেণ মাত্রায় কেলমেল্‌ ব্যবহাবে অত্যাশ্চর্ধ্য ফল পাওয়া গিয়াছে । 

নিউমোনিয়া উপসর্গ উপস্থিত হইলে এমন কার্ব, সিঙ্কোনা 
কুইনাইন, টলু, বেঞ্জোইন, সেনেগা ইত্যাদি উপকারী। 

টাইফয়েড ব্যাসিলি হইতে এক প্রকাৰ বিষ (8০021) 
উদ্ভূত হয উহাই টাইফয়েড জববেব কাঁবণ বলিয়া! চিকিৎসকেরা 
নির্দেশ কবেন। খ্বিষ নষ্ট কবিবাব জন্য ঝা উহাব প্রতিষেধক 
রূপে পচন নিবারক ওষধ যথা-মাারী, আইওডিন, এসিভ 
কার্বলিক, সাঁল্‌ফো! কার্কলেট্স্‌, সেলিসিলেটস্‌, স্যালল ইত্যাদি 
ব্যবহৃত হয়। বিশেবতঃ টাইফযেড জবের প্রারস্তে যখন হৃর্ণন্ধ 
যুক্ত মল নিঃস্ত হয় তথন উপরোক্ত ওষধ ছারা বিশেষ ফল 
পাওয়া! যাক্স। 

আখ্মানসহ উদরামদ্ধে বা! ছূরনন্ধযুক্ত মল নিঃদরণে হাইডার্জিরহ 


ব্যবস্থা সংগ্রহ? ঙ্হ্গ 


পারক্লোকাইড ২__১ ডাম মাত্রাক্স ব্যবহারে সময়ে সময়ে আস্চর্্য- 
জনক ফল দৃষ্ট হয়্। 


টাইফয়েড জর মাত্রেই যে উত্তেজক ওষধ বাবহার করিতে 
হইবে এমন কোন নিয়ম নাই। অনেক সময় এন্সপ দেখ! 
গিষাছে যে ব্যায়াখামেব আরম্ভ হইতে শেষ পর্যান্ত এক ফোঁটা 
প্রাণ্ডি কি অন্টান্য উত্তেজক ওষধেব আবন্তক হয নাই। 


যখন হৃদপিণ্ডের ছূর্বলতা লক্ষিত হইবে ও নাঁডী মৃদু, ক্র 
এবং অসম গতি হইবে তখনই উত্তেজক ওধধ ব্যবহাৰ করা 


বিধেঘ। 


খন জিষ্বা অতিশঘ শুদ্ধ এবং দন্ত ওষ্ঠ এবং মুখাভ্যন্তর 
সর্ডিস দ্বাবা আবৃত দেখ যাইবে তখন উত্তেজক ওষধ এবং ব্রাঙ্ডির 
[বিশেষ আবম্তক হইবে। অথবা ঘখন শাবাবিক উত্তাপ অত্যস্ত 
অধিক হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে কুলক্ষণ বা আশঙ্কাব কারণ লক্ষিত 
হইবে তখনই উত্তেজক ওঁবধ প্রয়োগের উপধুক্ত সময় বিবেচনা 
করিতে হইবে। 


উত্তেজক ওবধেব মধ্যে ত্রা্ড বা ছইক্কি সর্বোৎকৃ্। কোন 
কোন রোগীর পক্ষে সমস্ত দিনে ২_-৩ ইঈন্স ব্রাণ্ডি দিলেই যথেষ্ট 
হইবে কিন্ত কখন কখন ১০--১২ ওন্স পর্য্যন্ত প্রয়্যেগ কর। আব" 
শ্তক হব়। 


অনিদ্রা বা অস্থিৃতা নিবাবণ জন্য অনেক সময় অহিফেনের 
উপকারিতা দৃষ্ট হইয়। থাকে। ডাঃ ডবিউ, এইচ, ব্রভ্বেপ্ট 
বলেন গ্রে তিনি এইক্প অবস্থাত্র রাত্রিতে ১৭১৫ মিনি আত্রার 
টিং ওপিমুই ব্যবহারে সন্তোষজনক ফল পাইয়াছেন। 


&২৮ বাবস্থা সংগ্রহ * 


১। লাইকর এমনি সাইটেটিস ১৯ ৯ ডা । 
ম্পিরিট ক্লোবফবমা  **, ** ৯০ মিনিম । 
--. এমন্‌ এবৌমেটিক »* ১০ মিনিম। 
সিবাঁপ অবেন্সাই টু ১.৮. ১ ডাম। 
একোয়া % »১ ১ ৩ন্দ ( 


একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রী তিন ঘন্টান্তব সেব্য ৷ 


২। লাইকব এমনি এসিটেটিস ১ ১ ডাম। 
স্পিবিট ক্লোবকবম  ** -- ১৫ মিনিম। 
- এমন এবোদেটিক *** ১৫ মিনিম । 
টিং ডিজিটেলেস ৪ ৩--৫ মিনিম। 
একোদা ্ ১ ওন্ন। 


একমাত্রা, প্রতোক মাত্রা তিন ঘণ্টান্তৰ সেব্য। 


*। লাইকব এমনি সাইটেটিস ১ ৯ ড্বাম। 
ম্পিবিট এমন এবোমেটিক ১৫_-২০ মিনিম। 
নোডিধাই বাইকাব্ব . *** ২০ গ্রেণ। 
একোয। ** ১৮১ উন্স। 


একমাত্রা, ইহাতে কষেক ডাঁম লিমন জুস মিশ্রিত কিয়! 
উচ্ছলন অবস্থা প্রত্যেক মাত্র! ৩ ঘণ্টান্তব সেবা । 


৪1 এসিড হাইড্রক্লোবিক ডিল্‌ ১৮. ২ ডাম। 
সিবাপ অবেন্সাই রঃ »৯ ২ উন্না। 
পরিশ্রুত জল -** »৮ ৮তন্স। 


জলসূহ জর্দ উন্দ মাত্রায় প্রত্যেক ঘণ্টাস্তব সেবা । 
/জুঃ গ্রেগরী ) 


ব্যবস্থা-সংগ্রছ? ক্র 
€ | এসিড নাইটিক ডিল *** ** ৫ মানিম ! 


পিঁবাপ মক ১৮১ ডাঘ। 
একোয়া নি *১ ১ ওন্স। 
একমাত্র, প্রতোক মাত্রা ৩ ঘণ্টান্তব সেব্য। (ডাঃ জয়) 
৬। লাঁইকর সোডে ক্লোবিনেটা| ** হই ড্রাম । 
সিবাপ অবেন্সাই তত ** ১ই উন্প। 
ইন্ফিউশন সার্পেপ্টাবি *.* .... ৬ উন্ন। 


$ গুঁক্দ মাত্রায় প্রত্যেক ৩1৪ ঘণ্টান্তব সেবা । (ডাঃ নেলিগন) 
কাশ নিবারণের জন্য | 
প। টিংটনু ৬--১* মিনিম। 
মিকশ্চ,বা গোষেসাই  -* ১৪ ডাম। 


একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা ২৩৪ ঘণ্টান্তব সেব্য । 
(প্রঃ এলগ্ো কলা) 


৮। টিং বেঞ্জোইন কোং -*" ... ১০ মিনিম। 
একমাতি, শর্কবা সহ প্রত্যেক মাত্রা তিন ঘণ্টান্তব সেব্য। (ঞ) 


উদরামষ নিবাবণের জন্য । 


৯। বিশমথ সাবনাইটান -** ** ১ ডাম। 
পাল্ভ ক্রিটা একে কম গপিযাম্‌ ** ১ ড্রাম। 
অথবা মিয়া ০০ ১ শ্রেণ। 

১২ পুবিয়া, প্রত্যেক পুরিরা। শু৪ ঘণ্টাপ্তুব সেবা । 
১*। লাইকর বিশমথ ৮ ₹--১ ডাম। 
ম্পিরিট ক্লোররম .** , ১৫ মিনিম। 
টিযক্যাম্ষব কোং. ** ২--১ ডাম। 


৪৫ 


৩০ ব্যবস্তা-সংশ্রাহথ। 


মিউসিলেজ ** ২ ড্মি। 
একোয়। তত »১১ ও । 
একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা ৩৪ ঘণ্টাস্তব সেব্য। 

১১ টিং ক্যাটিকিউ রি ** ৩ ডাম। 
পাল্ভ ক্রিটা এবোযেটিক . ৯০ গ্রেণ। 
একক্টাক্ট ওপিযাই লিকুইড *** ৩০ মিনিম। 
মিকশ্চুবা ক্রিট! বর ১০ ৬ ওন্স। 

১ ওন্স মাত্রায় প্রত্যেক দাঁস্তেব পব সেব্য। (ডাঃ টাঁনাব) 

১২। টিং কাইনো রঃ ৩-_৬ ডাম। 
ভাইনম ইপিকাঁক ্ *৮* ই ড্রাম। 
ভিকক্শন্‌ হিমেটকৃসিলাই ১৮ ৩ উন্স। 

১ শুন্ মাত্রায় প্রত্যহ ৩1৪ বাব সেব্য। - (ও, 

১৩। অয়েল টেরিবিস্থিনি ... *৮ ২০ মিনিম। 
টিং কাইনে! - ১ত ২ ডাম। 
একস্রাক্ট গপিষাই লিকুইড ১০--২৫ মিনিম। 
মিউসিলেজ -* ২ গুঁন্ন। 

এনিমা, গুহাদ্বাবে পিচকাবী দিতে হইবে। (এ) 

১৪) কুপ্রাই সাল্ফ ** ১০ ই গ্রেণ। 

একষ্রার্ট ওপিবাই * ১. ক গ্রেণ। 
- জেন্শিযান যথ! প্রয়োজন ! 
এক বটাক, প্রভাহ ৩৪ বটীকা! সেব্য। (ঞ) 

১৫1 ন্যাপ্থল *৯, *১:৪০ গ্রেণ। 

বিশমথ সাব্নাইটানা .*. ০০ ৪০ গ্রেণ। 


৯০ পুবিযা, তুগ্ধ সহ প্রত্যেক পুরিয়! প্রত্যেক .ঘণ্টাস্তর 
সেব্য। প্রঃ লিগ্রক্ম) 


ব্যৰস্থা-সংগ্রহ। ৫৩ 
উদরাময় এবং বেদনা নিবারণের জন্য । 


১৬। আর্জেণ্টাই নাইট্রাস ৮১৪ »০ 8 গ্রেণ। 
একট্রাক্ট বেলাডনা ০ ১১ ই গ্রেণ। 
__ ওপিয়াই 3 ৬২ গ্রেণ। 
এক বটাকা, প্রত্যহ তিন বটাকা আহাবন্তে সেব্য। 
(প্রঃ উইলিষাম পেপার) 


আধ্মান সহ উদরাময় নিবারণের জন্য | 


১৭। অয়েল ক্ণাবিওফাইলাই *** ৬ মিনিম। 
-- টেলিবিস্থিনি *** ১২ ড্রীম। 
গিসাবিন ৫ ***: ৪ ড্াম । 
মিউসিলেজ তে ,.. ৪ ডাঁম। 
নিবাঁপ রর ১.১ উন্স। 
একোয়া রর সমষ্টি ৩ ওন্স। 

২ ড্রাম মাত্রায় প্রত্যেক ২৩ ঘণ্টাস্তর সেব্য। 
(প্রঃ এইচ, সি, উড) 

১৮। অয়েল টেরিবিস্থিনি ₹** ** ২ ড্রাম। 
লাইকর পটাশি তত ০৯ ২ ড্রাম । 
মিউসিলেজ ৯৪৪ **::৪ ভুাম। 
সিবাপ পেপেবারিস ০** *** ১ খনস। 
-- ফ্লোরা অরেন্দাই ০ ১ শদ্দ। 
একোয়! ও সমষ্টি ৮ ওন্স। 


ই৪উন্স মাত্রায় প্রত্যেক ৪ ঘণটান্তর সেব্য। 
(ডাঃ আর, পি, হোক্সাইট) 


18৩২ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 
অন্ত্র হইতে রক্ততআ্রাব হইলে ৷ 


১৯। এদ্দিড গ্যালিক 2 ০১:১০ প্র 
পাল্ভ ইপিকাক কোং ০০০: € গ্রেগ। 
এক পুবিয়া, প্রত্যেক পুবিষ! ৬৮ ঘণ্টাস্তর সেব্য। 
২০। ওলিয়াম টেরিবিস্থিনি »* ১০ মিনিম॥ 
টিং ওপিয়াই ৮১ **৯ ১০ মিনিম । 
মিউসিলেজ একেশিয় ... ১৪ ড্রাম । 
একো য়া উদ সমষ্টি ১ ওন্স। 
একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা ২৩ ঘণ্টা তব সেব্য। 
(সেন্ট টমাশ হাসপাতাল) 
২১। এক্ষ্রাক্ট আর্গট লিকুইড -* ই ভীম 
হেজিলিন পি ২১ ডাম। 
একোয়া সিনেমম ৫ ১০১ উন্স। 


একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা ২৩ ঘণ্টান্তব সেব্য। 


২২। এসিড ট্যানিক -* ** ১০ গ্রেণ। 
একষ্রীক্ট আর্ট লিকুইড ₹--১ ডুম। 
একমাত্র।, প্রতোক মাত্র! ২ ঘণ্টান্তর সেব্য। (ডাঃ ন্যাফি) 
২৩। এসিড সাল্ফ এরোঃ ** ১, ১৫ মিনিম । 
এক্‌ষ্বাক্ট ওপিয়াই লিকুইড ... ২০ মিনিম। 
মিউসিলেজ নয »*. ১ ডাম। 
ডিককৃশন্‌ হিমেটক্নিলাঁই *** ১ ন্স। 


একমাত্রা) প্রত্যেক মাত্র! ৩।৪ ঘণ্টাস্তর সেব্য। ক) 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ৪৩ 
২৪। প্রশ্বাই এসিটাস টু ৩-৮৪ গ্রেগ। 
একস্ট্রাক্ট ওপিয়াই ৯৪ 8২ গ্রেণ। 
কনফেক্শিও রোজ *** ** ষ্থা প্রয়োজন । 
এক বটাকা, প্রত্যেক বটাকা ২৩ ঘণ্টাস্তর নিশ্নলিখিত ওষধ 
সহ সেব্য। 


এসিড এসিটিক ভিল্‌ *.. ৮০: ১ ড্াম। 
একোয়া সিনেমম সি সমষ্টি ১ ওল্স। 
একমাত্র । 
২৫। স্পিরিট ইথাৰ সাঁল্ফ ... ** ২ৎ মিনিম। 
টিং ডিদ্দিটেলিস রর ,... ৫ মিনিম। 
একোয়া 3 »১১ তন্স। 


একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা ২৩ ঘণ্টাস্তব সেবা॥। রোগী 
অতান্ত দুর্বল হইলে ভাইনম গণালিসাই ২৪ ঘণ্টায় ২--৩ ওদ্স 
সেবা । 


টাইফয়েড জ্ববে মস্তিক্ষের রক্তাধিক্য সহ 
অত্যন্ত হুর্ববলত] বর্তমান থাকিলে । 


২৬। স্পিবিট এমন এরোঁমেটিক ,.১ ১৫ মিনিম। 

-- ইথারসাল্ফ ... ১০২০ মিদিম॥ 

টিং মাফ ১১ ২০২৩০ মিনিম। 

স বেলাডনা মত ৫ মিনিম। 

»- ডিজিটেলিস বর ৩---৫ মিনিম। 
--কার্ডেষম কোং -- ১০ ২ মিনিম। 
একো তু ২১১১ উন্দ। 


একমত, প্রত্যেক মাত্রা ২৩ ঘণ্টাস্তর-সেব্য.। 


৫৩৪ ব্যবস্থা-সংগ্রহ! 


পথ্যের সহিত ভাইনম গ্যালিসাই ২৪ ঘণ্টার ২-_৪ এন্স 
সেব্য। 


২৭। ষ্টিকৃনিয়া উত--উত গ্রেণ। 
পিচকারী দ্বাৰা ত্বকনিন্ে প্রয়োগ করিতে হইবে । 
(মেডিক্যাল এন্গুযাল) 

২৮। স্পিরিট এমন এরোমেটিক ১৫--২* মিনিম | 

--. ইথাব সাল্ফ ১০--২০ মিনিম। 
ভাইনম গ্যালিসাই ১২ ড্াষ। 

টিং ডিজিটেলিস ৩--৫ মিনিম। 
একোয ১ গুন্স। 


একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্র! ২ ঘণ্টাত্তব সেব্য। 


২৯। ক্যাফিন সাইট্রাস 
স্পিবিট এমন এবোমেটিক 
- ইথাব সান্ফ 
টিং ডিজিটেলিস 
একো য়া 


২-৩ শ্রেণ! 


** ১৫ মিনিম। 
- ১০ মিনিম। 


৫ মিনিম। 
১ ওম্ন। 


একমাঁা, টাইফয়েড জরে হৃদ্পিণ্ডেৰ অবসন্নতা লক্ষিত 


হইলে প্রত্যেক মাত্রা ২ ঘণ্টান্তব সেব্য। 


৩০। কার্বলিক এসিড 
টিং আঈওডিন 
-» অবেন্সাই ৯৮০ 
সিরাপ ০ 
একোয। রঃ 


** ১২ মিনিম। 
* ১৬ মিনিম। 
** ১৪ ডাম। 


৩ ডাম। 


০ ৮ তঁন্দ। 
১ ওঁন্দ মাত্রাম্ন প্রত্যেক ৪ ঘণ্টাস্তর সেব্য। 


(ডাঃ গ্রিম্সা) 


বাবস্থা-সংগ্রছ। ৩৫ 


ডাঃ গ্রিম্স! উক্ত ওঁষধ দ্বাব! ১১৬ টা রোগী চিকিৎসা করিয়া 
১১৫ টী আরোগ্য করিষাছেন । 
৩১। একন্টাক্ট ওপিয়াই লিকুইড ১ ভাম । 


একোয়া ৮১ ওন্দ। 


একমাত্রা, অন্ত্রেব ছিদ্র হইলে প্রত্যেক মাত্রা তিন ঘণ্টাস্তর 
সেবা। 


৩২। কেলমেল 9 ২--৩ গ্রেণ। 
একমাত্র সেব্য ! 
পৈভ্তিক বমনে বিশেষ উপযোগী । 
৩৩। কুইনি সাল্ফ রি ৮২০ গ্রেণ। 
এসিড সাল্ফ ডিল ০১ যথা প্রযোজন। 
স্পিবিট ক্লোবফবম চ ১৫-৩০ মিনিম। 
টিং অবেন্সাই 2 ৮ ২০ মিনিম 1 
একোবা ্ ১১১ উন্দ। 


একমাতা, এইবপ ২৩ মাত্রা সেব্য। 
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হেমরেজিক মেলেরিয়াল ফিভার। 
রক্তআ্াবী মেলেরিয়৷ জ্বর। 


১।  একষ্রাক্ট আর্গট লিকুইড .* স্ ড্রাম। 
টিং ফেবি পারক্লোরাঈড *** ২০ মিনিম। 
অয়েল টেবিবিস্থিনি  *** ***. ৫ মিনিম। 
স্পিরিট ইথার নাইটি,ক *** ২০ মিনিম। 
একো রা! রি *০১ তদদ। 


একমাত্রা, প্রতোক মাত্রা ২ ঘল্টাস্তর সেব্য। 


৩৬ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 
10100015 728120170758105,. 
পার্পিউরা হেমরেজিক]। 
রক্তআ্াবী পার্পিউর1। 
ব্যবন্ৃত উবধেব তালিক1। 


আর্সেনিক, আর্গট, ফেরাম, এসিড গ্যালিক এসিড সাল্‌- 
ফিউবিক, অয়েল টেরিবিস্থিনি। 


৯। কুইনি সাল্ফ ** ৮১ ৯ গ্রেণ। 
এসিড ফক্ষবিক ডিল *** ১০ ১ই ডুাম। 
টিং ফেরি পাঁবক্লোবাইড ... ১৪ ডাম। 
লাইকর আর্সেনিকেলিস হাইডুক্লোবেটিস্‌ ১৫ মিনিম। 
সিরাপ জিঞ্জার রঃ ** ৬ ভা 
ইন্ফিউশন্‌ কোযাশিঘ! .. ৮ উন্স। 

১ খুন্স মাত্রায়, আহাবেব পুর্বে সেব্য। 
২। এসিড গ্যাঁলিক ই ডাম। 
-- সাল্ফ ডিল নং ৮ ৯ ভাম। 
টিং ওপিয়াই হন ৮০১ ডাম। 
ইনফিউশন বোজি কোং ৪ উঁক্দ। 
ই উন্ম মাত্রায় প্রত্যেক ৪ ঘণ্টান্তর সেব্য। 

৩। ফেরি সাল্ফ এক্সিকেট। “৪০ গ্রেণ। 
কুইনি সাল্ফ রঃ *১ ২০ শ্রেণ। 
ষ্টিকৃনিয়া সাল্ফ রর ই গ্রেণ। 


২০ পুৰিয়া, প্রত্যহ তিন পুরিয়া সেব্য। 


ৰ্যবস্থা-সংগ্রহ। ৫৩৭ 


5:81 অফ্মেল টেবিবিদ্িনি *.. ই উন্স। 
-- রিসিনি ০ ,৮১ ১ ওন্প। 
মিউসিলেজ রঃ যথা প্রয়োজন । 
শর্কবা - তী 

অয়েল ক্যাবিওফাঁইলাই ১9 মিনিম। 
পবিশ্রুত জল তত ১. ৮ ওন্ন। 


১ ওক্প মাত্রায় প্রত্যহ ছুইবার সেবা। 
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(রিল্যাপসিং ফিভার ) পৌনঃপুনিক জ্বর । 


চিকিৎসা সিষমক টাকা | 

এ বেগে প্রথমত বিবেচক ওধ্ধ ব্যবহার করা কর্তব্য । 
জ্বর নিবারণেব জন্য লাহকর এমনি এসিটেটস অথব। 
বালি ওষাটার সহ এসিড ব্যবহার্যা। বমন বর্তমান থাকিলে 
বিশমথ সাবনাইট্রাস ৫ গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহারে উপকার দর্শে। 
উদ্বাময নিবারণার্থে ওপিয়াম অথব! ট্যানিক এসিড ৩--৫ গ্রেণ 
মাত্রার ব্যবহবি কর্তব্য! প্রলাপ এবং অনিদ্রা বর্তমান থাকিলে 
পটাশ কব্রোমাইড এবং ক্লোবাঁল ব্যবহার ফলপ্রদ। 


১।  এপিড নাইন্রমিউবিধাটিক ডিল ... ১ ডাম। 
স্পিরিট ইথার নাইটি.ক **. ২ ডাম। 
ধিম্পল সিরাপ এ ১.১ ওন্স। 


ডিকক্শন্‌ হডিয়াই ( বালী ওয়াটাব) ২ পাইণ্ট। 
২৪ ঘণ্টায় সেব্য। 


৫৩৮ ব্যবস্থা-সংগ্রহথ। 
117349109ি, 
(মিজল্স্‌) হাম। 
ব্যবহৃত ওষধের তালিক1। 
একোনাইট, এমন কার্ব, ইপিকাঁক, লাইকর এমনি এসি" 
টেটিস, পটাশি টার্ট এসিডা, স্পিবিট ইথাব নাইটিক। 
চিকিৎসা বিষরক টাক।। 
উত্তাপ এবং উত্তেজন| নিবাবণেব জন্ত গরম জলের স্পঞ্জিং, 
কোল্ড ক্রিম এবং কার্ধলিক অযেল বিশেষ উপকারী । 
উদরাময় নিবাঁবণেব জন্য ডোভার্স পাউডাব এবং বাঁলকদের 
পাল্ভ ক্রেটা এরোমেটিক ব্যবহার্য । জর নিবাবণেব জন্য কুই- 
নাইন প্রক্নোগ কব! উচিত। কর্ণশূল হইলে কুটিল ক্লোরাল হাই" 
ড্রাম এবং ওপিয়াম্‌ কর্ণে দিলে উপকার দর্শে। মুখের ক্ষত 
বোবাকঝ্ম অথবা বোবেসিক এসিড লোশন প্রযোগ বিশেষ উপকারী ! 
আবোগ্যাবস্থাৰ ধাতব অগ্প এবং তিক্ত বলকাঁরক ওঁষধ ও 
ছুর্ববলতা এধং অবসন্নতাবস্থায় এগ্‌ মিকশ্চার এবং ব্র্যাণ্ডি বিশেষ 
ফলপ্রদ। 
১। লাইকর এমনি এসিটেটিস অথব। 


সাইট্রেটিস তত ** ই ডাম। 
স্পিবিট ইখার নাইটি,ক . ** ৯০ মিনিম। 
তাইনম ইপিকাক টন ০ ৩ মিনিম। 
একোয়! ক্যাম্ফব রঃ »** ই তন্স? 


একমাত্রা, ৬ বৎমর বয়ঙ্ক বালকের জন্ত প্রত্যেক মাত্রা তিন 
ঘণ্টাস্তর দেব) । 


ব্যবস্থা-সংগ্রহ। ৫৩৯ 
৪1477, 005. 
(ম্মল পক ) বসন্ত। 


ব্যবহৃত ওউঁষধেব তালিক1। 


এমন কার্ব, বেলাডনা, কেলমেল, কাম্ফব, কার্বলিক এসিড, 
ক্লোবাল, ওপিষাম্‌, কুইনাইন, সেলিমিলিক এসিড, সোডিয়াই 
সাল্ফাস, সাল্ফিউবিক এসিড ডিল, উত্তেজক ওুঁষধ সকল। 
বসন্তেব দাগ নিবাবার্থ। 
বোবেপিক এসিড মলম, অধেল কার্ধলিক এসিড, এমিলাই 
গ্লিসারিন, আর্জেণ্টাই নাইটাস, কণল্সিস লিনিমেপ্ট, কলোডিয়ান, 
হাইড্রার্জিবাই মলম, আইওডিন, আইভফবম, ষ্টিপ্টিক কোলফেড্, 
জিন্পাই ওলিয়েট মলম। 
বাহ্যিক প্রয়োগ_-কোঁলড বাঁথ। 


চিকিৎস! বিষয়ক টাঁরু1। 


বসন্ত হইলে বোগীকে প্রশস্ত ও বাধু সধশলিত গৃহে রাখ! 
আবশ্তক এবং সহজে পবিপাক হয একপ পথ্য যথা ছুগ্ধ, ব্রথ 
ইত্যাদি দেওয়া! উচিত॥ যাহাতে রোগীব গায়ে বাতাস না লাগে 
সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া কর্তব্য । বোগীব বস্ত্রাদি সর্বদা পবিবর্তন 
করা আবশ্তক এবং পুতিনাশক পদার্থ দ্বাবা বস্ত্র এবং গৃহ ইত্যাদি 
ধৌত কব! সর্বতোভাবে বিধেয়। 

ইরাপ্সন্‌ বা গুটি বাহির হইলে কার্কলিক এসিড, কগ্ডিজ 
ক্ুইড। ক্লোরিনের জল বা সাল্ফিউরাস এসিড প্রভৃতি পচন 
নিবারক পদার্থ মিশ্রিত ঈষদুষ্চ জল ছারা গাত্র ধৌত কর! 
আবন্তক | 


৫৪৬ বাবস্থা'সংগ্রছ। 


কেহ কেহ বলেন রোগীকে অন্ধকাঁব গৃহে রাখিলে গুটির 
উৎপত্তি পনিবারণ হইতে পাবে। আবার অনেকে পুয়োৎপত্তি 
হইলেই গুটিগুলিকে নুচদ্বার! বিদ্ধ কবিতে আদেশ করেন । 


দৈহিক উত্তাপ নিবাবণার্থে স্পঞ্জদ্বাব! গাত্র মার্জন এবং 
লাবনিক ঘর্মকাবক ওষধ ও স্নিগ্ধ পানীষ বাবস্থা করা উচিত । 
জব নিবাবণ জন্য কুইনাইন ৩।৫ গ্রেণ মাত্রা অনেক সময়ে 
বিশেষ উপকারী । 
পুয়োৎপাদন অবস্থা কুইনাইন, লৌহ, ধাতব অস্্ন এবং 
সিক্কোনা অতীব ফলপ্রদ। বোগী নিস্তেজ হইলে এমনিয়া, অস্থাদী 
উত্তেজক, কর্পুব এবং ত্রাণ্ডি বিশেষ প্রযোজনীয় । 
অনিদ্রা ও বেদনা নিবাঁবণ জন্য কেহ কেহ মিয়া ব্যবস্থা 
কবেন। 
বক্তআাব নিবাঁবণার্থ টিং ট্টিল, গালিক এসিড, ট্যানিক এসিড. 
তার্পিন তৈল ও আঁ্গট অতান্ত উপকাবী। 
কঞ্জাংট ভাইটিন্‌ হইলে হাইডীঁজিবাই পাবক্লোরাইড লোশন 
€১ গ্রেণ ৬ ওম্ন জলে ) ব্যবহাব কবা কর্তব্য! 
অনেক চিকিৎসকের মতে কার্বলিক এসিড, সালফিউবাস 
এসিড, সাল্ফাইট্‌স্‌, হাইপোক্লোবাইট্স্‌ প্রভৃতি পচন নিবাবক 
শুঁষধধ) বসন্ত বোগেব পক্ষে অতীব ফলদায়ক। 
গুটিব মধ্যস্থিত পদার্থ বহির্গত হইবাব পর চুনেব জল। কেল- 
মেল সংযুক্ত অলিভ অয়েল, খ্রিপারিন ও গোলাপ জল অথবা 
কোল্ড ক্রিম ও অক্সাইড অব জিঙ্ক প্রয়োগ কব! উচিত।" 
১। এসিড সেলিসিলিক .*. *,* ২০ গ্রেণ। 
সোভিয়াই বাইকার্কনাস ..* ০৪ গ্রেণ। 


ব্যবস্থা- সংগ্রহ! ৫৪১ 
এমন কার্ক টি ১১৪ গ্রেণ। 
একোরা 5 ০০১ উদ্দ। 

একমাত্রা, রোগের প্রবলতা অন্থসারে প্রতোক মাত্রা ২৪ 
ঘণ্টাস্তর সেবা । 


২। এসিড কার্বলিক রর ,*০ ১ ড্রাম । 
-৮ এসিটিক টা, € 4420 পু ডাঁম। 
টিং ওপিয়াই ০০ »*. ১ ভাম। 
ম্পিবিট ক্লোরফরম *** **: ১ ড্াম। 
একোয়া রে সমষ্টি ৮ ওন্স। 


জর ত্যাগ ন! হওয়া পর্য।স্ত ই ন্স মাত্রায় প্রত্যেক ৪ ঘণ্টা- 
স্তর সেব্য। 


৩। ফেরি এট এমনি সাইট্াস ১৫ গ্রেণ। 
এমন কার্ব রি ১০৪ গ্রেণ। 
সৌডি.বাইকার্ক রি ০.৪ গ্রেণ। 
একোয়া ক *** ১ উন্ন। 

একমাত্রা, প্রত্যেক মাত্রা ৪ ঘণ্টাস্তর সেব্য। 
স্থানিক প্রয়োগ । 

৪। করোসিভ সাব্লিমেটু *** *** ১৫ গ্রেণ। 
সাইটি,ক এসিড্‌ র্ ৮১৮১৫ গ্রেণ। 
এন্‌কোহুল্‌ (৯০ পার্সেন্ট.) *** ৮ মিনিম। 
ইর্থার সমটি ১২ ওন্দ। 


আক্রীস্ত স্থানে প্রত্যহ তিনবার স্সরে বার! ব্যবহার করিতে 
হইবে। 


৪৬* 


৫৪৯২ ব্যবস্থা-সংগ্রহ। 
৫। গ্রিসাবিন 
এমিলাই তত 
এসিড সেলিসিলিক -* 
সর্ধাঙ্গে মালীষ কবিতে হইবে) 
৬। এসিড কার্ধলৈক 
গ্রিসাবিন 
জিলাটিন্‌ 
একোয় 
স্থানিক প্রয়ৌগের জন্তয। 
৭। ট্যানিক এসিভ 
জিন্দাই অক্সাইভ 
কেলমেল্‌ 
একস্রাক্ট ওপিয়াই 
সিরেটাই 


৭০ ভাগ। 


৩৫ ভগ । 


৯৬৭ 


ক 
ক 


৩ ভাঁগ। 


২ এক্স । 
৬ সুন্স। 
১ গন্স। 
৩৬ ওন্স। 


--* ৩০ গ্রেণ। 


৩০ গ্রেণ। 
৪ গ্রেণ। 
৯২ শ্রেণ। 
১ ওুন্ন। 


বসন্তেব দাগ নিবাবণ জন্য স্থানিক প্রয়োগ । 


৮1 এসিড কার্বলিক নত 
এডেপিস্‌ 
স্থানিক প্রযোগের জন্ত ৷ 
৯। গ্লিসারিন 
বোজ ওয়াটাব 
স্থানিক প্রয়োগের জন্ত। 

৯*। অঙ্গুযেন্টীম হাইডার্জিরাই ফ্লেতা 
সিরিয়াই রঃ 
পাইসিস নাইগ্রা ০০ 

হ্থানিক প্রয়োগের জন্ত | 


২ ভীম। 
২ শক্ষা। 


১ ভাগ। 
২ ভাগ। 


** ২৫ ডাম। 


১০ ডাষ। 
৬ ডাম। 


ব্যবস্থা সংগ্রহ। €৪৩ 


১১। জিন্সাই কার্বনেট  ** ৮ ৩ ওন্ন। 
-- অক্সাইড **, ১, ৯ ওঁন্স। 
অলিভ অযেল - .... ধা প্রঢাঃজন। 


স্থানিক প্রয়োগের জন্য । 


১২1 ক্যালমাইন পাল্ভ। 
সর্ধাঙ্গে লাগাইতে হইনে । 


(ব্যবস্থা-স*গ্রহ ১ম ভাগ সমাপ্ত ।) 





